Deutscher Bundestag 

18. Wahlperiode 


Drucksache 18/5845 


24.08.2015 


Antwort 

der Bundesregierung 


auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Anton Hofreiter, 

Matthias Gastei, Oliver Krischer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 18/5523 - 


Zustand der Straßenbrücken in Bayern 


Vorbemerkung der Fragesteller 

An Bundesfemstraßen gibt es deutschlandweit 39 106 Brücken und 50 790 Teil- 
bauwerke. Der Zustand der Brücken verschlechtert sich zunehmend. Besonders 
bekannt sind die Fälle der Rheinbrücke an der Bundesautobahn 1 bei Leverku- 
sen und der Räder Hochbrücke an der Bundesautobahn 7, die aufgrund ihrer 
maroden Substanz für den Lkw- Verkehr gesperrt werden mussten. An der 
Schiersteiner Brücke der A 643 kam es im Februar 2015 aufgrund erheblicher 
Schäden sogar zu einer zweimonatigen Vollsperrung für den gesamten Verkehr. 

Neben diesen prominenten Fällen ist der Gesamtzustand der Brücken bedenk- 
lich. In den letzten Jahren hat der Bestand an Brücken in sehr gutem bzw. gu- 
tem Zustand abgenommen, während die Brücken in gerade noch ausreichen- 
dem Zustand sich fast verdoppelt haben (Bericht des damaligen Bundesminis- 
teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 22. Mai 2013: „Strategie 
zur Ertüchtigung der Straßenbrücken im Bestand der Bundesfernstraßen“). 

Aufgrund der Altersstmktur - ein großer Teil der Brücken ist über 40 Jahre alt - 
steigt der Bedarf an Erhalt und Modernisierung der Bauwerke stetig. Mit einem 
Sonderprogramm von über 1 Mrd. Euro in den Jahren 2015 bis 2017 will die 
Bundesregierung gegensteuern (www.bmvi.de/DE/VerkehrUndMobilitaet/ 
Verkehrstraeger/Strasse/SicherheitVonBruecken/systematische- 
brueckenertuechtigung_node.html). Es ist fraglich, ob die Mittel ausreichen, 
um weitere Sperrungen zu vermeiden. 


Vorbemerkung der Bundesregierung 

a) Zur Beantwortung der Kleinen Anfrage sind nur Angaben zu Bauwerken 
möglich, die sich in der Baulast des Bundes befinden und für die der Landes- 
betrieb Mobilität RP (LBM RP) im Rahmen der Auftragsverwaltung des 
Landes Rheinland-Pfalz gemäß Artikel 90 des Grundgesetzes für den Bund 
die Verwaltung sowie Planung, Baudurchführung und Erhaltung der Bundes- 
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femstraßen wahmimmt. Zu Bauwerken anderer Baulastträger, wie z. B. in 
Städten über 80 000 Einwohner, liegen keine Informationen vor. 

Zustandsnote 

b) Grundlage der Zustandsnote für Brückenbauwerke sind die Ergebnisse der 
nach DIN 1076 regelmäßig stattfindenden Bauwerksprüfungen unter Be- 
rücksichtigung der „Richtlinien zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, 
Aufzeichnung und Auswertung der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 
(RI-EBW-PRÜF)“. Ausschlaggebend für den Bauwerkszustand sind die für 
die einzelnen Teilbauwerke* (TBW) vom Bauwerksprüfer im Rahmen der 
Prüfung festgestellten einzelnen Schäden bzw. Mängel, die hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftig- 
keit bewertet und unter Nutzung moderner DV-Systeme automatisch ausge- 
wertet und zu einer Zustandsnote von 1,0 bis 4,0 zusammengefasst werden. 
Dabei werden sechs Zustandsnotenbereiche unterschieden: 1,0 bis 1,4 (sehr 
guter Zustand), 1,5 bis 1,9 (guter Zustand), 2,0 bis 2,4 (befriedigender Zu- 
stand), 2,5 bis 2,9 (ausreichender Zustand), 3,0 bis 3,4 (nicht ausreichender 
Zustand) und 3,5 bis 4,0 (ungenügender Zustand). 

c) Die Zustandsnote bildet die Grundlage für die weitere Erhaltungsplanung, sie 
lässt die Dringlichkeit notwendiger Maßnahmen erkennen, gibt aber keinen 
Aufschluss über Art und Umfang der Schäden oder die Kosten der Instand- 
setzungsmaßnahme . 

d) Die bei der Bauwerksprüfung ggf festgestellten Schäden werden je nach 
Dringlichkeit sowie Art und Umfang umgehend bis mittelfristig im Rahmen 
des Erhaltungsprogramms behoben, was zu einer Verbesserung der Zustands- 
note außerhalb des Prüfzyklusses führt. Durch den organisatorischen Ablauf 
kann es zwischen Abschluss der Erhaltungsmaßnahme und Eintrag ins DV- 
System zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Die Zustandsnote ist daher ein 
Stichtagswert, welcher der ständigen Fortschreibung der Daten unterliegt. 

e) Eine Zustandsnote von 3,0 bis 3,4 (nicht ausreichender Bauwerkszustand) 
bedeutet somit nicht zwangsläufig eine Nutzungseinschränkung des Bau- 
werks, sondern ist ein Indikator dafür, dass in näherer Zukunft eine Instand- 
setzungsmaßnahme zu planen ist. 

f) Eine Zustandsnote von 3,5 und schlechter beschreibt zwar einen „ungenü- 
genden Bauwerkszustand“ mit der Definition; „die Standsicherheit und/oder 
Verkehrssicherheit sind erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben“. 
Dies kann aber auch z. B. durch fehlende Gitterstäbe im Geländer (= man- 
gelnde Verkehrssicherheit) ausgelöst werden oder sich auf eine große Anzahl 
von Schäden mit Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit (z. B. Betonabplat- 
zungen, schadhafte Abdichtung, Korrosionsschäden) beziehen, ohne dass die 
Standsicherheit gefährdet wäre. 

g) Wenn bei der Bauwerksprüfung eine Beeinträchtigung der Standsicherheit 
oder Verkehrssicherheit festgestellt wird, werden selbstverständlich sofort 
entsprechende Maßnahmen getroffen, um die erforderliche Sicherheit weiter- 
hin zu gewährleisten. 

Brückenertüchtigung 

h) Neben den notwendigen Erhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung des Zu- 
stands der Brücken machen aber die Altersstruktur sowie insbesondere der 
weiter steigende Schwerverkehr mit einer starken Zunahme der Belastungen 


* Bei Brücken mit getrennten Überbauten je Fahrbahn oder unterschiedlichen Bauarten wird jede Über- 
baukonstruktion für sich als Teilbauwerk bezeichnet. 
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auch eine Anpassung der Tragfähigkeit älterer Brücken erforderlich. Dies be- 
zeichnet man als Brückenertüchtigung. 

i) Diese Brückenertüchtigungsmaßnahmen stehen nicht zwingend in Korrela- 
tion zu den jeweiligen Zustandsnoten, sondern dienen im Hinblick auf den 
sehr stark angestiegenen Schwerverkehr und dem damit einhergehenden Ver- 
lust an Tragfähigkeitsreserven der Erhöhung oder Wiederherstellung der 
Tragfähigkeit bestehender Brückenbauwerke sowie deren Anpassung an ak- 
tuelle und zukünftige Belastungen. Dies kann durch Verstärkung erfolgen, 
aber bauartbedingt oder aus wirtschaftlichen Gründen auch einen Ersatzneu- 
bau erforderlich machen. 

j) Zur Sicherstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur hat das Bun- 
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVl) daher die 
„Strategie zur Ertüchtigung der Straßenbrücken im Bestand der Bundesfem- 
straßen“ erarbeitet. 

k) Die Umsetzung dieses Konzepts zur Brückenertüchtigung erfolgt in vier Stu- 
fen. Der objektbezogenen statischen Nachrechnung der einzelnen Bauwerke 
folgt die Festlegung baulicher Maßnahmen. Auf dieser Grundlage ist dann 
die Planung der Maßnahme bis zum ggf. erforderlichen Baurecht durchzu- 
führen. Schließlich erfolgt die Finanzierung und Durchführung der Maß- 
nahme. Aufgrund der Komplexität der einzelnen Stufen kann dies schon ob- 
jektbezogen zum Teil mehrere Jahre in Anspruch nehmen, insbesondere 
wenn für das Baurechtsverfahren umfangreiche Erhebungen und Planungen 
durchgeführt werden müssen. Außerdem sind die erforderlichen Maßnahmen 
ggf auch länderüb ergreifend und netzbezogen zu koordinieren, um die bau- 
stellenbedingten Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Für 
das Brückenertüchtigungsprogramm sind in den Jahren 2015 bis 2018 nach 
jetzigem Stand rund 1,5 Mrd. Euro vorgesehen. 


1. Wie viele Brücken an Bundesfernstraßen gibt es in Bayern, die sich in der 
Baulast des Bundes und in der Auftragsverwaltung des Landes Bayern be- 
finden, und wie hoch ist hiervon der Anteil an Brücken in sehr gutem Bau- 
werkszustand, gutem Bauwerkszustand, befriedigendem Bauwerkszustand, 
ausreichendem Bauwerkszustand, nicht ausreichendem Bauwerkszustand 
sowie ungenügendem Bauwerkszustand (bitte jeweils Bauwerk-Zustands- 
noten bzw. Zustandsnotenbereiche nach Brückenfläche in Prozent für die 
Jahre 2000 bis 2015 angeben)? 

An Bundesfemstraßen in der Baulast des Bundes befinden sich zum Auswerfe- 
zeitpunkt März/2015 in Bayern insgesamt 10 914 Teilbauwerke (5 297 Teilbau- 
werke an Bundesautobahnen, 5 617 Teilbauwerke an Bundesslraßen) mit einer 
Gesamtbrückenfläche von 5,268 km^ (3,589 km^ bei Bundesautobahnbrücken, 
1,679 km^ bei Bundesstraßenbrücken). Die Verteilung der Teilbauwerke (bezo- 
gen auf die Bauwerksfläche und Anzahl der Teilbauwerke) auf die insgesamt 
sechs Zustandsnotenbereiche sind der Anlage 1 * zu entnehmen. 

Das DV-Programmsystem „SIB-Bauwerke“ wurde in Bayern im Jahr 1999 ein- 
geführt. Aufgmnd der Änderungen der Datenbankfunktionen sowie der Beseiti- 
gung von Schwachstellen im Auswertungsmodul und der in den darauffolgen- 
den Jahren umfassenden Datenpflege und Nacherfassung der Daten liegen be- 
lastbare Zahlen erst ab dem Auswertezeitpunkt September/2006 vor. 


* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist als Anlage auf Bundestagsdrucksache 
18/5845 auf der Intemetseite des Deutschen Bundestages abrufbar. 
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2. Wie ist der jeweilige Zustand der einzelnen Brücken an Bundesfernstraßen 
in Bayern, die sich in der Baulast des Bundes und in der Auftragsverwal- 
tung des Landes Bayern befinden (Bauwerk-Zustandsnote bzw. Zustands- 
notenbereiche nach Brückenfläche), wie hoch ist hier jeweils die durch- 
schnittliche tägliche Verkehrs stärke (bitte den Anteil schwerer Nutzfahr- 
zeuge gesondert aufführen), welche Investitionen werden jeweils veran- 
schlagt, um die Brücken in nicht ausreichendem bzw. ungenügendem 
Bauwerkszustand in einen sehr guten bzw. guten Bauwerkszustand zu ver- 
setzen, und welche Mittel werden aus dem Programm zur Brückenertüchti- 
gung für die jeweilige Brücke zur Verfügung gestellt (bitte Brücken mit ein- 
deutig verortbarer Bezeichnung wie Name und/oder Straßenkilometer so- 
wie Längen- und Breitengrad angeben und alle Angaben tabellarisch auf- 
führen, so dass sie spezifisch einer Brücke zugeordnet werden können)? 

Von den insgesamt 10 914 Teilbauwerken an Bundesfernstraßen in Bayern in 
der Baulast des Bundes sind 489 Brücken im Zustandsnotenbereich 3,0 bis 3,4 
(nicht ausreichender Zustand) und 43 Brücken im Zustandsnotenbereich 3,5 bis 
4,0 (ungenügender Zustand) eingestuft. In Anlage 2* sind alle Brücken mit einer 
Zustandsnote >3,0 aufgeführt (Auswertezeitpunkt Juli/2015). Die Auflistung 
sämtlicher Teilbauwerke im Zuständigkeitsbereich des Freistaats Bayern (Aus- 
wertezeitpunkt Juli/2015) ist als Anlage 2.1* beigefügt. 

Bei den Angaben zu den Verkehrsstärken (Durchschnittlicher Täglicher Ver- 
kehr — DTV) ist anzumerken, dass diese Angaben nicht bauwerksbezogen vor- 
liegen, sondern streckenbezogen im Rahmen der im fünfjährlichen Turnus der 
Straßenverkehrszählungen ermittelt werden. In der Anlage 2* ist deshalb der je- 
weils für den entsprechenden Streckenabschnitt repräsentative DTV-Wert ange- 
geben, wobei bei Brücken im Kreuzungsbereich mit anderen Straßen der Wert 
der jeweils höherrangigen Straße angegeben ist (Beispiel: Bei einer Überfüh- 
rung eines Feldweges über eine Autobahn ist dementsprechend die Verkehrsbe- 
lastung der Autobahn angegeben). Vereinzelt fehlende Angaben im DTV sind 
darauf zurückzuführen, dass keine konkreten Angaben zur Verkehrsbelastung 
vorliegen (Brücken im Zuge von Anschlussästen oder Wechsel in der Zuständig- 
keit für ein Bauwerk sowie Fertigstellung des Bauwerkes nach der Verkehrszäh- 
lung). Da eine manuelle Ergänzung für alle Teilbauwerke mit einem nicht ver- 
tretbaren Aufwand verbunden wäre und auch in Kürze der Zeit nicht zu leisten 
wäre, sind in der Anlage 2.1* keine Verkehrsstärke angegeben. 

Grundsätzlich bedarf jeder am Bauwerk vorhandene Schaden einer Instandset- 
zung, wobei die Dringlichkeit und der Umfang der Instandsetzung vom Grad der 
Schädigung des Bauwerks und den möglichen Auswirkungen auf die Standsi- 
cherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit abhängen. Die Zustandsnote 
ist dabei nur ein Kriterium. 

Entsprechend der Dringlichkeit werden die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen 
geplant und die dafür zu veranschlagenden Mittel objektbezogen ermittelt. Maß- 
nahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit im Rahmen der Brückenertüchti- 
gung sind darüber hinaus zu veranschlagen. 

Im Sonderprogramm „Brückenertüchtigung“ sind Maßnahmen der Brücken- 
ertüchtigung an Brücken in der Baulast des Bundes mit Einzelinvestitionen von 
über 5 Mio. Euro ab dem Flaushaltsjahr 2015 in den Erhaltungstiteln gesondert 
ausgewiesen. Auf diese Weise wird der erhebliche Mitteleinsatz für die Brücken- 
ertüchfigung im Rahmen der Erhaltungsmittel transparent gemacht. 

Voraussetzung für eine Berücksichtigung im Rahmen des Sonderprogramms 
Brückenertüchtigung ist die Aufnahme in den Straßenbauplan, d. h. ein entspre- 
chender Vorbereitungsstand der Maßnahme. Weitere kleinere Brückenertüchti- 


* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind als Anlagen auf Bundestagsdruck- 
sache 18/5845 auf der Intemetseite des Deutschen Bundestages abrufbar. 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-5- 


Drucksache 18/5845 


gungs- und Erhaltungsmaßnahmen werden wie bisher aus den Haushaltsansät- 
zen der Erhaltungstitel finanziert. 

Derzeit sind 20 bayerische Maßnahmen im Straßenbauplan 2015 mit einem 
Haushaltsvolumen von ca. 50 Mio. Euro für das Jahr 2015 enthalten (vgl. An- 
lage 3*). 

3. An welchen Brücken an Bundesfemstraßen in Bayern, die sich in der Bau- 
last des Bundes und in der Auftragsverwaltung des Landes Bayern befin- 
den, gibt es Lastbeschränkungen, mit denen die jeweilige Brücke befahren 
werden darf, an welchen Brücken wurden seit dem Jahr 2000 die Lastbe- 
schränkungen verändert, und bei welchen Brücken sind Lastbeschränkun- 
gen zu erwarten, wenn sich der Bauwerkszustand weiter verschlechtert 
(bitte Brücken mit eindeutig verortbarer Bezeichnung wie Name und/oder 
Straßenkilometer sowie Längen- und Breitengrad angeben sowie Höhe der 
vorgenommenen bzw. erwarteten Lastbeschränkung und alle Angaben ta- 
bellarisch aufführen, so dass sie spezifisch einer Brücke zugeordnet werden 
können)? 

Im Netz der bayerischen Bundesfernstraßen in der Zuständigkeit der Auftrags- 
verwaltung sind derzeit zehn Teilbauwerke mit einer Lastbeschränkung in der 
Bauwerksdatenbank SIB-Bauwerke erfasst (vgl. Anlage 4*). Planungen zur Er- 
tüchtigung bzw. für einen Ersatzneubau wurden für einige dieser Brücken be- 
reits veranlasst, der Ersatzneubau für die Mainbrücke in Ochsenfurt im Zuge der 
B 13 hat bereits baulich begonnen. 

Aufgrund von Ergebnissen der regelmäßig durchzuführenden Bauwerksprüfun- 
gen und ggf. vorzunehmender Nachrechnungen von Bauwerken können in 
Zukunft Lasteinschränkungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Eine kon- 
sequente Durchführung von Bauwerksprüfung, Bauwerksunterhaltung, Bau- 
werksinstandsetzung und Bauwerksersatz bzw. Bauwerksemeuerung gewähr- 
leistet die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. 

Die Auftragsverwaltung des Freistaates Bayern ist grundsätzlich bestrebt, erfor- 
derliche Erhaltungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen so rechtzeitig durchzufüh- 
ren, dass auch in Zukunft Lastbeschränkungen von Brückenbauwerken im Zuge 
von Bundesfemstraßen weitestgehend vermieden werden können. 

4. Welche Brücken an Bundesfemstraßen, die sich in der Baulast des Bundes 
und in der Auftragsverwaltung des Landes Bayern befinden, sind derzeit für 
den Verkehr ganz oder teilweise gesperrt, und auf welchen droht auf abseh- 
bare Zeit in welchem Zeitraum eine komplette oder teilweise Sperrung 
(bitte Brücken mit eindeutig verortbarer Bezeichnung wie Name und/oder 
Straßenkilometer sowie Längen- und Breitengrad angeben)? 

Von den 10 914 Teilbauwerken an Bundesfemstraßen in der Baulast des Bundes 
in Bayern ist ein Bauwerk für den allgemeinen Kfz- Verkehr gesperrt. Es handelt 
sich dabei um die Überfuhmng eine Forstweges über die A 9 (vgl. Anlage 5*). 
Die Spermng hat keine verkehrlichen Auswirkungen auf die A 9 und ist auf- 
gmnd der geringen Verkehrsbedeutung des Forstweges sowie vorhandener alter- 
nativer Wegführangen vertretbar. Die Emeuerang des Bauwerks ist in der Erhal- 
tungsplanung der nächsten Jahre vorgesehen. 

ln Anlage 5* sind weitere drei Bauwerke mit teilweisen Sperrangen aufgeführt, 
wobei es sich hier jeweils um Einengungen der Fahrbahn zur Reduziemng der 
Belastung des Tragwerks handelt. Diese Bauwerke sind in den nächsten Jahren 
zur Ertüchtigung bzw. Erneuerang vorgesehen, die Bauarbeiten an der Main- 
brücke in Ochsenfurt im Zuge der B 13 haben bereits begonnen. 


* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind als Anlagen auf Bundestagsdrucksache 
18/5845 auf der Intemetseite des Deutschen Bundestages abrufbar. 
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Nicht aufgeführt sind Bauwerke, die eine eingeschränkte Nutzbarkeit für 
Schwertransporte (>44 t) aufweisen. Im Zuge der Genehmigung dieser 
Sondertransporte wird das gesamte Straßennetz einschließlich der Bauwerke 
überprüft. Sollte ein Bauwerk für die z. T. mehrere hundert Tonnen schweren 
Transporte nicht geeignet sein, muss eine alternative Strecke überprüft werden. 
Aufgrund konkreter aktueller Baumaßnahmen gesperrte Brücken sind in der 
Anlage 5* ebenso nicht enthalten. 

Aufgrund von Ergebnissen der regelmäßig durchzuführenden Bauwerksprüfun- 
gen und ggf. vorzunehmender Nachrechnungen von Bauwerken können zukünf- 
tig Sperrmaßnahmen bzw. Einschränkungen nicht gänzlich ausgeschlossen wer- 
den. 


* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist als Anlage auf Bundestagsdrucksache 
18/5845 auf der Intemetseite des Deutschen Bundestages abrufbar. 


Bauwerke im Zuge von Bundesfernstraßen in der Zuständigkeit des Freistaats Bayern 

hier: Auflistung nach Zustansnoten für die Auswertungsjahre 2006 bis 2015 


Anlage 1 




Jahr 

09/2006 

Jahr 

06/2007 

Jahr 

03/2008 

Jahr 

02/2009 

Jahr 

03/2010 

alle Teilbauwerke im Zuge 
von Bundesfernstraßen 

Anzahl 

10.359 

100,0% 

10.408 

100,0% 

10.498 

100,0% 

10.568 

100,0% 

10.581 

100,0% 

Fläche [m^] 

4.816.311 

100,0% 

4.850.724 

100,0% 

4.952.137 

100,0% 

5.025.680 

100,0% 

5.053.598 

100,0% 

1,0 - 1,4 

Anzahl 

1.714 

16,5% 

1.532 

14,7% 

1.342 

12,8% 

1.278 

12,1% 

1.246 

11,8% 

sehr guter Zustand 

Fläche [m^] 

396.678 

8,2% 

358.835 

7,4% 

287.544 

5,8% 

245.219 

4,9% 

252.432 

5,0% 

1,5 -1,9 

Anzahl 

1.816 

17,5% 

1.739 

16,7% 

1.763 

16,8% 

1.818 

17,2% 

1.800 

17,0% 

guter Zustand 

Fläche [m^] 

551.672 

11,5% 

499.624 

10,3% 

486.378 

9,8% 

508.098 

10,1% 

494.762 

9,8% 

2,0 - 2,4 

Anzahl 

3.499 

33,8% 

3.626 

34,8% 

3.630 

34,6% 

3.714 

35,1% 

3.873 

36,6% 

befriedigender Zustand 

Fläche [m^] 

1.609.432 

33,4% 

1.690.920 

34,9% 

1.582.232 

32,0% 

1.630.329 

32,4% 

1.620.518 

32,1% 

2,5 - 2,9 

Anzahl 

2.754 

26,6% 

2.941 

28,3% 

3.216 

30,6% 

3.219 

30,5% 

3.121 

29,5% 

ausreichernder Zustand 

Fläche [m^] 

1.594.095 

33,1% 

1.594.081 

32,9% 

1.861.741 

37,6% 

1.929.912 

38,4% 

1.901.253 

37,6% 

3,0 - 3,4 

Anzahl 

502 

4,8% 

507 

4,9% 

492 

4,7% 

485 

4,6% 

490 

4,6% 

nicht ausreichender Zustand 

Fläche [m^] 

566.872 

11,8% 

605.513 

12,5% 

654.520 

13,2% 

633.103 

12,6% 

720.363 

14,3% 

3,5 -4,0 

Anzahl 

74 

0,7% 

63 

0,6% 

55 

0,5% 

54 

0,5% 

51 

0,5% 

ungenügender Zustand 

Fläche [m^] 

97.562 

2,0% 

101.751 

2,1% 

79.722 

1,6% 

79.019 

1,6% 

64.270 

1,3% 
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Bauwerke im Zuge von Bundesfernstraßen in der Zuständigkeit des Freistaats Bayern 

hier: Auflistung nach Zustansnoten für die Auswertungsjahre 2006 bis 2015 


Anlage 1 




Jahr 

03/2011 

Jahr 

03/2012 

Jahr 

05/2013 

Jahr 

03/2014 

Jahr 

03/2015 

alle Teilbauwerke im Zuge 
von Bundesfernstraßen 

Anzahl 

10.670 

100,0% 

10.704 

100,0% 

10.793 

100,0% 

10.850 

100,0% 

10.914 

100,0% 

Fläche [m^] 

5.053.287 

100,0% 

5.143.350 

100,0% 

5.207.282 

100,0% 

5.218.810 

100,0% 

5.268.041 

100,0% 

1,0 - 1,4 

Anzahl 

1.206 

11,3% 

1.145 

10,7% 

1.109 

10,3% 

1.051 

9,7% 

1.028 

9,4% 

sehr guter Zustand 

Fläche [m^] 

256.383 

5,1% 

257.688 

5,0% 

241.119 

4,6% 

209.086 

4,0% 

214.852 

4,1% 

1,5 -1,9 

Anzahl 

1.813 

17,0% 

1.802 

16,8% 

1.844 

17,1% 

1.837 

16,9% 

1.808 

16,6% 

guter Zustand 

Fläche [m^] 

471.456 

9,3% 

472.127 

9,2% 

457.107 

8,8% 

456.555 

8,7% 

442.673 

8,4% 

2,0 - 2,4 

Anzahl 

3.976 

37,3% 

4.078 

38,1% 

4.083 

37,8% 

4.138 

38,1% 

4.207 

38,5% 

befriedigender Zustand 

Fläche [m^] 

1.659.006 

32,8% 

1.706.526 

33,2% 

1.768.480 

34,0% 

1.752.922 

33,6% 

1.779.183 

33,8% 

2,5 - 2,9 

Anzahl 

3.140 

29,4% 

3.153 

29,5% 

3.218 

29,8% 

3.277 

30,2% 

3.333 

30,5% 

ausreichernder Zustand 

Fläche [m^] 

1.911.388 

37,8% 

1.985.449 

38,6% 

2.027.117 

38,9% 

2.082.108 

39,9% 

2.124.528 

40,3% 

3,0 - 3,4 

Anzahl 

486 

4,6% 

479 

4,5% 

492 

4,6% 

504 

4,6% 

491 

4,5% 

nicht ausreichender Zustand 

Fläche [m^] 

701.339 

13,9% 

665.873 

12,9% 

665.023 

12,8% 

674.985 

12,9% 

659.415 

12,5% 

3,5 -4,0 

Anzahl 

49 

0,5% 

47 

0,4% 

47 

0,4% 

43 

0,4% 

47 

0,4% 

ungenügender Zustand 

Fläche [m^] 

53.715 

1,1% 

55.687 

1,1% 

48.436 

0,9% 

43.154 

0,8% 

47.390 

0,9% 
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Anlage 2.1 


Bauwerke (Teilbauwerke) im Zuge von Bundesfernstraßen in der Zuständigkeit des Freistaates Bayern (Stand 29.07.2015) 
hier: Auflistung aller Bauwerke (Teilbauwerke) 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B 285 über Leubachgraben bei Fladungen 

Fladungen 

53 

1,8 

1.5 - 1.9 

5426601 

0 

Brücke B 285 über die Streu bei Oberfladungen 

Oberfladungen 

61 

1,6 

1.5 - 1.9 

5426602 

0 

Brücke B 285 über die Streu in Heufurt 

Heufurt 

81 

1,6 

1.5 - 1.9 

5427503 

0 

Brücke B 85 über die Loquitz bei Ludwigsstadt 

bei Ludwigsstadt 

274 

2,0 

2.0 - 2.4 

5434500 

0 

Brücke B 85 über die Loquitz bei Lauenstein 

bei Lauenstein 

122 

2,8 

2.5 - 2.9 

5434501 

0 

Brücke B 85 über die DB und Loquitz bei 

Lauenstein/Brücke B 85 über das Loquitztal bei Lauenstein 

bei Lauenstein 

1034 

1,5 

1.5 - 1.9 

5434502 

A 

Brücke B 85 über die DB und Loquitz bei 

Lauenstein/Brücke B 85 über die DB bei Lauenstein 

bei Lauenstein 

217 

3,3 

3.0 - 3.4 

5434502 

B 

Brücke FW über die B 279 bei Frankenheim 

Frankenheim 

195 

2,4 

2.0 - 2.4 

5525852 

0 

Brücke B 279 überden Feldweg bei Frankenheim 

Frankenheim 

201 

3,0 

3.0 - 3.4 

5525853 

0 

Brücke B 279 überden Feldweg bei Frankenheim 

bei Frankenheim 

74 

1,8 

1.5 - 1.9 

5525854 

0 

Brücke B 278 über Steigbrunngraben b. Bischofsheim 

Bischofsheim 

25 

1,9 

1.5 - 1.9 

5525855 

0 

Brücke FW über die B 279 bei Oberweißenbrunn 

Oberweißenbrunn 

156 

1,2 

1.0 - 1.4 

5525856 

0 

Brücke B 279 überden FW bei Oberweißenbrunn 

Oberweißenbrunn 

281 

1,8 

1.5 - 1.9 

5525857 

0 

Brücke B 279 über FW und Brend bei Oberweißenbrunn 

Oberweißenbrunn 

403 

1,9 

1.5 - 1.9 

5525858 

0 

Brücke GRW ü. Brend bei Oberweißenbrunn neben B279 

Oberweißenbrunn 

59 

1,0 

1.0 - 1.4 

5525861 

0 
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Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B 279 über die NES 10 bei Bischofsheim 

Bischofsheim 

497 

2,2 

2.0 - 2.4 

5526600 

0 

Brücke B 279 über die St 2288 bei Bischofsheim 

Bischofsheim 

425 

2,2 

2.0 - 2.4 

5526601 

0 

Brücke B 279 über die Leutenau bei Bischofsheim 

Bischofsheim 

210 

2,6 

2.5 - 2.9 

5526602 

0 

Brücke B 279 über die St 2289 bei Bischofsheim 

Bischofsheim 

517 

2,5 

2.5 - 2.9 

5526603 

0 

Brücke GVS über die B 279 bei Unterweißenbrunn 

Unterweißenbrunn 

226 

2,5 

2.5 - 2.9 

5526604 

0 

Brücke B 279 überden Mittelbach bei Bischofsheim 

Bischofsheim 

47 

1,9 

1.5 - 1.9 

5526629 

0 

Brücke B 279 über Liederbach bei Unterweißenbrunn 

Unterweißenbrunn 

49 

1,7 

1.5 - 1.9 

5526630 

0 

Brücke neben B 279 GRW über Flutgraben bei Wegfurt 

Wegfurt 

20 

1,1 

1.0 - 1.4 

5526634 

0 

Brücke B 285 überden Sulzbach bei Stockheim 

Stockheim / Rhön 

100 

2,6 

2.5 - 2.9 

5527506 

1 

Brücke B 285 über den Sulzbach bei Stockheim/Brücke 
neben B 285 RW ü. Sulzbach b. Stockheim 

Stockheim / Rhön 

26 

1,0 

1.0 - 1.4 

5527506 

2 

Brücke B 285 über die Streu in Nordheim/Rhön 

Nordheim 

172 

1,8 

1.5 - 1.9 

5527507 

0 

Brücke B 285 über die Streu bei Nordheim 

Nordheim 

280 

1,4 

1.0 - 1.4 

5527526 

0 

Brücke St 2445 über die B 285 bei Mellrichstadt 

Stadt Mellrichstadt 

425 

1,9 

1.5 - 1.9 

5527531 

0 

Brücke B 285 über das Mahlbachtal b. Mellrichstadt 

Mellrichstadt 

4508 

2,3 

2.0 - 2.4 

5527532 

0 

Brücke FW über die B 285 bei Mellrichstadt 

Mellrichstadt 

105 

1,6 

1.5 - 1.9 

5527533 

0 

Brücke B 285 über den Roßriether Graben bei MET 

Mellrichstadt 

1495 

1,8 

1.5 - 1.9 

5527534 

0 

Brücke B285n über A71 /AS Mellrichstadt Nr.24 

Mellrichstadt 

740 

2,4 

2.0 - 2.4 

5527700 

0 

Brücke A71 über ST2275/Brücke A71 über ST2275 /FR 
Erfurt 

Mellrichstadt 

174 

2,3 

2.0 - 2.4 

5527701 

1 
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Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A71 über ST2275/Brücke A71 über ST2275 /FR 
Schweinfurt 

Mellrichstadt 

174 

2,3 

2.0 - 2.4 

5527701 

2 

Brücke A 71 über GVS/Brücke A 71 über GVS /RF Erfurt 

Flendungen 

145 

2,2 

2.0 - 2.4 

5527702 

1 

Brücke A 71 über GVS/Brücke A 71 über GVS /RF 
Schweinfurt 

Flendungen 

145 

2,2 

2.0 - 2.4 

5527702 

2 

Brücke B 285 über die NES 37 bei Mellrichstadt 

Mellrichstadt/Sondheim 

193 

2,2 

2.0 - 2.4 

5528502 

1 

Brücke FW über die B 285 bei Mellrichstadt 

Mellrichstadt 

117 

1,1 

1.0 - 1.4 

5528503 

0 

Brücke GVS über A71 

Sondheim 

456 

2,2 

2.0 - 2.4 

5528550 

0 

Brücke FW über A71 

Sondheim i. Grabfeld 

264 

2,2 

2.0 - 2.4 

5528551 

0 

Brücke K-NES 37 über A71 

Mellrichstadt 

760 

2,5 

2.5 - 2.9 

5528552 

0 

Brücke FW über A71 

Mellrichstadt 

357 

2,4 

2.0 - 2.4 

5528553 

0 

Brücke A71 über GVS/Brücke GVS über A71 /FR Erfurt 

Roßried 

172 

2,3 

2.0 - 2.4 

5528554 

1 

Brücke A71 über GVS/Brücke GVS überA71 /FR 
Schweinfurt 

Roßried 

170 

1,8 

1.5 - 1.9 

5528554 

2 

Brücke B 85 über die Flaßlach bei Förtschendorf 

bei Förtschendorf 

127 

1,0 

1.0 - 1.4 

5534500 

0 

Brücke B 85 über die DB bei Steinbach am Wald 

bei Steinbach a. Wald 

205 

2,0 

2.0 - 2.4 

5534501 

0 

Brücke B 85 über den Flassbach in Ludwigsstadt 

in Ludwigsstadt 

99 

2,5 

2.5 - 2.9 

5534503 

0 

Brücke B 85 über die Loquitz in Ludwigsstadt 

in Ludwigsstadt 

476 

1,0 

1.0 - 1.4 

5534504 

0 

Brücke B 85 über die Loquitz in Ludwigsstadt 

in Ludwigsstadt 

302 

1,0 

1.0 - 1.4 

5534505 

0 

Brücke B 85 über Feldweg und Steinbach 

Förtschendorf 

219 

1,0 

1.0 - 1.4 

5534518 

0 

Brücke B 85 über den Flassbach bei Ludwigsstadt 

bei Ludwigsstadt 

71 

2,1 

2.0 - 2.4 

5534523 

0 
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Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A9 über die Saale/Brücke, BAB A9 ü. d. Saale, FR 
Berlin 

Sachsenvorwerk 

5305 

2,3 

2.0 - 2.4 

5536700 

1 

Brücke A9 über die Saale/Brücke, BAB A9 über d. Saale, 
FR Nürnberg 

Sachsenvorwerk 

5524 

2,9 

2.5 - 2.9 

5536700 

2 

Brücke A9 über Feldweg bei Sachsenvorwerk 

Sachsenvorwerk 

271 

2,5 

2.5 - 2.9 

5536701 

0 

Brücke K-FI011 überA9 

Rudolphstein 

550 

2,8 

2.5 - 2.9 

5536702 

0 

Brücke A9 über GVS Schnarchenreuth-Rudolfstein 

Rudolphstein 

312 

2,2 

2.0 - 2.4 

5536705 

0 

Brücke A7 über Tal /Grenzwaldbrücke 

Speicherz 

28050 

3,4 

3.0 - 3.4 

5624701 

0 

Brücke B27 über A7 /AS Volkers Nr.99 

Volkers 

1630 

3,0 

3.0 - 3.4 

5624702 

0 

Brücke A7 über FW 

Volkers 

325 

2,7 

2.5 - 2.9 

5624703 

0 

Brücke A7 über Tal /Talbrücke Römers hag/Tal brücke 
Römershag, RFB Ulm - Fulda 

Bad Brückenau 

4350 

2,9 

2.5 - 2.9 

5624704 

1 

Brücke A7 über Tal /Talbrücke Römershag/Talbrücke 
Römershag, RFB Fulda - Ulm 

Bad Brückenau 

4350 

2,8 

2.5 - 2.9 

5624704 

2 

Brücke B 27 über den Röthbach in Bad Brückenau 

in Bad Brückenau 

93 

1,9 

1.5 - 1.9 

5624800 

0 

Brücke B 27 über die Sinn in Speicherz 

Speicherz 

154 

2,4 

2.0 - 2.4 

5624802 

0 

Brücke B 27 überden Döllaubach in Motten 

Motten 

58 

1,0 

1.0 - 1.4 

5624803 

0 

Brücke B 286 über die Sinn in Römershag 

Römershag 

874 

2,2 

2.0 - 2.4 

5624804 

0 

Brücke B 27 über die Sinn in Bad Brückenau 

Bad Brückenau 

343 

2,2 

2.0 - 2.4 

5624807 

0 

Brücke B 27 überden Flutgraben bei Volkers 

Volkers 

58 

1,0 

1.0 - 1.4 

5624810 

0 

Brücke A7 über Tal/ Sinntalbrücke/Sinntalbrücke linker 
Überbau =RFB FD 

Riedenberg 

9815 

2,4 

2.0 - 2.4 

5625500 

1 

Brücke A7 über Tal/ Sinntalbrücke/Sinntalbrücke rechter 
Überbau =RFB WÜ 

Riedenberg 

9815 

2,3 

2.0 - 2.4 

5625500 

2 


Stand: 29.07.2015 


4 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B 279 überden Flutgraben beim Kollertshof 

Kollertshof 

31 

1,2 

1.0 - 1.4 

5626500 

0 

Brücke B 279 über den Weisbach bei Wegfurt 

Wegfurt 

41 

1,9 

1.5 - 1.9 

5626505 

0 

Brücke B 279 über die GVS bei Schönau 

Schönau 

135 

1,3 

1.0 - 1.4 

5626522 

0 

Brücke B 279 über den Feldweg bei Schönau/TBW1 , 
Brücke B 279 über den FW bei Schönau 

Schönau 

89 

1,3 

1.0 - 1.4 

5626523 

1 

Brücke neben B 279 GRW über Weisbach bei 
Wegfurt/Brücke neben B 279 GRW über Weisbach bei 
Wegfurt 

Wegfurt 

25 

2,2 

2.0 - 2.4 

5626524 

0 

Brücke neben B 279 GRW über Flutgraben bei Schönau 

Schönau 

18 

2,3 

2.0 - 2.4 

5626525 

0 

Brücke neben B 279 GRW über Lembach bei Schönau 

Schönau 

25 

2,2 

2.0 - 2.4 

5626526 

0 

Brücke neben B 279 GRW ü. Flutgraben b. Kollertshof 

Kollertshof 

25 

2,3 

2.0 - 2.4 

5626528 

0 

Brücke B 279 überden Taubach bei Wülfershausen 

Taubachsmühle 

62 

1,1 

1.0 - 1.4 

5627517 

0 

Brücke B 279 über die Saale bei Flollstadt 

Flollstadt 

1714 

2,5 

2.5 - 2.9 

5627518 

0 

Brücke B 279 überden Mühlbach bei Flollstadt 

Flollstadt 

226 

1,9 

1.5 - 1.9 

5627519 

0 

Brücke B 279 über die GVS bei Fleustreu 

Fleustreu 

312 

2,9 

2.5 - 2.9 

5627520 

0 

Brücke B 279 ü. Streutal u.DB-Linie bei Fleustreu 

Fleustreu 

1846 

2,4 

2.0 - 2.4 

5627521 

0 

Brücke B 279 über Privatdurchfahrt bei Fleustreu 

Fleustreu 

53 

2,5 

2.5 - 2.9 

5627550 

0 

Brücke B 279 über den GRW bei Flollstadt 

Flollstadt 

46 

2,4 

2.0 - 2.4 

5627554 

0 

Brücke B 279 über den Flutgraben bei Flollstadt 

Flollstadt 

179 

1,9 

1.5 - 1.9 

5627556 

0 

Brücke B 279 über den Bersbach bei Brendlorenzen 

Brendlorenzen 

118 

1,2 

1.0 - 1.4 

5627558 

0 
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Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B 279 über den FW bei Brendlorenzen 

Brendlorenzen 

91 

1,8 

1.5 - 1.9 

5627559 

0 

Brücke FW über die B 279 bei Brendlorenzen 

Brendlorenzen 

83 

1,1 

1.0 - 1.4 

5627560 

0 

Brücke B 279 über die St 2292 bei Brendlorenzen 

Brendlorenzen 

366 

2,5 

2.5 - 2.9 

5627561 

0 

Brücke B 279 überden FW bei Brendlorenzen 

Brendlorenzen 

91 

2,2 

2.0 - 2.4 

5627562 

0 

Brücke B 279 über den Dolzbach bei Brendlorenzen 

Brendlorenzen 

118 

1,2 

1.0 - 1.4 

5627563 

0 

Brücke B279-Ast über Dolzbach bei Brendlorenzen 

Brendlorenzen 

102 

1,2 

1.0 - 1.4 

5627564 

0 

Brücke B279-Ast über die B279 bei Flerschfeld 

Flerschfeld 

276 

1,2 

1.0 - 1.4 

5627565 

0 

Brücke B 279 über das Saaletal bei Flerschfeld 

Flerschfeld 

5405 

2,0 

2.0 - 2.4 

5627566 

0 

Brücke NES 3 über die B 279 bei Rödelmaier 

Rödelmaier 

293 

1,8 

1.5 - 1.9 

5627567 

0 

Brücke B 279 überden FW bei Rödelmaier 

Rödelmaier 

498 

1,0 

1.0 - 1.4 

5627568 

0 

Brücke A71 über Tal /Bahratalbrücke/Brücke A71 über Tal 
/Bahratalbrücke /RF ER 

Oberstreu 

4508 

2,0 

2.0 - 2.4 

5627601 

1 

Brücke A71 über Tal /Bahratalbrücke/Brücke A71 über Tal 
/Bahratalbrücke /RF SW 

Oberstreu 

4352 

1,9 

1.5 - 1.9 

5627601 

2 

Brücke A71 über K-NES39/Brücke A71 über K-NES39 /FR 
ER 

Bahra 

152 

2,4 

2.0 - 2.4 

5627602 

1 

Brücke A71 über K-NES39/Brücke A71 über K-NES39 /FR 
SW 

Bahra 

152 

2,2 

2.0 - 2.4 

5627602 

2 

Brücke GVS über A71 

Bahra 

439 

2,3 

2.0 - 2.4 

5627603 

0 

Brücke FW über A71 

Bahra 

264 

2,3 

2.0 - 2.4 

5627604 

0 

Brücke FW über BAB A71 

Flollstadt 

260 

2,4 

2.0 - 2.4 

5627605 

0 

Brücke FW über BAB A71 

Flollstadt 

260 

2,4 

2.0 - 2.4 

5627605 

0 
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Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke K-NES5 über A71 

Flollstadt 

481 

2,3 

2.0 - 2.4 

5627606 

0 

Brücke FW über A71 

Flollstadt 

252 

2,4 

2.0 - 2.4 

5627607 

0 

Brücke A71 über Tal /Saalebrücke/Brücke A71 über Tal 
/Saalebrücke /RF ER 

Flollstadt 

8075 

2,3 

2.0 - 2.4 

5627608 

1 

Brücke A71 über Tal /Saalebrücke/Brücke A71 über Tal 
/Saalebrücke /RF SW 

Flollstadt 

8075 

2,5 

2.5 - 2.9 

5627608 

2 

Brücke A71 über FW 

Flollstadt 

467 

2,3 

2.0 - 2.4 

5627609 

0 

Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF ER 

Flollstadt 

115 

2,3 

2.0 - 2.4 

5627610 

1 

Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF SW 

Flollstadt 

115 

2,2 

2.0 - 2.4 

5627610 

2 

Brücke FW über B279 

Gemeinde Wülfershausen 

360 

2,3 

2.0 - 2.4 

562761 1 

0 

Brücke B279 über A71 /AS Bad Neustadt Nr.25 

Rödelmaler 

731 

2,5 

2.5 - 2.9 

5627612 

0 

Brücke B279 über A71 /AS Bad Neustadt Nr.25 

Rödelmaler 

731 

2,5 

2.5 - 2.9 

5627612 

0 

Brücke A71 über FW 

EICHENHAUSEN 

660 

2,2 

2.0 - 2.4 

5627613 

0 

Brücke K-NES3 über A71 

Rödelmaler 

918 

2,4 

2.0 - 2.4 

5627614 

0 

Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF ER 

Rödelmaler 

115 

2,2 

2.0 - 2.4 

5627615 

1 

Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF SW 

Rödelmaler 

141 

2,3 

2.0 - 2.4 

5627615 

2 

Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF ER 

Rödelmaler 

115 

2,3 

2.0 - 2.4 

5627616 

1 

Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF SW 

Rödelmaler 

115 

2,2 

2.0 - 2.4 

5627616 

2 

Brücke GVS über A71 

Rödelmaler 

460 

2,5 

2.5 - 2.9 

5627617 

0 

Brücke B 279 über Seelelnsgraben b.Bad Königshofen 

Bad Königshofen 

41 

1,2 

1.0 - 1.4 

5628500 

0 
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Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 
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Brücke B 279 überden Haubach bei Großeibstadt 

Großeibstadt 

70 

1,8 

1.5 - 1.9 

5628501 

0 

Brücke B 279 über die Saale bei Saal a.d. Saale 

Saal 

275 

2,3 

2.0 - 2.4 

5628503 

0 

Brücke A73 über K-Co23 Herbartswind-Rottenbach 

Rottenbach 

871 

2,0 

2.0 - 2.4 

5631600 

0 

Brücke Feldweg über A73 

Rottenbach 

341 

1,9 

1.5 - 1.9 

5631601 

0 

Brücke A73 über Feldweg bei Rottenbach 

Rottenbach 

565 

1,3 

1.0 - 1.4 

5631602 

0 

Brücke A73 über Feldweg 

Mirsdorf 

532 

1,5 

1.5 - 1.9 

5631603 

0 

Brücke GVS Tremersdorf-Mirsdorf über A73 

Mirsdorf 

450 

2,2 

2.0 - 2.4 

5631604 

0 

Brücke Feldweg über A73 

Mirsdorf 

270 

1,7 

1.5 - 1.9 

5631605 

0 

Brücke Feldweg über A73 

Drossenhausen 

286 

1,2 

1.0 - 1.4 

5631606 

0 

Brücke A73 über GVS Tiefenlauter-Drossenhausen 

Drossenhausen 

468 

1,8 

1.5 - 1.9 

5631607 

0 

Brücke Wirtschaftsweg über A73 

Moggenbrunn 

258 

2,1 

2.0 - 2.4 

5631608 

0 

Brücke GVS Oberlauter-Moggenbrunn über A73 

Moggenbrunn 

511 

2,3 

2.0 - 2.4 

5631609 

0 

Brücke A73 über Kreisstraße CO 17 

Beuerfeld 

746 

1,7 

1.5 - 1.9 

5631610 

0 

Brücke A73 über FW 

Unterlauter 

509 

1,8 

1.5 - 1.9 

5631611 

0 

Brücke B 4 über den Kehlgraben bei Haarbrücken 

Rödental 

81 

2,7 

2.5 - 2.9 

5632503 

0 

Brücke B 4 Anschlußast über Feldweg 

bei Haarbrücken 

174 

2,2 

2.0 - 2.4 

5632504 

0 

Brücke B 4 über GVS bei Neustadt 

Neustadt/Co 

103 

2,5 

2.5 - 2.9 

5632505 

0 

Brücke B 4 ü.d. Roden bei Neustadt 

Neustadt 

420 

1,0 

1.0 - 1.4 

5632506 

0 
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Brücke B 4 ü.d. DB bei Neustadt 

Neustadt 

764 

3,5 

3.5 - 4.0 

5632507 

0 

Brücke B 4 über Anschlußast der B 4 

bei Flaarbrücken 

789 

2,5 

2.5 - 2.9 

5632508 

0 

Brücke CO 17 über B 4 bei Unterwohlsbach 

bei Unterwohlsbach 

373 

1,9 

1.5 - 1.9 

5632514 

0 

Brücke GVS über die B 4 bei Unterwohlsbach 

Unterwohlsbach 

291 

2,2 

2.0 - 2.4 

5632515 

0 

Brücke B 4 überden Fornbach bei Unterwohlsbach 

bei Unterwohlsbach 

347 

1,9 

1.5 - 1.9 

5632516 

0 

Brücke B 4 überden Feldweg bei Unterwohlsbach 

bei Unterwohlsbach 

291 

1,0 

1.0 - 1.4 

5632517 

0 

Brücke B 4 über das Itztal bei Unterwohlsbach 

bei Unterwohlsbach 

2632 

2,0 

2.0 - 2.4 

5632518 

0 

Brücke B 4 über St 2206 bei Unterwohlsbach 

Unterwohlsbach 

536 

2,2 

2.0 - 2.4 

5632519 

0 

Brücke WW über die B 4 bei Unterwohlsbach 

bei Unterwohlsbach 

177 

1,5 

1.5 - 1.9 

5632520 

0 

Brücke B 4 über das Tal bei Mönchröden 

bei Mönchröden 

5428 

2,7 

2.5 - 2.9 

5632521 

1 

Brücke B 85 über den Tettau in Pressig 

in Pressig 

133 

2,2 

2.0 - 2.4 

5633500 

0 

Brücke B 85 überden Buchbach bei Pressig 

bei Pressig 

131 

1,7 

1.5 - 1.9 

5633501 

0 

Brücke B 85 über die Flaßlach bei Rothenkirchen 

bei Rothenkirchen 

366 

2,8 

2.5 - 2.9 

5633502 

0 

Brücke B 85 über die DB bei Rothenkirchen 

bei Rothenkirchen 

182 

2,4 

2.0 - 2.4 

5633503 

0 

Brücke B 85 über die Flaßlach bei Rothenkirchen 

bei Rothenkirchen 

114 

2,7 

2.5 - 2.9 

5633504 

0 

Brücke B 85 über die Flaßlach bei Rothenkirchen 

bei Rothenkirchen 

101 

2,5 

2.5 - 2.9 

5633505 

0 

Brücke B 85 über den Schwarzbach in Neukenroth 

in Neukenroth 

33 

1,7 

1.5 - 1.9 

5633513 

0 

Brücke B 85 überden Weißbach in Neukenroth 

in Neukenroth 

79 

1,7 

1.5 - 1.9 

5633514 

0 
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Brücke B 85 überden Weißbach in Neukenroth 

in Neukenroth 

93 

2,5 

2.5 - 2.9 

5633515 

0 

Brücke B 85 überden Weißbach bei Neukenroth 

bei Neukenroth 

24 

2,5 

2.5 - 2.9 

5633516 

0 

Brücke B 85 überden Mühlbach bei Rothenkirchen 

in Rothenkirchen 

40 

1,8 

1.5 - 1.9 

5633517 

0 

Brücke GRW überden Buchbach bei Pressig 

bei Pressig 

26 

1,8 

1.5 - 1.9 

5633530 

0 

Brücke B1 73 über die Culmitz + Fußweg 

Naila 

101 

2,3 

2.0 - 2.4 

5636500 

0 

Brücke B173 über die DB 

Naila 

320 

3,8 

3.5 - 4.0 

5636501 

0 

Brücke B173 über die Selbitz bei Naila 

Naila 

235 

2,7 

2.5 - 2.9 

5636502 

0 

Brücke B173 überden Mühlbach bei Naila 

Naila 

88 

2,3 

2.0 - 2.4 

5636503 

0 

Brücke B173 überden Lippertsgrüner Bach 

Culmitz 

110 

2,0 

2.0 - 2.4 

5636520 

0 

Brücke B173 überden Föhrigbach bei Selbitz 

bei Selbitz 

65 

1,0 

1.0 - 1.4 

5636521 

0 

Brücke B173 übereinen Fußweg bei Naila 

Naila 

29 

2,0 

2.0 - 2.4 

5636526 

0 

Brücke GVS über die B1 5 

bei Wölbattendorf 

295 

2,3 

2.0 - 2.4 

5636551 

0 

Brücke St21 95 über die B1 73 

Naila 

840 

1,9 

1.5 - 1.9 

5636556 

0 

Brücke B173 über den Wirtschaftweg 

Selbitz/Eisenbühl 

123 

1,9 

1.5 - 1.9 

5636557 

0 

Brücke B173 über den Wirtschaftweg 

Selbitz 

100 

1,7 

1.5 - 1.9 

5636558 

0 

Brücke GVS Selbitz - Rodesgrün über die B173 

Rodesgrün 

252 

2,3 

2.0 - 2.4 

5636559 

0 

Brücke B173 überden Wirtschaftweg Wiesenhaus 

Selbitz 

94 

1,7 

1.5 - 1.9 

5636560 

0 

Brücke B173 über einen Feldweg bei Rodesgrün 

Selbitz 

150 

1,8 

1.5 - 1.9 

5636561 

0 
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Brücke GVS Selbitz - Neuhaus über die B1 73 

Neuhaus 

185 

1,9 

1.5 - 1.9 

5636562 

0 

Brücke GVS Selbitz-Wacholderbusch über die B173 

Selbitz 

91 

1,8 

1.5 - 1.9 

5636563 

0 

Brücke B173 über Feldweg 

Wacholderbusch 

269 

1,7 

1.5 - 1.9 

5636564 

0 

Brücke A9 über FW/Überbau FR Berlin 

Schnarchenreuth 

126 

2,0 

2.0 - 2.4 

5636650 

1 

Brücke A9 über FW/Überbau FR München 

Schnarchenreuth 

126 

1,9 

1.5 - 1.9 

5636650 

2 

Brücke A9 über ST 2198/Überbau FR Berlin 

Berg 

213 

2,3 

2.0 - 2.4 

5636651 

1 

Brücke A9 über ST 2198/Überbau FR Nürnberg 

Berg 

191 

2,2 

2.0 - 2.4 

5636651 

2 

Brücke A9 über ST 2692/Überbau RFB Berlin 

Berg 

327 

2,4 

2.0 - 2.4 

5636652 

1 

Brücke A9 über ST 2692/Überbau RFB München 

Berg 

324 

2,7 

2.5 - 2.9 

5636652 

2 

Brücke FW über A9 

Berg 

259 

3,0 

3.0 - 3.4 

5636653 

0 

Brücke FW über A9 

Schlegel 

273 

2,7 

2.5 - 2.9 

5636654 

0 

Brücke A9 über Feldweg/Überbau RFB Berlin 

Schlegel 

129 

1,6 

1.5 - 1.9 

5636655 

1 

Brücke A9 über Feldweg/Überbau RFB Nürnberg 

Schlegel 

129 

1,8 

1.5 - 1.9 

5636655 

2 

Brücke A9 über Bl 73, AS Naila/Selbitz/Überbau FR Berlin 

Dörnthal 

326 

2,5 

2.5 - 2.9 

5636656 

1 

Brücke A9 über Bl 73, AS Naila/Selbitz/Überbau FR 
Nürnberg 

Dörnthal 

326 

2,5 

2.5 - 2.9 

5636656 

2 

Brücke A9 über Bl 73, AS Naila/Selbitz/Überbau FR 
Nürnberg 

Dörnthal 

326 

2,5 

2.5 - 2.9 

5636656 

2 

Brücke A9 über K-FI033/Brücke A9 über über K-FI033, FR 
Berlin 

Dörnthal 

288 

2,6 

2.5 - 2.9 

5636657 

1 

Brücke A9 über K-FI033/Brücke A9 über über K-FIO 33, 

FR Nürnberg 

Dörnthal 

350 

2,6 

2.5 - 2.9 

5636657 

2 
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Brücke A9 über Rampe A9 Berlin-Plauen/Überbau 
Richtungsfahrbahn Berlin 

Sellanger 

652 

2,5 

2.5 - 2.9 

5636658 

1 

Brücke A9 über Rampe A9 Berlin-Plauen/Überbau 
Richtungsfahrbahn München 

Sellanger 

652 

2,4 

2.0 - 2.4 

5636658 

2 

Brücke A9 über Rampe A 72 - München/Überbau FR 

Berlin 

Stegenwaldhaus 

774 

2,4 

2.0 - 2.4 

5636660 

1 

Brücke A9 über K-HO 7 Sellanger-Leupoldsgrün 

Stegenwaldhaus 

461 

2,5 

2.5 - 2.9 

5636661 

0 

Brücke A9 über DB 

Stegenwaldhaus 

409 

2,3 

2.0 - 2.4 

5636662 

0 

Brücke A9 über FW 

Lipperts-Stegenwaldhaus 

326 

1,9 

1.5 - 1.9 

5636663 

0 

Brücke K-FI07 Sellanger-Leupoldsgrün über A9 

Leupoldsgrün 

730 

2,3 

2.0 - 2.4 

5636664 

0 

Brücke GVS Brunn - Köditz über A 72 

Brunn 

464 

2,5 

2.5 - 2.9 

5636665 

0 

Brücke FW über A 72 

Köditz 

237 

2,3 

2.0 - 2.4 

5636666 

0 

Brücke A9 über Wasserlauf/Brücke A9 über Wasserlauf, 
Anbau Ostseite 

Eisenbühl 

26 

1,8 

1.5 - 1.9 

5636667 

1 

Brücke A9 über Wasserlauf/Brücke A9 über Wasserlauf, 
Bestand 

Eisenbühl 

128 

2,7 

2.5 - 2.9 

5636667 

2 

Brücke A9 über Wasserlauf/Brücke A9 über Wasserlauf, 
Anbau Westseite 

Eisenbühl 

9 

1,6 

1.5 - 1.9 

5636667 

3 

Brücke A9 über Fussweg/Brücke A9 über FW, Ostseite 

Berg 

41 

2,0 

2.0 - 2.4 

5636668 

1 

Brücke A9 über Fussweg/Brücke A9 über FW, Mittelteil 

Berg 

98 

1,8 

1.5 - 1.9 

5636668 

2 

Brücke A9 über Fussweg/Brücke A9 über FW, Westseite 

Berg 

114 

2,0 

2.0 - 2.4 

5636668 

3 

Brücke Kr FlO 8 über A9 

Eisenbühl 

485 

2,4 

2.0 - 2.4 

5636669 

0 

Brücke B173 über A72 (AS Hof-Nord) 

Köditz 

1177 

2,7 

2.5 - 2.9 

5636671 

0 

Brücke Ast A-S Berlin-Plauen (A9) über A 72 

Brunn 

1333 

2,9 

2.5 - 2.9 

5636673 

0 
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Brücke B2 über die Regnitz nördl. Hof 

Hof 

133 

2,3 

2.0 - 2.4 

5637501 

0 

Brücke B173 überden Göstrabach 

Köditz 

65 

2,9 

2.5 - 2.9 

5637502 

0 

Brücke B2 über den Kupferbach 

Töpen 

62 

1,8 

1.5 - 1.9 

5637507 

0 

Brücke B15 über Anschlußast 

Wölbattendorf 

283 

2,2 

2.0 - 2.4 

5637513 

0 

Brücke B15 über Feldweg 

bei Wöllbattendorf 

150 

1,9 

1.5 - 1.9 

5637514 

0 

Brücke B2 über GVS Ziegelbach - B2 (alt) 

Zedwitz 

167 

1,8 

1.5 - 1.9 

5637516 

0 

Brücke GVS über die B2 

Zedwitz 

194 

1,7 

1.5 - 1.9 

5637517 

0 

Brücke B2 über Haupt-ww 

ZEDTWITZ 

74 

1,4 

1.0 - 1.4 

5637518 

0 

Brücke B 173 über Bahnlinie (Neuhofer Brücke) 

Ernst-Reuter-Straße, 95030 H( 

266 

2,3 

2.0 - 2.4 

5637520 

0 

Brücke B 2 über die Saale (Lessingbrücke) 

Lessingstraße, 95028 Hof 

616 

2,7 

2.5 - 2.9 

5637521 

0 

Brücke B2 über den Krebsbach 

Schleizer Straße, 95028 Hof 

50 

2,0 

2.0 - 2.4 

5637522 

0 

Brücke über die Bahnlinie (Obere Jahnbrücke) 

Jahnstraße, 95028 Hof 

221 

3,0 

3.0 - 3.4 

5637523 

0 

Brücke B 2 übereine Bahnlinie (Jahnbrücke) 

Jahnstraße, 95028 Hof 

657 

3,0 

3.0 - 3.4 

5637524 

0 

Brücke B 15 über die Blücherstraße 

Ernst-Reuter-Straße, 95030 H( 

462 

2,8 

2.5 - 2.9 

5637525 

0 

Brücke B 173 alt überden Krebsbach 

Haidt 

46 

1,7 

1.5 - 1.9 

5637527 

0 

Brücke A 72 über GVS Föhrig-T rogen/Überbau FR Hof 

Heinersgrün 

74 

2,7 

2.5 - 2.9 

5637700 

1 

Brücke A 72 über GVS Föhrig-T rogen/Überbau FR Plauen 

Heinersgrün 

85 

1,8 

1.5 - 1.9 

5637700 

2 

Brücke GVS Trogen-Föhrig über A72 

Trogen 

425 

2,4 

2.0 - 2.4 

5637701 

0 
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Brücke A 72 über DB Hof-Plauen/Überbau FR Hof 

Fellltzsch 

171 

2,2 

2.0 - 2.4 

5637702 

1 

Brücke A 72 über DB Hof-Plauen/Überbau FR Plauen 

Fellltzsch 

190 

1,9 

1.5 - 1.9 

5637702 

2 

Brücke A72 über GVS Trogen-Schollenreuth/Überbau FR 
Hof 

Fellltzsch 

96 

2,0 

2.0 - 2.4 

5637703 

1 

Brücke A72 über GVS Trogen-Schollenreuth/Überbau FR 
Plauen 

Fellltzsch 

106 

2,3 

2.0 - 2.4 

5637703 

2 

Brücke A 72 über FW/Überbau FR Hof (BA 1) 

Schollenreuth 

59 

2,7 

2.5 - 2.9 

5637704 

1 

Brücke A 72 über FW/Überbau FR Plauen (BA II) 

Schollenreuth 

84 

2,5 

2.5 - 2.9 

5637704 

2 

Brücke A72 über B2 (Zedtwltz-Töpen)/Überbau FR Hof 
(BAI) 

Zedtwitz 

96 

2,0 

2.0 - 2.4 

5637705 

1 

Brücke A72 über B2 (Zedtwltz-Töpen)/Überbau FR Plauen 
(BA II) 

Zedtwitz 

106 

2,4 

2.0 - 2.4 

5637705 

2 

Brücke A72 über B2/Brücke A72 über B2, 1 .BA, FR AD 

Bay. Vogtland 

Zedtwitz 

233 

2,4 

2.0 - 2.4 

5637706 

1 

Brücke A72 über B2/Brücke A72 über B2, 2.BA, FR 

Plauen 

Zedtwitz 

233 

2,2 

2.0 - 2.4 

5637706 

2 

Brücke A 72 über GVS Zedtwitz-Isaar/Überbau FR Hof 

Zedtwitz 

98 

2,2 

2.0 - 2.4 

5637707 

1 

Brücke A 72 über GVS ZedtwItz-lsaar/Überbau FR Plauen 

Zedtwitz 

108 

1,8 

1.5 - 1.9 

5637707 

2 

Brücke A 72 über FW/Überbau FR Hof 

Zedtwitz 

64 

2,0 

2.0 - 2.4 

5637708 

1 

Brücke A 72 über FW/Überbau FR Plauen 

Zedtwitz 

72 

1,9 

1.5 - 1.9 

5637708 

2 

Brücke A 72 über FW/Überbau FR Hof 

Zedtwitz 

73 

2,0 

2.0 - 2.4 

5637709 

1 

Brücke A 72 über FW/Überbau FR Plauen 

Zedtwitz 

76 

2,0 

2.0 - 2.4 

5637709 

2 

Brücke A72 über die Saale/Brücke, BAB A72 über die 

Saale (links) 

Saalensteln 

3646 

2,5 

2.5 - 2.9 

5637710 

1 

Brücke A72 über die Saale/Brücke, BAB A72 über die 

Saale (rechts) 

Saalensteln 

3712 

2,7 

2.5 - 2.9 

5637710 

2 
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Brücke A 72 über St21 92/Überbau FR Hof 

Saalensteln 

154 

2,0 

2.0 - 2.4 

5637711 

1 

Brücke A 72 über St21 92/Überbau FR Plauen 

Saalensteln 

190 

2,0 

2.0 - 2.4 

5637711 

2 

Brücke A72 über Kr H01 5/Überbau FR Hof (BA I) 

Scharten 

97 

1,8 

1.5 - 1.9 

5637712 

1 

Brücke A72 über Kr H01 5/Überbau FR Plauen (BA II) 

Scharten 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

5637712 

2 

Brücke A 72 über den LItschenbach 

Trogen 

101 

2,2 

2.0 - 2.4 

5637713 

0 

Brücke K-HO 1 über A 72 

Fellltzsch 

430 

2,8 

2.5 - 2.9 

5637714 

0 

Brücke FW über A72 

Köditz 

247 

2,5 

2.5 - 2.9 

5637715 

0 

Brücke A72 über Aubach 

Trogen 

95 

2,7 

2.5 - 2.9 

5637716 

0 

Brücke öffentl. Feld- und Waldweg über A93 

Oberhartmannsreuth 

206 

2,0 

2.0 - 2.4 

5637719 

0 

Brücke B173 Hof-Plauen über A93 

Haidt 

685 

2,5 

2.5 - 2.9 

5637720 

0 

Brücke GVS T rogen-Ullltz über A93 

Trogen 

505 

2,5 

2.5 - 2.9 

5637721 

0 

Brücke A93 über öffentl. Feld- und Waldweg 

Trogen 

529 

1,9 

1.5 - 1.9 

5637722 

0 

Brücke Feld -u. Waldweg über A93 

Schwarzenstein 

308 

2,0 

2.0 - 2.4 

5637723 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A93 

Gössen 

459 

2,2 

2.0 - 2.4 

5637724 

0 

Brücke Rampe A93 Chemnitz-Reg über Rampe Reg.-Hof 

Gössen 

604 

2,3 

2.0 - 2.4 

5637725 

0 

Brücke BAB A93 Rampe (Chem.-Rgbg.) ü. A72 

Gössen 

1173 

2,2 

2.0 - 2.4 

5637726 

0 

Brücke A93 Rampe E-M über A72 (AD Hochfranken) 

Gössen 

1093 

2,5 

2.5 - 2.9 

5637727 

0 

Brücke, Ast G-Z des AD Hochfranken (A93) über GVS 

Heinersgrün 

141 

1,9 

1.5 - 1.9 

5637728 

0 
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Brücke Betriebsumfahrung ü. Litschenbach FR Che. 

Trogen 

51 

2,2 

2.0 - 2.4 

5637729 

0 

Brücke B15 über das Otterbachtal 

bei Flof 

713 

3,0 

3.0 - 3.4 

5637905 

1 

Brücke B15 über das Otterbachtal 

bei Flof 

713 

2,8 

2.5 - 2.9 

5637905 

2 

Brücke B173 über die Silberbergstraße 

Hof 

187 

1,1 

1.0 - 1.4 

5637908 

0 

Brücke GVS Vierschau-Regnitzlosau über A93 

Regnitzlosau 

386 

2,5 

2.5 - 2.9 

5638505 

0 

Brücke GVS Regnitzlosau-Vierschau über A93 

Regnitzlosau - Vierschau 

530 

2,4 

2.0 - 2.4 

5638506 

0 

Brücke A93 über St 2192 Gattendorf-Regnitz/RF 
Regensburg - A72 

Regnitzlosau 

393 

2,5 

2.5 - 2.9 

5638507 

1 

Brücke A93 über St 2192 Gattendorf-Regnitz/RF A72 - 
Regensburg 

Regnitzlosau 

347 

2,5 

2.5 - 2.9 

5638507 

2 

Brücke A93 über öffentl. Feld- und Waldweg 

Gattendorf 

340 

1,8 

1.5 - 1.9 

5638508 

0 

Brücke K-FIO 16 (Neuga.-Gassenr.) über A93 

Gattendorf 

555 

2,5 

2.5 - 2.9 

5638509 

0 

Brücke A93 über öffentl. Feld- und Waldweg 

Oberhartmannsreuth 

629 

1,8 

1.5 - 1.9 

5638510 

0 

Ul uor\c rAC/vj uuci i a\ - i aiui uor\c 

Oberhartmannsreuth/Talbrücke Oberhartmannsreuth FR 

Oberhartmannsreuth 

2931 

2,7 

2.5 - 2.9 

5638511 

1 

Brücke A93 über Tal - Talbrücke 

Oberhartmannsreuth/Talbrücke Oberhartmannsreuth FR 
Regensburg 

Oberhartmannsreuth 

2931 

2,0 

2.0 - 2.4 

5638511 

2 

Brücke B 27 über die Schondra bei Untergeiersnest 

Untergeiersnest 

108 

2,7 

2.5 - 2.9 

5724652 

0 

Brücke B 27 überden Feldweg bei Aspenmühle 

bei Aspenmühle 

117 

1,8 

1.5 - 1.9 

5724653 

0 

Brücke B 286 über die Thulba in Geroda 

Geroda 

49 

1,8 

1.5 - 1.9 

5725500 

0 

Brücke B286 über A7 /AS Brückenau Nr.95 

Bad Brückenau Ost 

1342 

2,4 

2.0 - 2.4 

5725691 

0 

Brücke A7 über GVS/Rfb. Fulda 

Schildeck 

113 

2,7 

2.5 - 2.9 

5725692 

1 
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Brücke A7 über GVS/Rfb. Ulm 

Schlldeck 

113 

2,8 

2.5 - 2.9 

5725692 

2 

Brücke A7 über FW/Rfb. Fulda 

Schlldeck 

109 

2,3 

2.0 - 2.4 

5725693 

1 

Brücke A7 über FW/ZwIschenbauwerk 

Schlldeck 

59 

2,5 

2.5 - 2.9 

5725693 

2 

Brücke A7 über FW/Rfb. Ulm 

Schlldeck 

109 

2,9 

2.5 - 2.9 

5725693 

3 

Brücke A7 über St2431 

Geroda 

600 

2,8 

2.5 - 2.9 

5725694 

0 

Brücke A7 über FW/Ast II. R+T Ausfahrt RFB FD 

Schondra 

230 

2,7 

2.5 - 2.9 

5725695 

1 

Brücke A7 über FW/Rlchtungsfahrbahn Fulda 

Schondra 

167 

2,6 

2.5 - 2.9 

5725695 

2 

Brücke A7 über FW/MIttelstrelfen zw. d. 
Richtungsfahrbahnen 

Schondra 

100 

2,7 

2.5 - 2.9 

5725695 

3 

Brücke A7 über FW/Rlchtungsfahrbahn Würzburg 

Schondra 

160 

2,5 

2.5 - 2.9 

5725695 

4 

Brücke A7 über FW/Ast re. R+T Ausfahrt RFB WÜ 

Schondra 

237 

2,8 

2.5 - 2.9 

5725695 

5 

Brücke A7 über K-KG34/Rlchtungsfahrbahn Fulda 

SIngenraln 

183 

2,8 

2.5 - 2.9 

5725696 

1 

Brücke A7 über K-KG34/Rlchtungsfahrbahn Würzburg 

SIngenraln 

160 

2,9 

2.5 - 2.9 

5725696 

2 

Brücke A7 über GW 

SIngenraln 

120 

2,3 

2.0 - 2.4 

5725697 

0 

Brücke FW über A7/Forstweg, 'Pelzkappe' 

SIngenraln 

74 

2,8 

2.5 - 2.9 

5725698 

A 

Brücke FW über A7/Forstweg, 'Pelzkappe' 

SIngenraln 

252 

2,3 

2.0 - 2.4 

5725698 

B 

Brücke FW über A7/Forstweg, 'Pelzkappe' 

SIngenraln 

74 

2,4 

2.0 - 2.4 

5725698 

C 

Brücke FW über A7 

Oersberg 

349 

2,4 

2.0 - 2.4 

5725699 

0 

Brücke FW über A7 

Reith 

298 

2,3 

2.0 - 2.4 

5725700 

0 
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Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A7 über GW 

Reith 

130 

2,0 

2.0 - 2.4 

5725701 

0 

Brücke Wildwechsel über A7 /Grünbrücke 

Oehrberg 

2557 

2,2 

2.0 - 2.4 

5725702 

0 

Brücke A7 /Rampe T+R Rhön-Ost über GVS 

Singenrain 

85 

2,2 

2.0 - 2.4 

5725703 

0 

Brücke B286-Ast über die B286 bei Albertshausen 

Albertshausen 

426 

2,9 

2.5 - 2.9 

5726500 

0 

Brücke GRW über die B 287 in Bad Kissingen 

Bad Kissingen 

71 

2,3 

2.0 - 2.4 

5726526 

0 

Brücke B 287 über die DB bei Münnerstadt 

Münnerstadt 

194 

1,9 

1.5 - 1.9 

5727500 

0 

Brücke B 287 überden GRW in Münnerstadt 

Münnerstadt 

60 

2,0 

2.0 - 2.4 

5727502 

1 

Brücke B 287 über die Lauer in Münnerstadt 

Münnerstadt 

1277 

2,3 

2.0 - 2.4 

5727504 

0 

Brücke KG 14 über die B 287 in Münnerstadt 

Münnerstadt 

249 

2,4 

2.0 - 2.4 

5727516 

0 

Brücke KG 14 über die B 287 bei Münnerstadt 

Münnerstadt 

333 

1,8 

1.5 - 1.9 

5727522 

0 

Brücke B 287 über die B 287 bei Münnerstadt 

Münnerstadt 

283 

1,3 

1.0 - 1.4 

5727523 

0 

Brücke GVS über A71 

Rheinfeldshof 

738 

2,4 

2.0 - 2.4 

5727601 

0 

Brücke K-NES15 über A71 

Löhrieth 

411 

2,5 

2.5 - 2.9 

5727602 

0 

Brücke FW über A71 

Strahlungen 

321 

2,4 

2.0 - 2.4 

5727603 

0 

Brücke FW über A71 /Brücke FW über A71 /RF ER 

Strahlungen 

172 

2,2 

2.0 - 2.4 

5727604 

1 

Brücke FW über A71/Brücke FW über A71 /RF SW 

Strahlungen 

172 

2,3 

2.0 - 2.4 

5727604 

2 

Brücke FW über A71 

Strahlungen 

325 

2,4 

2.0 - 2.4 

5727605 

0 

Brücke Bl 9 über A71 /AS Münnerstadt Nr.26 

Münnerstadt 

504 

2,5 

2.5 - 2.9 

5727609 

0 
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Brücke FW über A71 

Münnerstadt 

257 

2,5 

2.5 - 2.9 

5727610 

0 

Brücke FW über A71 /Grünbrücke 

Münnerstadt 

714 

2,5 

2.5 - 2.9 

5727611 

0 

Brücke A71 über Tal /Lauertalbrücke/Brücke A71 über Tal 
/Lauertalbrücke /RF ER 

Münnerstadt 

9067 

2,3 

2.0 - 2.4 

5727612 

1 

Brücke A71 über Tal /Lauertalbrücke/Brücke A71 über Tal 
/Lauertalbrücke /RF SW 

Münnerstadt 

8747 

2,5 

2.5 - 2.9 

5727612 

2 

Brücke GVS über A71 

Münnerstadt 

432 

2,4 

2.0 - 2.4 

5727613 

0 

Brücke A71 über FW 

Stadt Münnerstadt, OT Althaus 

470 

2,4 

2.0 - 2.4 

5727614 

0 

Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW / Verbreiterung 
/RF ER 

Althausen 

48 

2,4 

2.0 - 2.4 

5727615 

1 

Brücke A71 über FW 

Althausen 

318 

1,8 

1.5 - 1.9 

5727615 

2 

Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /Verbreiterung 
/ RF SW 

Althausen 

41 

2,4 

2.0 - 2.4 

5727615 

3 

Brücke A71 über GVS 

Poppenlauer 

670 

2,3 

2.0 - 2.4 

5727616 

0 

Brücke GVS über A71 /Poppenlauer-Thalhof 

Poppenlauer 

500 

2,5 

2.5 - 2.9 

5727617 

0 

Brücke A71 über FW 

Poppenlauer 

488 

2,3 

2.0 - 2.4 

5727618 

0 

Brücke St2281 über A71 /AS Maßbach Nr.27 

Poppenlauer 

504 

2,4 

2.0 - 2.4 

5727619 

0 

Brücke B 279 über die Saale In Bad Königshofen 

Bad Königshofen 

960 

1,6 

1.5 - 1.9 

5728517 

0 

Brücke B 279 über den Ermetzbach In Ermershausen 

Ermershausen 

47 

2,0 

2.0 - 2.4 

5729500 

0 

Brücke B 279 überden Lückengraben bei Sulzdorf 

Sulzdorf 

46 

1,8 

1.5 - 1.9 

5729501 

0 

Brücke B 279 überden Mühlbach bei Sulzdorf 

Sulzdorf 

56 

1,0 

1.0 - 1.4 

5729514 

0 

Brücke B 279 über den GRW bei Sulzdorf 

Sulzdorf 

68 

2,5 

2.5 - 2.9 

5729515 

0 
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Brücke neben B 279 GRW ü. Lückengraben bei 
Sulzdorf/Brücke GRW ü. Lückengraben bei Sulzdorf neben 
B279 

Sulzdorf a.d. Lederhecke 

35 

1,0 

1.0 - 1.4 

5729519 

0 

Brücke Feldweg über die B 303 bei Dietersdorf 

bei Dietersdorf 

234 

2,2 

2.0 - 2.4 

5730509 

0 

Brücke B 303 ü. Flutmulde u. Feldweg b. Dietersdorf 

bei Dietersdorf 

775 

2,0 

2.0 - 2.4 

5730510 

0 

Brücke B 303 über die Rodach bei Dietersdorf 

bei Dietersdorf 

472 

2,4 

2.0 - 2.4 

5730511 

0 

Brücke St 2204 über die B 303 bei Dietersdorf 

Dietersdorf 

230 

2,0 

2.0 - 2.4 

5730512 

0 

Brücke Ast B4 über Lauterbachflutmulde in Coburg 

Coburg 

462 

1,6 

1.5 - 1.9 

5731504 

1 

Brücke B 4 über die Wassergasse in Coburg 

in Coburg 

64 

2,0 

2.0 - 2.4 

5731505 

0 

Brücke B 4 über Itz in Coburg 

in Coburg 

621 

2,8 

2.5 - 2.9 

5731506 

0 

Brücke B 4 Ast über B 4 

bei Niederfüllbach 

495 

2,7 

2.5 - 2.9 

5731508 

0 

Brücke B 4 über den Füllbach bei Niederfüllbach 

Niederfüllbach 

76 

1,1 

1.0 - 1.4 

5731509 

1 

Brücke B 4 überden Füllbach bei Niederfüllbach 

Niederfüllbach 

81 

1,0 

1.0 - 1.4 

5731509 

2 

Brücke Ast B 4 über die CO 12 bei Niederfüllbach 

bei Niederfüllbach 

376 

1,2 

1.0 - 1.4 

5731511 

1 

Brücke B 4 Ast über Flutmulde bei Ahorn 

bei Ahorn 

61 

1,0 

1.0 - 1.4 

5731512 

1 

Brücke B 4 Ast über Flutmulde bei Ahorn 

bei Ahorn 

17 

1,0 

1.0 - 1.4 

5731512 

2 

Brücke B 4 Ast über Flutmulde bei Ahorn 

bei Ahorn 

7 

1,0 

1.0 - 1.4 

5731512 

3 

Brücke B 4 Ast über Flutmulde bei Ahorn/Brücke B4 Ast 
über Flutmulde bei Ahorn 

bei Ahorn 

9 

1,0 

1.0 - 1.4 

5731512 

4 

Brücke B 303 über die Itz bei Finkenau 

bei Finkenau 

228 

2,8 

2.5 - 2.9 

5731513 

0 

Brücke B 303 über die Flutmulde bei Finkenau 

bei Finkenau 

281 

2,7 

2.5 - 2.9 

5731514 

0 
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Brücke B 303 über den Tambach in Tambach 

in Tambach 

56 

2,0 

2.0 - 2.4 

5731515 

0 

Brücke B 303 über den Teichablaß in Tambach 

in Tambach 

70 

2,1 

2.0 - 2.4 

5731516 

0 

Brücke B 303 überden Feldweg bei Neundorf 

bei Neundorf 

243 

2,2 

2.0 - 2.4 

5731517 

0 

Brücke B 4 über GV-Straße in Coburg 

in Coburg 

166 

2,3 

2.0 - 2.4 

5731531 

1 

Brücke B 4 über GV-Straße in Coburg/Brücke B 4 über GV- 
Straße 

in Coburg 

166 

1,8 

1.5 - 1.9 

5731531 

2 

Brücke B 4 über B 4 Ast in Coburg 

in Coburg 

148 

2,1 

2.0 - 2.4 

5731532 

1 

Brücke B 4 über B 4 Ast in Coburg 

in Coburg 

148 

2,3 

2.0 - 2.4 

5731532 

2 

Brücke B 303 über den Feldweg bei Dietersdorf 

Dietersdorf 

168 

2,3 

2.0 - 2.4 

5731533 

0 

Brücke B 4 über Callenbergstr.u. Lauter in Coburg 

in Coburg 

1348 

2,5 

2.5 - 2.9 

5731534 

1 

Brücke B 4 über Callenbergstr.u. Lauter in Coburg 

in Coburg 

997 

2,4 

2.0 - 2.4 

5731534 

2 

Brücke B 4 über Fußweg in Coburg 

in Coburg 

93 

1,8 

1.5 - 1.9 

5731535 

0 

Brücke B 4 Ast über die B 4 bei Untersiemau 

bei Untersiemau 

648 

1,8 

1.5 - 1.9 

5731536 

0 

Brücke B 4 Ast über Lauter in Coburg 

Coburg 

176 

2,2 

2.0 - 2.4 

5731537 

0 

Brücke B 4 Ast über Fußweg bei Ahorn 

bei Ahorn 

49 

2,1 

2.0 - 2.4 

5731538 

A 

Brücke B 4 über Fußweg zum Bahnhof in Coburg 

in Coburg 

118 

1,0 

1.0 - 1.4 

5731539 

0 

Brücke B 4 Ast über DB bei Untersiemau 

bei Untersiemau 

510 

1,8 

1.5 - 1.9 

5731540 

0 

Brücke B 4 über Weißenbach bei Meschenbach 

bei Meschenbach 

226 

2,3 

2.0 - 2.4 

5731541 

0 

Brücke B 4 über GV-Straße bei Meschenbach 

bei Meschenbach 

129 

1,7 

1.5 - 1.9 

5731542 

1 
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Brücke B 4 über GV-Straße bei Meschenbach 

bei Meschenbach 

124 

2,0 

2.0 - 2.4 

5731542 

2 

Brücke B 4 über Graben bei Niederfüllbach 

bei Niederfüllbach 

246 

1,0 

1.0 - 1.4 

5731543 

0 

Brücke GV-Straße ü. B 4, GVS u.ltz bei Niederfüllb. 

Niederfüllbach 

767 

2,1 

2.0 - 2.4 

5731544 

0 

Brücke GV-Straße über die B 4 

bei Creidlitz 

459 

2,2 

2.0 - 2.4 

5731548 

0 

Brücke B 4 Ast (B 303) über die B 4 

bei Ahorn 

617 

2,3 

2.0 - 2.4 

5731549 

0 

Brücke B 4 überden Kleienbach bei Meschenbach 

bei Meschenbach 

89 

2,0 

2.0 - 2.4 

5731566 

0 

Brücke B 4 über den Beigraben 

in Coburg 

744 

2,7 

2.5 - 2.9 

5731567 

0 

Brücke GVS über B 4, DB, GVS und Itz in Coburg 

in Coburg 

3043 

2,4 

2.0 - 2.4 

5731571 

1 

Brücke GVS über B 4, DB, GVS und Itz in Coburg 

in Coburg 

631 

2,2 

2.0 - 2.4 

5731571 

2 

Brücke GVS über B 4, DB, GVS und Itz in Coburg/Brücke 
Stadtstraße über B 4, DB, GVS und Itz 

in Coburg 

516 

2,0 

2.0 - 2.4 

5731571 

3 

Brücke B 4 über St 2202 in Coburg 

in Coburg 

565 

2,6 

2.5 - 2.9 

5731587 

0 

Brücke B 4 über DB und Feldweg in Coburg 

in Coburg 

233 

2,0 

2.0 - 2.4 

5731589 

1 

Brücke B 4 über DB und Feldweg in Coburg/Brücke B 4 
über DB und Feldweg 

in Coburg 

289 

2,0 

2.0 - 2.4 

5731589 

2 

Brücke B 4 über DB und Feldweg in Coburg/Brücke B 4 
über DB und Feldweg 

in Coburg 

246 

2,2 

2.0 - 2.4 

5731589 

3 

Brücke B 4 über die Lauter bei Neuses 

bei Neuses 

419 

2,0 

2.0 - 2.4 

5731590 

1 

Brücke B 4 über die Lauter bei Neuses 

bei Neuses 

390 

2,1 

2.0 - 2.4 

5731590 

2 

Brücke B 4 über die Lauter bei Neuses 

bei Neuses 

329 

1,8 

1.5 - 1.9 

5731590 

3 

Brücke B 4 Ast (St 2205) über die B 4 bei Coburg 

bei Coburg 

515 

2,3 

2.0 - 2.4 

5731591 

0 
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Brücke B 4 über die Lauter bei Bertelsdorf 

bei Bertelsdorf 

336 

1,0 

1.0 - 1.4 

5731592 

A 

Brücke B 4 über die Lauter bei Bertelsdorf/Brücke B 4 über 
die Lauter 

bei Bertelsdorf 

307 

1,0 

1.0 - 1.4 

5731592 

B 

Brücke GVS (Streifweg) ü.d. B 4 bei Bertelsdorf 

bei Bertelsdorf 

180 

2,1 

2.0 - 2.4 

5731593 

0 

Brücke B 4(alt) über B 4(Nordring)bei Bertelsdorf 

Bertelsdorf 

972 

1,8 

1.5 - 1.9 

5731594 

0 

Brücke B 4 Ast über die Flutmulde bei Bertelsdorf 

Coburg - Bertelsdorf 

823 

1,8 

1.5 - 1.9 

5731595 

0 

Brücke B 303 über Feldweg bei Schorkendorf 

Schorkendorf 

117 

1,0 

1.0 - 1.4 

5731596 

0 

Brücke A73 über Tal - Lautertalbrücke/Überbau FR Suhl 

Unterlauter 

4425 

2,7 

2.5 - 2.9 

5731720 

1 

Brücke A73 über Tal - Lautertalbrücke/Überbau FR 
Lichtenfels 

Unterlauter 

4425 

2,7 

2.5 - 2.9 

5731720 

2 

Brücke K-C027 über A73 

Bertelsdorf 

702 

2,5 

2.5 - 2.9 

5731721 

0 

Brücke Rampen A73 (AS Coburg) über A73 

Unterlauter 

1194 

2,2 

2.0 - 2.4 

5731722 

0 

Brücke GVS über die A73 

Unterlauter 

1492 

2,2 

2.0 - 2.4 

5731723 

0 

Brücke GVS Unterlauter-Esbach über A73 

Dörfles-Esbach 

530 

2,3 

2.0 - 2.4 

5731725 

0 

Brücke GVS über B303 bei Roth a. Forst 

bei Roth a. Forst 

360 

2,5 

2.5 - 2.9 

5732500 

0 

Brücke GVS über die B303 bei Grub a. Forst 

bei Grub a. Forst 

142 

2,8 

2.5 - 2.9 

5732502 

0 

Brücke Feldweg über B303 bei Ebersdorf/CO 

Ebersdorf b. Coburg 

128 

2,8 

2.5 - 2.9 

5732503 

0 

Brücke B303 überden Biberbach in Sonnefeld 

in Sonnefeld 

67 

2,1 

2.0 - 2.4 

5732505 

0 

Brücke B303 überden Eichgraben bei Frohnlach 

bei Frohnlach 

35 

2,1 

2.0 - 2.4 

5732510 

0 

Brücke B303 über GRW bei Frohnlach 

bei Frohnlach 

110 

1,7 

1.5 - 1.9 

5732544 

0 
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Brücke B4 über GVS bei Unterwohlsbach 

bei Unterwohlsbach 

227 

1,7 

1.5 - 1.9 

5732547 

0 

Brücke B4 über die DB bei Unterwohlsbach 

bei Unterwohlsbach 

1020 

1,8 

1.5 - 1.9 

5732548 

0 

Brücke K-C01 1 über die B303 bei Sonnefeld 

bei Sonnefeld 

331 

1,7 

1.5 - 1.9 

5732549 

0 

Brücke FW über die B 303 bei Sonnefeld 

Sonnefeld 

150 

1,0 

1.0 - 1.4 

5732550 

0 

Brücke B303 überden Biberbach bei Sonnefeld 

Sonnefeld 

89 

1,0 

1.0 - 1.4 

5732551 

0 

Brücke St2191 über B303 bei Sonnefeld 

Sonnefeld 

332 

1,8 

1.5 - 1.9 

5732554 

0 

Brücke GVS über B303 bei Weidhausen 

Weidhausen 

305 

1,0 

1.0 - 1.4 

5732555 

0 

Brücke GVS über die B303 bei Ebersdorf 

Ebersdorf b. Coburg 

344 

2,7 

2.5 - 2.9 

5732557 

0 

Brücke Ast der AS Neustadt b. Coburg über A73 

Dörfles Esbach 

705 

2,5 

2.5 - 2.9 

5732751 

0 

Brücke GVS Unterwohlsbach-Esbach über A73 

Dörfles 

407 

1,9 

1.5 - 1.9 

5732752 

0 

Brücke FW Rosenau - Dörfles über A73 

Dörfles 

180 

2,5 

2.5 - 2.9 

5732753 

0 

Brücke St 2202 mit G+R über A73, AS Rödental 

Rödental 

936 

2,0 

2.0 - 2.4 

5732755 

0 

Brücke A73 über Tal - Itztalbrücke/Brücke, A73 über das 
Itztal, FR Suhl 

Rödental 

12524 

2,8 

2.5 - 2.9 

5732757 

1 

Brücke A73 über Tal - Itztalbrücke/Brücke, A73 über das 
Itztal, FR Lichtenfels 

Rödental 

12524 

2,8 

2.5 - 2.9 

5732757 

2 

Brücke GVS Waldsachsen-Cortendorf über A73 

Waldsachsen 

523 

2,1 

2.0 - 2.4 

5732758 

0 

Brücke A73 über Bach Thaugraben (Durchlass) 

Waldsachsen 

96 

1,2 

1.0 - 1.4 

5732759 

0 

Brücke A73 über Bach bei Rögen (Durchlass) 

Rögen 

162 

1,6 

1.5 - 1.9 

5732760 

0 

Brücke A73 über Feldweg 

Rögen 

289 

1,9 

1.5 - 1.9 

5732761 

0 
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Brücke GVS Neu- und Neershof - Rögen über A73 

Rögen 

512 

2,5 

2.5 - 2.9 

5732762 

0 

Brücke A73 über Feldweg/Brücke A73 über Feldweg, FR 
Suhl 

Lützelbuch 

97 

2,0 

2.0 - 2.4 

5732763 

1 

Brücke A73 über Feldweg/Brücke A73 über Feldweg, FR 
LIchtenfels 

Lützelbuch 

97 

2,0 

2.0 - 2.4 

5732763 

2 

Brücke GVS Oberfüllbach-Lützelbuch über A73 

Rohrbach 

583 

2,3 

2.0 - 2.4 

5732764 

0 

Brücke GVS Oberfüllbach-Rohrbach über A73 

Rohrbach 

445 

2,2 

2.0 - 2.4 

5732765 

0 

Brücke A73 über Feldweg und Bach/Brücke A73 über 
Feldweg und Bach, FR Suhl 

Friesendorf 

210 

2,0 

2.0 - 2.4 

5732766 

1 

Brücke A73 über Feldweg und Bach/Brücke A73 über 
Feldweg und Bach, FR LIchtenfels 

Friesendorf 

218 

2,2 

2.0 - 2.4 

5732766 

2 

Brücke A73 über Bachlauf bei Friesendorf 

Friesendorf 

133 

1,9 

1.5 - 1.9 

5732767 

0 

Brücke A73 über Tal - 

Füllbachtalbrücke/Füllbachtalbrücke, FR Suhl 

Friesendorf 

2423 

2,4 

2.0 - 2.4 

5732769 

1 

Brücke A73 über Tal - 

Füllbachtalbrücke/Füllbachtalbrücke, FR LIchtenfels 

Friesendorf 

2423 

2,4 

2.0 - 2.4 

5732769 

2 

Brücke öffentlicher Weg über A73 

Ebersdorf 

392 

2,0 

2.0 - 2.4 

5732772 

0 

Brücke B303 über A73 (AS Ebersdorf) 

Ebersdorf 

778 

1,8 

1.5 - 1.9 

5732773 

0 

Brücke WW über A73 

Ebersdorf 

202 

2,4 

2.0 - 2.4 

5732776 

0 

Brücke A73 über Feld- und Waldweg/Brücke A73 über 

Feld- und Waldweg, FR Suhl 

Buch am Forst 

122 

2,3 

2.0 - 2.4 

5732777 

1 

Brücke A73 über Feld- und Waldweg/Brücke A73 über 
Waldweg, FR LIchtenfels 

Buch am Forst 

122 

2,2 

2.0 - 2.4 

5732777 

2 

Brücke A73 über Bach Wallenbrunnen 

Ebersdorf 

259 

1,8 

1.5 - 1.9 

5732782 

0 

Brücke B85 über die Rodach In Kronach 

In Kronach 

430 

1,6 

1.5 - 1.9 

5733500 

1 

Brücke B85 über die Rodach In Kronach/Brücke Geh- und 
Radweg über die Rodach 

In Kronach 

166 

1,0 

1.0 - 1.4 

5733500 

2 
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Brücke B173 über die Haßlach in Kronach 

Kronach 

639 

2,2 

2.0 - 2.4 

5733501 

0 

Brücke GRW über DB entlang der B173 in Kronach 

Kronach 

110 

3,8 

3.5 - 4.0 

5733502 

0 

Brücke B85 über die Haßlach bei Kronach 

Kronach 

277 

2,5 

2.5 - 2.9 

5733504 

0 

Brücke B 85 über die Haßlach in Haßlach 

Haßlach b. Kronach 

319 

1,0 

1.0 - 1.4 

5733506 

0 

Brücke B 85 überden Mühlbach in Haßlach 

Haßlach b. Kronach 

64 

2,0 

2.0 - 2.4 

5733507 

0 

Brücke B173 über die DB bei Johannisthal 

Johannisthal 

181 

3,3 

3.0 - 3.4 

5733509 

0 

Brücke B173 über ehemalige DB in Kronach 

Kronach 

167 

2,0 

2.0 - 2.4 

5733510 

0 

Brücke B303 über den Mühlbach bei Hof/Steinach 

Hof/Steinach 

119 

1,0 

1.0 - 1.4 

5733511 

0 

Brücke B303 über die Flutmulde bei Hof/Steinach 

Hof an der Steinach 

374 

1,0 

1.0 - 1.4 

5733512 

0 

Brücke B 303 über die Steinach bei Mitwitz 

Mitwitz 

366 

2,5 

2.5 - 2.9 

5733514 

0 

Brücke GRW über Steinach entlang B303 bei Mitwitz 

Mitwitz 

37 

1,0 

1.0 - 1.4 

5733517 

0 

Brücke Feldweg über die B 303 bei Weidhausen 

Weidhausen 

125 

1,6 

1.5 - 1.9 

5733523 

0 

Brücke B303 über den Dobersgrundbach in Kronach 

in Kronach 

109 

1,7 

1.5 - 1.9 

5733524 

0 

Brücke B 85 über die Flutmulde in Haßlach 

in Haßlach b. Kronach 

47 

2,0 

2.0 - 2.4 

5733525 

0 

Brücke B85 über GRW bei Neuenreuth 

bei Neuenreuth 

21 

2,1 

2.0 - 2.4 

5733526 

0 

Brücke B 85 über GW in Kronach 

in Kronach 

34 

1,0 

1.0 - 1.4 

5733527 

0 

Brücke B85 überden Dobersgrundbach in Kronach 

in Kronach 

30 

1,7 

1.5 - 1.9 

5733528 

0 

Brücke B85 über den Seelabach in Kronach 

Kronach 

41 

2,7 

2.5 - 2.9 

5733529 

0 
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Brücke B173 über Krebsbach bei Johannisthal 

Johannisthal 

51 

2,6 

2.5 - 2.9 

5733530 

0 

Brücke B303 über GVS bei Gestungshausen 

bei Gestungshausen 

182 

1,9 

1.5 - 1.9 

5733539 

0 

Brücke B303 über den Bettelbach bei Gestungshausen 

Gestungshausen 

197 

2,4 

2.0 - 2.4 

5733540 

0 

Brücke B303 über Feldweg bei Gestungshausen 

bei Gestungshausen 

154 

2,8 

2.5 - 2.9 

5733541 

0 

Brücke B173 über Gehweg bei Johannisthal 

Johannisthal 

76 

2,8 

2.5 - 2.9 

5733568 

0 

Brücke B173 über Gehweg bei Kronach 

Kronach 

59 

2,9 

2.5 - 2.9 

5733571 

0 

Brücke KC5 über B173 bei Neuses 

Johannisthal 

722 

2,5 

2.5 - 2.9 

5733576 

0 

Brücke B 173 über die DB bei Kronach 

Kronach 

482 

2,8 

2.5 - 2.9 

5733577 

0 

Brücke B 85 überden Grenzbach in Kronach 

Kronach 

42 

2,6 

2.5 - 2.9 

5733578 

0 

Brücke B303 über einen WW bei Neuses a. Brand 

bei Neuses a. Brand 

113 

1,6 

1.5 - 1.9 

5733590 

0 

Brücke B 303 über KC 29 bei Mödlitz 

Mödlitz 

308 

1,0 

1.0 - 1.4 

5733591 

0 

Brücke B303 über das Steinachtal bei Beikheim 

bei Beikheim 

2634 

2,0 

2.0 - 2.4 

5733593 

0 

Brücke B89 überWW bei Burggrub 

bei Burggrub 

74 

1,7 

1.5 - 1.9 

5733597 

0 

Brücke Wirtschaftsweg über B89 bei Burggrub 

bei Burggrub 

104 

2,5 

2.5 - 2.9 

5733598 

0 

Brücke GVS über B173 bei Neuses 

Neuses bei Kronach 

309 

2,0 

2.0 - 2.4 

5733601 

1 

Brücke B85 überden Leßbach bei Weißenbrunn 

bei Weißenbrunn 

123 

2,8 

2.5 - 2.9 

5734500 

0 

Brücke Gehweg über B173 in Kronach 

Kronach 

358 

2,9 

2.5 - 2.9 

5734501 

0 

Brücke Bl 73 über die Rodach in Unterrodach 

Unterrodach 

349 

1,6 

1.5 - 1.9 

5734502 

0 
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Brücke B173 über Rodach u. Mühlbach in Zeyern/Brücke 
B173 über Mühlbach in Zeyern 

Zeyern 

169 

2,3 

2.0 - 2.4 

5734504 

A 

Brücke B173 über Rodach u. Mühlbach in Zeyern/Brücke 
B173 über Rodach in Zeyern 

Zeyern 

399 

2,5 

2.5 - 2.9 

5734504 

B 

Brücke B173 überden Hammerbach bei Wallenfels 

bei Wallenfels 

152 

1,7 

1.5 - 1.9 

5734517 

0 

Brücke B173 über Mühlbach in Zeyern 

Zeyern 

34 

1,8 

1.5 - 1.9 

5734518 

0 

Brücke B303 übereine GVS und die Losnitz 

Losau 

144 

1,0 

1.0 - 1.4 

5734519 

0 

Brücke B173 über Mühlbach bei Oberrodach 

Oberrodach 

62 

2,0 

2.0 - 2.4 

5734522 

0 

Brücke B173 über Rodach u. Mühlbach bei Erlabrück 

Erlabrück 

657 

1,6 

1.5 - 1.9 

5734541 

0 

Brücke B173 über Gehweg bei Erlabrück 

Erlabrück 

59 

1,8 

1.5 - 1.9 

5734542 

0 

Brücke B173 über Mühlgraben bei Erlabrück 

Erlabrück 

90 

1,7 

1.5 - 1.9 

5734544 

0 

Brücke B173 über die Wilde Rodach bei Wallenfels 

Wallenfels 

798 

2,4 

2.0 - 2.4 

5734545 

0 

Brücke B173 überden Mühlbach bei Wallenfels 

Wallenfels 

183 

1,0 

1.0 - 1.4 

5734546 

0 

Brücke B173 überden Allagrund in Wallenfels 

Wallenfels 

471 

2,5 

2.5 - 2.9 

5734547 

1 

Brücke B 173 über K-KC31 bei Wallenfels 

Wallenfels 

720 

2,5 

2.5 - 2.9 

5734549 

0 

Brücke B173 über Wilde Rodach bei Wallenfels 

Wallenfels 

696 

2,8 

2.5 - 2.9 

5734551 

0 

Brücke GRW überden Mühlbach bei Unterrodach 

Unterrodach 

23 

1,0 

1.0 - 1.4 

5734553 

0 

Brücke GRW über die Rodach in Unterrodach 

Marktrodach 

89 

1,7 

1.5 - 1.9 

5734554 

0 

Brücke B303 über den Katzenbach 

Rugendorf 

57 

1,9 

1.5 - 1.9 

5734680 

0 

Brücke B173 über Wellesbach bei Wellesbach 

Wellesbach 

86 

1,0 

1.0 - 1.4 

5735710 

0 
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Brücke B173 über W.Rodach bei Schnappenhammer 

Schnappenhammer 

195 

1,1 

1.0 - 1.4 

5735711 

0 

Brücke B173 über W.Rodach bei Thiemitz 

Thiemitz 

235 

2,1 

2.0 - 2.4 

5735712 

0 

Brücke B173 über W.Rodach bei Schnappenhammer 

Schnappenhammer 

290 

2,4 

2.0 - 2.4 

5735715 

0 

Brücke B173 über die Zegast 

Überkehr 

154 

2,0 

2.0 - 2.4 

5735718 

0 

Brücke B173 über die Zegast III 

Überkehr 

160 

1,9 

1.5 - 1.9 

5735719 

0 

Brücke B173 über die Zegast IV 

Löhmar 

160 

2,0 

2.0 - 2.4 

5735720 

0 

Brücke B1 73 über die Zegast V 

Löhmar 

160 

1,9 

1.5 - 1.9 

5735721 

0 

Brücke B173 über die Zegast VII 

Löhmar 

160 

1,9 

1.5 - 1.9 

5735722 

0 

Brücke B173 über die Zegast VIII 

Löhmar 

160 

1,9 

1.5 - 1.9 

5735723 

0 

Brücke B173 über die Zegast 

bei Gottsmannsgrün 

127 

2,1 

2.0 - 2.4 

5735725 

0 

Brücke B173 über die Zegast 

Gottsmannsgrün 

98 

2,2 

2.0 - 2.4 

5735726 

0 

Brücke B173 über die Zegast 

Gottsmannsgrün 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

5735727 

0 

Brücke B173 über GVS Gottsmannsgrün-Schwarzenstein 

Gottsmannsgrün 

397 

2,0 

2.0 - 2.4 

5735728 

0 

Brücke B173 über die Zegast 

Gottsmannsgrün 

252 

2,0 

2.0 - 2.4 

5735729 

0 

Brücke B173 über die Zegast 

Schwarzenbach am Wald 

116 

2,0 

2.0 - 2.4 

5735731 

0 

Brücke B173 über die Zegast 

Schwarzenbach am Wald 

174 

2,0 

2.0 - 2.4 

5735732 

0 

Brücke St2194 über die B173 

Straßdorf 

313 

2,5 

2.5 - 2.9 

5735733 

0 

Brücke B173 über den Graben 

Schübelhammer 

74 

2,3 

2.0 - 2.4 

5735734 

0 
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Brücke B173 über W.Rodach bei Thiemitz 

Thiemitz 

265 

2,1 

2.0 - 2.4 

5735737 

0 

Brücke B 173 über Döbrabach bei Wellesbach 

Wellesbach 

32 

1,0 

1.0 - 1.4 

5735749 

0 

Brücke GRW überden Wellesbach bei Wallenfels 

Wallenfels 

28 

1,0 

1.0 - 1.4 

5735750 

0 

Brücke B2 überden Ulrichsbach 

bei Reuthlas 

94 

1,0 

1.0 - 1.4 

5736500 

0 

Brücke B15 übereinen Feldweg 

Pretschenreuth 

133 

1,1 

1.0 - 1.4 

5736529 

0 

Brücke A9 über K-HO 7/Brücke A9 über K-HO 7, FR Berlin 

Leupoldsgrün 

194 

1,9 

1.5 - 1.9 

5736671 

1 

Brücke A9 über K-HO 7/Brücke A9 über K-HO 7, FR 
Nürnberg 

Leupoldsgrün 

194 

1,8 

1.5 - 1.9 

5736671 

2 

Brücke A9 über GVS 

Almbranz 

362 

1,8 

1.5 - 1.9 

5736672 

0 

Brücke A9 über GVS 

Almbranz 

357 

1,8 

1.5 - 1.9 

5736673 

0 

Brücke A9 über GVS/FR Berlin 

Helmbrechts 

145 

2,2 

2.0 - 2.4 

5736674 

1 

Brücke A9 über GVS/FR Nürnberg 

Helmbrechts 

145 

1,8 

1.5 - 1.9 

5736674 

2 

Brücke A9 über GVS/Brücke FR Berlin 

Almbranz 

195 

2,5 

2.5 - 2.9 

5736675 

1 

Brücke A9 über GVS/Brücke FR Nürnberg 

Almbranz 

195 

2,2 

2.0 - 2.4 

5736675 

2 

Brücke A9 über K-H025 

Ahorn berg 

555 

2,5 

2.5 - 2.9 

5736676 

0 

Brücke A9 über GVS Ahornberg - Meierhof/Brücke A9 über 
GVS Ahornberg - Meierhof, FR Berlin 

Meierhof 

192 

2,2 

2.0 - 2.4 

5736677 

1 

Brücke A9 über GVS Ahornberg - Meierhof/Brücke A9 über 
GVS Ahornberg - Meierhof, FR Nbg. 

Meierhof 

192 

2,2 

2.0 - 2.4 

5736677 

2 

Brücke GVS über A9 

Jehsen 

455 

2,5 

2.5 - 2.9 

5736678 

0 

Brücke A9 über FW 

Laubersreuth 

749 

1,8 

1.5 - 1.9 

5736679 

0 
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Brücke A9 über GVS/Brücke FR Berlin 

Laubersreuth 

134 

2,3 

2.0 - 2.4 

5736680 

1 

Brücke A9 über GVS/Brücke FR Nürnberg 

Laubersreuth 

150 

2,2 

2.0 - 2.4 

5736680 

2 

Brücke A9 über Wirtschaftsweg 

Leupoldsgrün 

499 

1,9 

1.5 - 1.9 

5736682 

0 

Brücke A9 über FW 

Leupoldsgrün 

467 

2,5 

2.5 - 2.9 

5736683 

0 

Brücke A9 über FW/Brücke FR Berlin 

Konradsreuth 

113 

2,2 

2.0 - 2.4 

5736684 

1 

Brücke A9 über FW/Brücke FR Nürnberg 

Konradsreuth 

113 

2,2 

2.0 - 2.4 

5736684 

2 

Brücke B15 Flof- Leupoldsgrün über A9 

Leupoldsgrün 

715 

2,7 

2.5 - 2.9 

5736685 

0 

Brücke A9 über St2194 Münchberg - Flelmbrechts/Brücke 
A9 über St21 94, FR Berlin 

Münchberg 

378 

1,8 

1.5 - 1.9 

5736687 

1 

Brücke A9 über St2194 Münchberg - Flelmbrechts/Brücke 
A9 über St2194, FR München 

Münchberg 

378 

1,9 

1.5 - 1.9 

5736687 

2 

Brücke B15 über die DB Oberkotzau - Flof 

bei Flof 

512 

2,7 

2.5 - 2.9 

5737500 

0 

Brücke B15 über die Kreisstraße FI06 

bei Döhlau 

293 

2,2 

2.0 - 2.4 

5737501 

0 

Brücke FW über die B15 

bei Döhlau 

285 

2,5 

2.5 - 2.9 

5737502 

0 

Brücke B15 über GV-Straße Döhlau - Kautendorf 

Kautendorf 

114 

2,5 

2.5 - 2.9 

5737503 

0 

Brücke FIO40 Kautendorf-Oberkotzau über B 15 

bei Kautendorf 

358 

2,2 

2.0 - 2.4 

5737504 

0 

Brücke B289 über die Saale 

Seulbitz 

324 

2,7 

2.5 - 2.9 

5737505 

0 

Brücke B2 überden Untreubach 

Konratsreuth 

96 

2,0 

2.0 - 2.4 

5737518 

0 

Brücke B2 überden Schießbach 

bei Martinsreuth 

88 

1,5 

1.5 - 1.9 

5737519 

0 

Brücke Bl 5 über GVS Kührschwitz-Wurlitz 

bei Rehau 

123 

2,8 

2.5 - 2.9 

5737520 

0 
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Brücke B289 überden Posterlitzbach, Brücke I 

Seulbitz 

41 

1,0 

1.0 - 1.4 

6737622 

0 

Brücke B289 überden Posterlitzbach, Brücke II 

Seulbitz 

S3 

1,0 

1.0 - 1.4 

6737623 

0 

Brücke B289 über die Lamitz 

Lamitzmühle 

866 

1,8 

1.6 - 1.9 

S737S2S 

0 

Brücke FW über die B 289 

Stobersreuth 

146 

2,2 

2.0 - 2.4 

6737629 

0 

Brücke St2177 über die B289 

Schwarzenbach/Saale 

276 

2,4 

2.0 - 2.4 

6737530 

0 

Brücke B289 über das Saaletal 

Schwarzenbach/Saale 

3276 

2,2 

2.0 - 2.4 

5737531 

0 

Brücke FW über die B289 

Schwingen 

112 

2,1 

2.0 - 2.4 

5737532 

0 

Brücke B2 über die B15 

Bei Flof 

624 

2,6 

2.6 - 2.9 

5737900 

0 

Brücke B15 über Stadtstraße 

in Flof 

186 

2,4 

2.0 - 2.4 

5737901 

1 

Brücke B15 über Stadtstraße 

in Flof 

186 

2,9 

2.6 - 2.9 

5737901 

2 

Brücke B15 über die Stelzenhofstraße 

Flof 

244 

2,2 

2.0 - 2.4 

5737902 

1 

Brücke B15 über die Stelzenhofstraße 

Hof 

286 

2,0 

2.0 - 2.4 

5737902 

2 

Brücke B1 5 über St 21 77 

bei Meschendorf 

440 

2,3 

2.0 - 2.4 

5737903 

1 

Brücke B1 5 über St 21 77 

bei Meschendorf 

440 

2,3 

2.0 - 2.4 

5737903 

2 

Brücke Bl 5 über die Ölsnitz 

bei Meschendorf 

840 

2,6 

2.6 - 2.9 

5737904 

0 

Brücke BIS über die Flutmulde 

bei Meschendorf 

299 

2,4 

2.0 - 2.4 

5737905 

0 

Brücke BIS über die Saale 

bei Hof 

913 

2,9 

2.6 - 2.9 

5737906 

0 

Brücke B2 über Geh- und Radweg zu Untreusee 

Hof/Saale 

SO 

1,8 

1.6 - 1.9 

5737934 

0 


Stand: 29.07.2015 


32 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B289 über die DB 

Rehau 

198 

2,0 

2.0 - 2.4 

5738501 

0 

Brücke A93 über St 2192 (Rehau-Neuhausen)/Brücke FR 
Hof, BA 2 

Rehau 

731 

2,3 

2.0 - 2.4 

5738509 

1 

Brücke A93 über St 2192 (Rehau-Neuhausen)/Brücke FR 
Regensburg, BA 1 

Rehau 

706 

2,4 

2.0 - 2.4 

5738509 

2 

Brücke Rampe zur B289 über A93, AS Rehau Süd 

Rehau 

537 

2,5 

2.5 - 2.9 

5738510 

0 

Brücke A93 über GVS (Rehau-Fassmannnsreuth )/Brücke, 
FR Hof 

Rehau 

184 

2,0 

2.0 - 2.4 

5738511 

1 

Brücke A93 über GVS (Rehau-Fassmannnsreuth )/Brücke, 
FR Regensburg 

Rehau 

194 

1,9 

1.5 - 1.9 

5738511 

2 

Brücke A93 über H04/Brücke, FR Hof 

Rehau 

241 

2,2 

2.0 - 2.4 

5738512 

1 

Brücke A93 über H04/Brücke, FR Regensburg 

Rehau 

262 

2,2 

2.0 - 2.4 

5738512 

2 

Brücke A93 über FW und Höllbach/Brücke, FR Hof 

Rehau 

232 

2,2 

2.0 - 2.4 

5738513 

1 

Brücke A93 über FW und Höllbach/Brücke, FR 

Regensburg 

Rehau 

248 

2,2 

2.0 - 2.4 

5738513 

2 

Brücke St 2192 über A93 AS Rehau-Nord 

Rehau 

545 

2,3 

2.0 - 2.4 

5738514 

0 

Brücke FW Draisendorf-Rehau über die Bl 5 

bei Rehau 

258 

2,4 

2.0 - 2.4 

5738515 

0 

Brücke Bl 5 über die Kreisstraße HO 5 

bei Rehau 

288 

2,8 

2.5 - 2.9 

5738516 

0 

Brücke B289 über den Feldweg 

Rehau 

153 

2,0 

2.0 - 2.4 

5738520 

0 

Brücke B289 über das Perlen-ZMühlbachtal 

Rehau 

1398 

3,0 

3.0 - 3.4 

5738521 

0 

Brücke A93 über Tal - Talbrücke Schönwalder 
Au/Richtungsfahrbahn Hof 

Schönwald 

1110 

2,3 

2.0 - 2.4 

5738751 

1 

Brücke A93 über Tal - Talbrücke Schönwalder 
Au/Richtungsfahrbahn Weiden 

Schönwald 

1127 

2,3 

2.0 - 2.4 

5738751 

2 

Brücke A93 über Stockbachtal/Richtungsfahrbahn Hof 
(Ostseite) 

Schönwald 

1935 

2,7 

2.5 - 2.9 

5738752 

1 
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Brücke A93 über Stockbachtal/Richtungsfahrbahn Weiden 
(Westseite) 

Schönwald 

1935 

2,8 

2.5 - 2.9 

5738752 

2 

Brücke GVS über A93 

Schönwald 

449 

2,5 

2.5 - 2.9 

5738753 

0 

Brücke GVS (Schönwald-Schönlind) über A93 

Schönwald 

439 

2,5 

2.5 - 2.9 

5738754 

0 

Brücke A93 über DB/Brücke FR Hof 

Schönwald 

338 

2,0 

2.0 - 2.4 

5738755 

1 

Brücke A93 über DB/Brücke FR Regensburg 

Schönwald 

317 

2,3 

2.0 - 2.4 

5738755 

2 

Brücke A93 über B15 AS Schönwald 

Schönwald 

949 

2,5 

2.5 - 2.9 

5738756 

0 

Brücke FW über A93 

Schönwald 

203 

2,3 

2.0 - 2.4 

5738757 

0 

Brücke FW über A93 

Rehau 

205 

2,0 

2.0 - 2.4 

5738758 

0 

Brücke A93 über DB/Brücke FR Hof 

Fohrenreuth 

247 

2,2 

2.0 - 2.4 

5738759 

1 

Brücke A93 über DB/Brücke FR Regensburg 

Fohrenreuth 

247 

2,2 

2.0 - 2.4 

5738759 

2 

Brücke A93 über Tal - Talbrücke 
Perlenbach/Richtungsfahrbahn Hof 

Rehau 

4295 

2,4 

2.0 - 2.4 

5738760 

1 

Brücke A93 über Tal - Talbrücke 
Perlenbach/Richtungsfahrbahn Regensburg 

Rehau 

4295 

2,2 

2.0 - 2.4 

5738760 

2 

Brücke Äste N-E/E-Z der AS Hof-Süd über 
A93/Überführung, Ast N-E von der A93, FR Hof zur B1 5 

Rehau 

460 

2,2 

2.0 - 2.4 

5738767 

1 

Brücke Äste N-E/E-Z der AS Hof-Süd über 
A93/Überführung, Ast E-Z von der B1 5 zur A93, FR Hof 

Rehau 

479 

2,0 

2.0 - 2.4 

5738767 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A93 

Regnitzlosau 

296 

2,3 

2.0 - 2.4 

5738768 

0 

Brücke A93 über Kreisstraße HO 4 

Regnitzlosau 

972 

2,5 

2.5 - 2.9 

5738769 

0 

Brücke A93 über Tal - Talbrücke südliche 

Regnitz/Talbrücke südliche Regnitz - linker Überbau 

Klötzlamühle bzw. Vierschau 

3211 

2,2 

2.0 - 2.4 

5738770 

1 


Stand: 29.07.2015 


34 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A93 über Tal - Talbrücke südliche 

Regnitz/Talbrücke südliche RegnItz - rechter Überbau 

Klötzlamühle bzw. Vierschau 

3211 

1,9 

1.5 - 1.9 

5738770 

2 

Brücke GVS Vierschau-Osseck über A93 

Regnitzlosau 

441 

1,8 

1.5 - 1.9 

5738771 

0 

Brücke über A93 - Grünbrücke Rehauer Forst/Grünbrücke 
über A93, Rehauer Forst 

Fohrenreuth 

1884 

1,7 

1.5 - 1.9 

5738779 

1 

Brücke A93 über Gelände (Amphlblendurchlass 1 ) 

Dralsendorf 

92 

2,0 

2.0 - 2.4 

5738780 

0 

Brücke A93 über Gelände (Amphlblendurchlass 2) 

Dralsendorf 

103 

2,0 

2.0 - 2.4 

5738781 

0 

Brücke A93 über Gelände (Amphlblendurchlass 3) 

Dralsendorf 

110 

2,0 

2.0 - 2.4 

5738782 

0 

Brücke A93 über Gelände (Amphlblendurchlass 4) 

Dralsendorf 

96 

2,0 

2.0 - 2.4 

5738783 

0 

Brücke A93 über Gelände (Amphlblendurchlass 5) 

Dralsendorf 

96 

2,0 

2.0 - 2.4 

5738784 

0 

Brücke A93 über Gelände (Amphlblendurchlass 6) 

Dralsendorf 

92 

2,0 

2.0 - 2.4 

5738785 

0 

Brücke B 27 über den Feldweg bei Untereschenbach 

Untereschenbach 

75 

2,3 

2.0 - 2.4 

5825500 

0 

Brücke B 27 über Fränkische Saale bei Flammelburg 

Flammelburg 

1646 

3,4 

3.0 - 3.4 

5825502 

0 

Brücke B 287 über die GVS bei Langendorf 

Langendorf 

343 

2,9 

2.5 - 2.9 

5825508 

1 

Brücke B 287 über das Tal bei Trimberg 

Trimberg 

1322 

2,7 

2.5 - 2.9 

5825509 

0 

Brücke B 27 überden Mühlbach In Untererthal 

Untererthal 

34 

1,7 

1.5 - 1.9 

5825519 

0 

Brücke B 287 überden GRW bei Langendorf 

Langendorf 

50 

2,0 

2.0 - 2.4 

5825529 

0 

Brücke B 287 über den Wiesenbach bei Fuchsstadt 

Fuchsstadt 

142 

1,7 

1.5 - 1.9 

5825532 

0 

Brücke B 287 über den Feldweg bei Fuchsstadt 

Fuchsstadt 

112 

1,8 

1.5 - 1.9 

5825533 

0 

Brücke B 287 überden GW bei Flammelburg 

Flammelburg 

69 

2,0 

2.0 - 2.4 

5825538 

0 
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Brücke B 287 über die Saale bei Hammelburg (West) 

Hammelburg 

3550 

3,0 

3.0 - 3.4 

5825539 

0 

Brücke B 287 überden FW bei Hammelburg 

Hammelburg 

75 

2,3 

2.0 - 2.4 

5825540 

0 

Brücke B 287 überden Gehweg bei Hammelburg 

Hammelburg 

69 

2,0 

2.0 - 2.4 

5825541 

0 

Brücke B 287 über die Saale bei Hammelburg (Ost) 

Hammelburg 

2380 

2,3 

2.5 - 2.9 

5825542 

0 

Brücke B 287 überden Gehweg bei Machtilshausen 

Machtilshausen 

59 

1,6 

1.5 - 1.9 

5825543 

0 

Brücke A7 über ST2291/AS Bad Kissingen, RIFb Ulm - 
Fulda 

Oberthulba 

377 

2,8 

2.5 - 2.9 

5825626 

1 

Brücke A7 über ST2291/AS Bad Kissingen, RIFb Fulda - 
Ulm 

Oberthulba 

361 

3,0 

3.0 - 3.4 

5825626 

2 

Brücke A7 über Tal /Thulbabrücke 

Oberthulba 

15525 

3,0 

3.0 - 3.4 

5825627 

0 

Brücke A7 über K-KG37/Richtungsfahrbahn Fulda 

Elfershausen 

207 

2,2 

2.0 - 2.4 

5825628 

1 

Brücke A7 über K-KG37/Richtungsfahrbahn Würzburg 

Elfershausen 

171 

2,3 

2.0 - 2.4 

5825628 

2 

Brücke A7 über K-KG37 

Elfershausen 

605 

2,9 

2.5 - 2.9 

5825629 

0 

Brücke A7 über Fluss /Saalebrücke/Saalebrücke RFB FD 

Hammelburg 

6279 

2,4 

2.0 - 2.4 

5825630 

1 

Brücke A7 über Fluss /Saalebrücke/Saalebrücke RFB WÜ 

Hammelburg 

5352 

2,8 

2.5 - 2.9 

5825630 

2 

Brücke A7 über K-KG12 / DB/Brücke, BAB 7, linke 
Fahrbahn (Nord-Ost) 

Langendorf 

1830 

2,5 

2.5 - 2.9 

5825631 

1 

Brücke A7 über K-KG12 / DB/Brücke, BAB 7, rechte 
Fahrbahn (Süd-West) 

Langendorf 

1830 

2,4 

2.0 - 2.4 

5825631 

2 

Brücke A7 über B287/Richtungsfahrbahn Fulda 

Langendorf 

396 

2,6 

2.5 - 2.9 

5825632 

1 

Brücke A7 über B287/Richtungsfahrbahn Würzburg 

Langendorf 

404 

2,7 

2.5 - 2.9 

5825632 

2 

Brücke A7 über FW 

Langendorf 

472 

2,3 

2.0 - 2.4 

5825633 

0 
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Brücke A7 über Tal /Talbrücke Klöffelsberg/Talbrücke 
Klöffelsberg; RiFb Ulm - Fulda 

Fuchsstadt-Langendorf 

6536 

2,9 

2.5 - 2.9 

5825634 

1 

Brücke A7 über Tal /Talbrücke Klöffelsberg/Talbrücke 
Klöffelsberg; RIFb Fulda - Ulm 

Fuchsstadt-Langendorf 

5246 

2,9 

2.5 - 2.9 

5825634 

2 

Brücke K-KG42 über A7 

Fuchsstadt 

863 

2,2 

2.0 - 2.4 

5825635 

0 

Brücke SW 20 über die B 19 bei Poppenhausen 

Poppenhausen 

172 

2,9 

2.5 - 2.9 

5826500 

0 

Brücke B 19 über die Wern bei Poppenhausen 

Poppenhausen 

109 

2,3 

2.0 - 2.4 

5826501 

0 

Brücke B 19 über Triebwerkskanal bei Poppenhausen 

Poppenhausen 

113 

1,8 

1.5 - 1.9 

5826502 

0 

Brücke B 286 über den Marbach und Weg In Garltz 

In Garltz 

104 

2,6 

2.5 - 2.9 

5826504 

0 

Brücke B 286 über B 287 und Saale In Bad KIssIngen 

Bad KIssIngen 

4204 

2,9 

2.5 - 2.9 

5826505 

0 

Brücke B 286 über den Löllbach In Amshausen 

Amshausen 

81 

2,3 

2.0 - 2.4 

5826507 

0 

Brücke B 287 über die DB-Llnle bei Euerdorf 

Euerdorf 

740 

2,9 

2.5 - 2.9 

5826509 

0 

Brücke B 287 über die Saale bei Euerdorf 

Euerdorf 

755 

2,5 

2.5 - 2.9 

5826510 

0 

Brücke B 287 über den RW bei Euerdorf 

Euerdorf 

45 

1,8 

1.5 - 1.9 

5826522 

0 

Brücke B 286 überden Flutgraben bei Oerlenbach 

Oerlenbach 

38 

2,5 

2.5 - 2.9 

5826523 

0 

Brücke GRW über die B 286 In Bad KIssIngen 

Bad KIssIngen 

245 

1,1 

1.0 - 1.4 

5826525 

0 

Brücke A71 über Ast Bl 9 /AS Bad KIssIngen Nr.28/RF 
ERFURT 

Pfersdorf 

253 

2,3 

2.0 - 2.4 

5826650 

1 

Brücke A71 über Ast Bl 9 /AS Bad KIssIngen Nr.28/RF 
SCHWEINFURT 

Pfersdorf 

253 

2,3 

2.0 - 2.4 

5826650 

2 

Brücke FW über A71 

Pfersdorf 

246 

2,4 

2.0 - 2.4 

5826651 

0 

Brücke A71 über K-SW1 9/Brücke A71 überK-SW19 /RF 
Erfurt 

Pfersdorf 

153 

2,4 

2.0 - 2.4 

5826652 

2 
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Brücke A71 über K-SW1 9/Brücke A71 überK-SW19 /RF 
Schweinfurt 

Pfersdorf 

137 

2,4 

2.0 - 2.4 

5826652 

3 

Brücke GVS über A71 

Pfersdorf 

640 

2,5 

2.5 - 2.9 

5826653 

0 

Brücke A71 über Tal /Talbrücke Pfersdorf/Brücke A71 über 
Tal /Talbrücke Pfersdorf /RF ER 

Pfersdorf 

2664 

2,3 

2.0 - 2.4 

5826654 

1 

Brücke A71 über Tal /Talbrücke Pfersdorf/Brücke A71 über 
Tal /Talbrücke Pfersdorf /RF SW 

Pfersdorf 

2601 

2,3 

2.0 - 2.4 

5826654 

2 

Brücke A71 über FW 

Poppenhausen, OT Flaln 

334 

2,4 

2.0 - 2.4 

5826655 

0 

Brücke A71 über Mulde /Grundbachgraben/Brücke A71 
über Mulde /Grundbachgraben /RF ER 

Poppenhausen 

1008 

2,3 

2.0 - 2.4 

5826656 

1 

Brücke A71 über Mulde /Grundbachgraben/Brücke A71 
über Mulde /Grundbachgraben /RF SW 

Poppenhausen 

984 

2,3 

2.0 - 2.4 

5826656 

2 

Brücke FW über A71 

Flaln 

255 

2,3 

2.0 - 2.4 

5826657 

0 

Brücke FW über A71 

Rottershausen 

266 

2,5 

2.5 - 2.9 

5826660 

0 

Brücke A71 über Tal /Thalwassertal/Brücke A71 über Tal 
/Thalwassertal /RF Erfurt 

Poppenlauer 

4712 

2,0 

2.0 - 2.4 

5827600 

1 

Brücke A71 über Tal /Thalwassertal/Brücke A71 über Tal 
/Thalwassertal /RF Schweunfurt 

Poppenlauer 

4600 

2,0 

2.0 - 2.4 

5827600 

2 

Brücke A71 über FW 

Rannungen 

490 

2,4 

2.0 - 2.4 

5827601 

0 

Brücke FW über A71 

Rannungen 

318 

2,2 

2.0 - 2.4 

5827602 

0 

Brücke K-KG8 über A71 

Rannungen 

780 

2,5 

2.5 - 2.9 

5827603 

0 

Brücke A71 über FW 

Rannungen 

316 

2,3 

2.0 - 2.4 

5827604 

0 

Brücke FW über A71 

Rannungen 

255 

2,4 

2.0 - 2.4 

5827605 

0 

Brücke GVS über A71 

Rottershausen 

907 

2,3 

2.0 - 2.4 

5827606 

0 

Brücke A71 über FW 

Rottershausen 

521 

2,2 

2.0 - 2.4 

5827607 

0 
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Brücke B 303 über Riedbachtal bei Humprechtshausen 

Humprechtshausen 

2356 

2,0 

2.0 - 2.4 

5828512 

0 

Brücke FW über die B 303 bei Humprechtshausen 

Humprechtshausen 

126 

2,2 

2.0 - 2.4 

5828513 

0 

Brücke B 303 über den FW bei Kreuzthal 

Kreuzthal 

105 

1,9 

1.5 - 1.9 

5828514 

0 

Brücke B 279 über die Weisach in Maroldsweisach 

Maroldsweisach 

41 

2,3 

2.0 - 2.4 

5829518 

0 

Brücke B 303 überden Heimbach bei Gemeinfeld 

Gemeinfeld 

178 

1,1 

1.0 - 1.4 

5829519 

0 

Brücke B 303 über den FW bei Fitzendorf 

Fitzendorf 

186 

2,2 

2.0 - 2.4 

5829520 

0 

Brücke FW über die B 303 bei Ibind 

Ibind 

170 

2,1 

2.0 - 2.4 

5829521 

0 

Brücke B 303 über die St 2281 bei Ostheim 

Ostheim 

408 

1,9 

1.5 - 1.9 

5829526 

0 

Brücke B 303 überd. Aurachflutgraben bei Ostheim 

Ostheim 

63 

1,6 

1.5 - 1.9 

5829527 

0 

Brücke B 303 über die Aurach bei Ostheim 

Ostheim 

108 

2,5 

2.5 - 2.9 

5829528 

0 

Brücke Forstweg über die B 303 bei Goßmannsdorf 

Goßmannsdorf 

193 

2,5 

2.5 - 2.9 

5829529 

0 

Brücke B 303 über den FW und den GRW bei Ostheim 

Ostheim 

252 

2,1 

2.0 - 2.4 

5829530 

0 

Brücke St 2275 über die B 303 bei Hofheim 

Hofheim 

310 

1,9 

1.5 - 1.9 

5829531 

0 

Brücke B 303 über FW u.Nassach bei der Hessenmühle 

Hofheim 

294 

1,9 

1.5 - 1.9 

5829532 

0 

Brücke B 279 über die Preppach bei Ebern 

Ebern 

57 

1,6 

1.5 - 1.9 

5830500 

0 

Brücke B 279 über die Baunach bei Höchstädten 

Höchstädten 

255 

1,8 

1.5 - 1.9 

5830501 

0 

Brücke B 279 über die HAS 49 bei Fischbach 

Fischbach 

104 

2,3 

2.0 - 2.4 

5830502 

0 

Brücke neben B 303 GRW über Graben bei Großsaarhof 

Großsaarhof 

33 

1,1 

1.0 - 1.4 

5830503 

1 
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Brücke B 303 über B 279 und Weisach b. Pfaffendorf 

Pfaffendorf 

1663 

2,2 

2.0 - 2.4 

5830514 

0 

Brücke B 303 über Baunach und FW bei Gemeinfeld 

Gemeinfeld 

538 

2,0 

2.0 - 2.4 

5830518 

0 

Brücke B 279 über den Flutgraben bei Pfaffendorf 

Pfaffendorf 

51 

1,0 

1.0 - 1.4 

5830521 

0 

Brücke B279 über GW bei Eyrichshof 

Eyrichshof 

48 

2,5 

2.5 - 2.9 

5830526 

0 

Brücke B 4 über den Eggenbach bei Lahm 

Lahm 

50 

1,6 

1.5 - 1.9 

5831500 

0 

Brücke B 4 über Weidenstockweg bei Kaltenbrunn 

Kaltenbrunn 

83 

2,6 

2.5 - 2.9 

5831501 

0 

Brücke B 4 über Waizenbach bei Kaltenbrunn 

bei Kaltenbrunn 

41 

2,0 

2.0 - 2.4 

5831502 

0 

Brücke B 4 über Flerrethbach bei Gleußen 

bei Gleußen 

90 

2,9 

2.5 - 2.9 

5831503 

0 

Brücke B 4 über Puchitzer Bach bei Rossach 

Rossach 

116 

2,4 

2.0 - 2.4 

5831504 

0 

Brücke B 4 über Graben bei Rossach 

Rossach 

79 

2,2 

2.0 - 2.4 

5831523 

0 

Brücke B 4 überd. Flannebach bei Rossach 

Rossach 

55 

2,0 

2.0 - 2.4 

5831524 

0 

Brücke B 4 über Graben bei Rossach 

Rossach 

49 

2,0 

2.0 - 2.4 

5831525 

0 

Brücke B 4 über GRW bei Großheirath 

Großheirath 

86 

2,7 

2.5 - 2.9 

5831526 

0 

Brücke B 4 über Steingraben bei Großheirath 

Großheirath / Buchenrod 

244 

2,3 

2.0 - 2.4 

5831527 

0 

Brücke B 4 über Siemauerbach bei Untersiemau 

bei Untersiemau 

151 

1,0 

1.0 - 1.4 

5831528 

0 

Brücke GVS über B 4 bei Untersiemau 

bei Untersiemau 

1349 

2,2 

2.0 - 2.4 

5831529 

0 

Brücke B4 über die A. Äste der B 4 bei Untersiemau 

Untersiemau 

501 

1,8 

1.5 - 1.9 

5831662 

0 

Brücke B289 neu über die Kreisstraße CO 12 

Großheirath 

501 

1,6 

1.5 - 1.9 

5831663 

0 
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Brücke B289 üb. GVS Untersiemau - Zilgendorf 

Untersiemau 

191 

1,6 

1.5 - 1.9 

5831664 

0 

Brücke, GVS über die B 289 bei Birkach 

Birkach 


1,8 

1.5 - 1.9 

5831665 

0 

Brücke B289 über Seitengraben des Malmgraben 

Birkach am Forst 

381 

1,0 

1.0 - 1.4 

5831666 

0 

Brücke GVS Birkach - Tiefenroth ü. d. B 289 

Tiefenroth 

400 

1,0 

1.0 - 1.4 

5831667 

0 

Brücke B173 über St 21 97 bei Lichtenfels 

Lichtenfels 

350 

2,8 

2.5 - 2.9 

5832500 

1 

Brücke B173 über St 21 97 bei Lichtenfels 

Lichtenfels 

469 

1,8 

1.5 - 1.9 

5832500 

2 

Brücke Ortsstraße über B 173 bei Lichtenfels 

Lichtenfels 

399 

2,5 

2.5 - 2.9 

5832501 

0 

Brücke Bl 73 über Gemeindestraße bei Lichtenfels 

Lichtenfels 

235 

2,0 

2.0 - 2.4 

5832502 

1 

Brücke Bl 73 über Gemeindestraße bei Lichtenfels 

Lichtenfels 

224 

1,8 

1.5 - 1.9 

5832502 

2 

Brücke Bl 73 über St 2203 bei Lichtenfels 

Lichtenfels 

413 

1,9 

1.5 - 1.9 

5832503 

1 

Brücke Bl 73 über St 2203 bei Lichtenfels 

Lichtenfels 

364 

2,0 

2.0 - 2.4 

5832503 

2 

Brücke Bl 73 überden Leuchsenbach b. Lichtenfels 

Lichtenfels 

205 

1,8 

1.5 - 1.9 

5832504 

1 

Brücke Bl 73 überden Leuchsenbach b. Lichtenfels 

Lichtenfels 

258 

1,8 

1.5 - 1.9 

5832504 

2 

Brücke Gern. Str. über B 173 bei Lichtenfels 

Lichtenfels 

409 

2,3 

2.0 - 2.4 

5832505 

0 

Brücke Bl 73 über AS Lichtenfels - Ost 

Lichtenfels 

452 

1,9 

1.5 - 1.9 

5832506 

1 

Brücke Bl 73 über AS Lichtenfels - Ost 

Lichtenfels 

466 

2,2 

2.0 - 2.4 

5832506 

2 

Brücke GVS über B 173 bei Lichtenfels 

Lichtenfels 

545 

2,7 

2.5 - 2.9 

5832507 

0 

Brücke Bl 73 überden Scheidsbach in Trieb 

Trieb 

69 

1,7 

1.5 - 1.9 

5832508 

0 
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Brücke B289 über den Nestelgraben 

TIefenroth 

1104 

1,6 

1.5 - 1.9 

5832517 

0 

Brücke öffentl. Feld- und Waldweg ü. d. B 289 

bei Gnellenroth 

133 

1,7 

1.5 - 1.9 

5832528 

0 

Brücke B173 über Geh- und Radweg b. LIchtenfels 

LIchtenfels 

78 

1,8 

1.5 - 1.9 

5832529 

1 

Brücke B173 über Geh- und Radweg b. LIchtenfels 

LIchtenfels 

85 

1,6 

1.5 - 1.9 

5832529 

2 

Brücke St 2197 über A73 bei Staffelsteln 

Staffelsteln 

756 

2,5 

2.5 - 2.9 

5832531 

0 

Brücke GVS über A73 bei Staffelsteln 

Staffelsteln 

429 

2,5 

2.5 - 2.9 

5832532 

0 

Brücke Fußweg über A73 bei Staffelsteln 

Staffelsteln 

129 

2,0 

2.0 - 2.4 

5832534 

0 

Brücke GVS über A73 bei Staffelsteln 

Staffelsteln 

409 

2,7 

2.5 - 2.9 

5832536 

0 

Brücke A73 über Schönbrunner Wasser 

Grundfeld 

145 

2,2 

2.0 - 2.4 

5832537 

0 

Brücke A73 über den Schöntalbach bei Grundfeld 

Grundfeld 

82 

1,7 

1.5 - 1.9 

5832538 

0 

Brücke Waldweg über A73 

Buch a. Forst 

276 

1,7 

1.5 - 1.9 

5832751 

0 

Brücke Waldweg über A73 

Buch am Forst 

238 

2,2 

2.0 - 2.4 

5832752 

0 

Brücke A73 über Feldweg 

Buch a. Forst 

373 

1,8 

1.5 - 1.9 

5832753 

0 

Brücke K-LIF 27 über A73 

Buch am Forst 

586 

1,6 

1.5 - 1.9 

5832754 

0 

Brücke A73 über Feldweg 

Buch a. Forst 

202 

1,9 

1.5 - 1.9 

5832755 

0 

Brücke A73 über Tal - Talbrücke Nestelgraben/Überbau 

FR Suhl 

Gnellenroth 

4440 

2,4 

2.0 - 2.4 

5832756 

1 

Brücke A73 über Tal - Talbrücke Nestelgraben/Überbau 

FR LIchtenfels 

Gnellenroth 

4440 

2,4 

2.0 - 2.4 

5832756 

2 

Brücke AS B289 (neu) über A73 

Stetten 

633 

2,4 

2.0 - 2.4 

5832757 

0 
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Brücke AS B289 (neu) über A73 

Stetten 

633 

2,4 

2.0 - 2.4 

5832757 

0 

Brücke A73 über Feldweg/Brücke Überbau FR Suhl 

Schönsreuth 

144 

1,8 

1.5 - 1.9 

5832758 

1 

Brücke A73 über Feldweg/Brücke Überbau FR Lichtenfels 

Schönsreuth 

144 

2,0 

2.0 - 2.4 

5832758 

2 

Brücke A73 über GVS Schönsreuth - Stetten 

Schönsreuth 

785 

1,3 

1.0 - 1.4 

5832759 

0 

Brücke K-LIF 2 über A73 

Kösten 

1287 

2,7 

2.5 - 2.9 

5832760 

0 

Brücke A73 über Feldweg 

Kösten 

514 

1,8 

1.5 - 1.9 

5832761 

0 

Brücke A73 über Äste der AS LIF-Nord/Brücke A73 über 
Äste der AS LIF-Nord, FR Suhl 

Kösten 

310 

1,3 

1.0 - 1.4 

5832762 

1 

Brücke A73 über Äste der AS LIF-Nord/Brücke A73 über 
Äste der AS LIF-Nord, FR LIchtenf. 

Kösten 

297 

2,3 

2.0 - 2.4 

5832762 

2 

Brücke A73 über das Malntal/Malntalbrücke Überbau FR 
Suhl 

Reundorf 

9493 

2,3 

2.0 - 2.4 

5832763 

1 

Brücke A73 über das Malntal/Malntalbrücke Überbau FR 
Bamberg 

Reundorf 

9165 

2,3 

2.0 - 2.4 

5832763 

2 

Brücke A73 über GVS Seubelsdorf-Reundorf/Brücke A73 
über GVS Seubelsdorf-Reundorf (FR Suhl) 

Seubelsdorf 

431 

2,0 

2.0 - 2.4 

5832764 

1 

Brücke A73 über GVS Seubelsdorf-Reundorf/Brücke A73 
über GVS Seubelsdorf-Reundorf (FR Bbg.) 

Seubelsdorf 

450 

2,1 

2.0 - 2.4 

5832764 

2 

Brücke A73 über DB (Bamberg-Llchtenfels)/Brücke A73 
über Bahn, FR Suhl 

Reundorf 

583 

1,9 

1.5 - 1.9 

5832765 

1 

Brücke A73 über DB (Bamberg-Llchtenfels)/Brücke BAB 
A73 über Bahn, FR Lichtenfels 

Reundorf 

610 

2,8 

2.5 - 2.9 

5832765 

2 

Brücke Rampe B173 BA-LIF über Rampe SHL-LIF 

Grundfeld 

467 

1,8 

1.5 - 1.9 

5832766 

0 

Brücke A73 über AS Lichtenfels, B1 73/Brücke A73 über 

AS B173, FR Suhl 

Reundorf 

678 

2,5 

2.5 - 2.9 

5832767 

1 

Brücke A73 über AS Lichtenfels, B1 73/Brücke A73 über 

AS B173, FR Bamberg 

Reundorf 

678 

2,5 

2.5 - 2.9 

5832767 

2 
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Brücke GVS Grundfeld-Reundorf über die A73 

Reundorf 

442 

2,2 

2.0 - 2.4 

5832768 

0 

Brücke Feldweg über A73 

Gnellenroth 

199 

2,0 

2.0 - 2.4 

5832770 

0 

Brücke B173 über die DB in Hochstadt 

Hochstadt 

272 

2,9 

2.5 - 2.9 

5833500 

0 

Brücke B173 überden Main in Hochstadt 

Hochstadt 

608 

3,5 

3.5 - 4.0 

5833501 

0 

Brücke B173 über die Mainflut bei Hochstadt 

Hochstadt 

282 

2,8 

2.5 - 2.9 

5833502 

0 

Brücke B173 über die Mainflut bei Hochstadt 

Hochstadt 

157 

2,7 

2.5 - 2.9 

5833503 

0 

Brücke B173 über die DB bei Redwitz 

Redwitz 

395 

3,2 

3.0 - 3.4 

5833504 

0 

Brücke B289 ü. d. Heckergraben b. Mainklein 

Mainklein 

68 

2,3 

2.0 - 2.4 

5833505 

0 

Brücke B289 überden Mühlbach bei Burgkunstadt 

Burgkunstadt 

130 

2,3 

2.0 - 2.4 

5833506 

0 

Brücke B289 überden Mühlbach bei Weidnitz 

Weidnitz 

109 

2,8 

2.5 - 2.9 

5833507 

0 

Brücke B289 überden Mühlbach in Weidnitz 

Weidnitz 

31 

2,6 

2.5 - 2.9 

5833525 

0 

Brücke B173 über GRW bei Redwitz 

Redwitz 

68 

2,2 

2.0 - 2.4 

5833536 

0 

Brücke B173 überd. Teufelsgraben bei Oberlangenst 

Oberlangenstadt 

124 

1,7 

1.5 - 1.9 

5833690 

0 

Brücke B173 über Flutgraben bei Oberlangenstadt 

Oberlangenstadt 

385 

2,0 

2.0 - 2.4 

5833691 

0 

Brücke B173 über die Rodach b. Oberlangenstadt 

Oberlangenstadt 

696 

2,3 

2.0 - 2.4 

5833692 

0 

Brücke B85 überden Weißen Main 

Kulmbach 

873 

2,3 

2.5 - 2.9 

5834501 

0 

Brücke B85 überden Madelsbach 

Bei Höferänger 

63 

1,7 

1.5 - 1.9 

5834502 

0 

Brücke B289 überden Weißen Main 

Burghaig 

492 

2,3 

2.0 - 2.4 

5834507 

0 
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Brücke B289 über Flutgelände, Brücke I 

Burghalg 

679 

2,3 

2.0 - 2.4 

5834508 

1 

Brücke B289 über Flutgelände, Brücke I 

Burghalg 

692 

2,5 

2.5 - 2.9 

5834508 

2 

Brücke GRW über die Dobrach 

Bel Metzdorf 

45 

1,7 

1.5 - 1.9 

5834509 

0 

Brücke B303 über die Zettlltz 

Zettlltz 

170 

2,0 

2.0 - 2.4 

5834514 

0 

Brücke II über Flutgelände 

Burghalg 

126 

2,1 

2.0 - 2.4 

5834525 

1 

Brücke II über Flutgelände 

Burghalg 

126 

2,2 

2.0 - 2.4 

5834525 

2 

Brücke B289 überden Mühlbach 

bei Kulmbach 

216 

2,1 

2.0 - 2.4 

5834526 

0 

Brücke B85 über die B289 (Anschlußstelle KU-West) 

In Kulmbach 

493 

2,4 

2.0 - 2.4 

5834527 

0 

Brücke B85 über die DB Flof- Bamberg 

In Kulmbach 

664 

2,8 

2.5 - 2.9 

5834528 

1 

Brücke B85 über die DB Flof - Bamberg 

In Kulmbach 

664 

2,8 

2.5 - 2.9 

5834528 

2 

Brücke B289 über eine Ortsstraße 

Schwarzach 

138 

2,3 

2.0 - 2.4 

5834530 

0 

Brücke B289 über den Zentbach 

Schwarzach 

184 

1,7 

1.5 - 1.9 

5834531 

0 

Brücke B289 über einen Feldweg 

Schwarzach 

98 

2,2 

2.0 - 2.4 

5834532 

0 

Brücke B289 überden Weiherbach 

Seidenhof 

64 

2,8 

2.5 - 2.9 

5834534 

0 

Brücke B289 über die B85 

In Kulmbach 

622 

1,9 

1.5 - 1.9 

5834535 

1 

Brücke B289 über die B85 

In Kulmbach 

622 

2,3 

2.0 - 2.4 

5834535 

2 

Brücke GVS über die B289 

bei Kulmbach 

2211 

2,5 

2.5 - 2.9 

5834536 

0 

Brücke B289 über den Pörbltscher Weg 

In Kulmbach 

120 

2,3 

2.0 - 2.4 

5834538 

0 
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Brücke B289 überden Weißen Main 

bei Kulmbach 

654 

2,2 

2.0 - 2.4 

5834539 

0 

Brücke B289 über ein Industriegleis 

bei Kulmbach 

203 

2,2 

2.0 - 2.4 

5834540 

0 

Brücke B289 überden Teufelsgraben 

bei Kauernburg 

434 

1,7 

1.5 - 1.9 

5834541 

0 

Brücke B289 überden Weißen Main 

Burghaig 

456 

2,4 

2.0 - 2.4 

5834542 

0 

Brücke B85 über die Dobrach (I) 

bei Metzdorf 

198 

2,0 

2.0 - 2.4 

5834544 

0 

Brücke B85 über die Dobrach (II) 

bei Metzdorf 

110 

1,7 

1.5 - 1.9 

5834545 

0 

Brücke B85 und GRW überden Mühlbach 

Bei Metzdorf 

120 

2,0 

2.0 - 2.4 

5834546 

A 

Brücke B85 und GRW überden Mühlbach 

Bei Metzdorf 

36 

1,8 

1.5 - 1.9 

5834546 

B 

Brücke B289 über Ast B289 (Kulmbach-Ost) 

bei Kauernburg 

378 

2,2 

2.0 - 2.4 

5834551 

0 

Brücke GRW überden Weißen Main 

Burghaig 

144 

1,8 

1.5 - 1.9 

5834557 

0 

Brücke FW über die B289 

Mainleus 

108 

2,1 

2.0 - 2.4 

5834558 

0 

Brücke FW über die B289 

Mainleus 

108 

2,0 

2.0 - 2.4 

5834559 

0 

Brücke GRW über die B289 

Mainleus 

82 

2,0 

2.0 - 2.4 

5834560 

0 

Brücke B289 über den Prötschenbach 

Mainleus 

99 

1,9 

1.5 - 1.9 

5834561 

0 

Brücke B85 über die Lösau (I) 

Lösau 

83 

1,1 

1.0 - 1.4 

5834564 

0 

Brücke B85 über die Lösau (II) 

Flolzmühle 

78 

1,0 

1.0 - 1.4 

5834565 

0 

Brücke B85 über die Dobrach 

Flöferänger 

281 

1,6 

1.5 - 1.9 

5834568 

0 

Brücke B289 über die Steinach 

in Untersteinach 

390 

2,3 

2.0 - 2.4 

5835500 

0 
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Brücke B303 über die Steinach 

Stadtsteinach 

231 

2,0 

2.0 - 2.4 

5835501 

0 

Brücke B289 über die DB 

in Untersteinach 

184 

2,6 

2.5 - 2.9 

5835504 

0 

Brücke B303 über die Schorgast 

Wirsberg 

490 

1,9 

1.5 - 1.9 

5835505 

0 

Brücke B303 überden Schindelbach 

Flöfles 

88 

2,9 

2.5 - 2.9 

5835511 

0 

Brücke B303 über den Pfuhlgraben 

Stadtsteinach 

37 

2,0 

2.0 - 2.4 

5835512 

0 

Brücke B289 über den Großen Koser-Bach 

bei Marktleugast 

123 

2,2 

2.0 - 2.4 

5835515 

0 

Brücke B303 überden Haslerbach 

Untersteinach 

65 

1,0 

1.0 - 1.4 

5835534 

0 

Brücke Wirtschaftsweg 1 über die B303 

Untersteinach 

112 

1,7 

1.5 - 1.9 

5835535 

0 

Brücke B303 überden Ohbach 

Untersteinach 

83 

1,6 

1.5 - 1.9 

5835536 

0 

Brücke Wirtschaftsweg 2 über die B303 

Untersteinach 

112 

1,7 

1.5 - 1.9 

5835537 

0 

Brücke B303 überden Liesbach 

Untersteinach 

104 

1,7 

1.5 - 1.9 

5835538 

0 

Brücke B303 über Flutgelände 

Stadtsteinach 

327 

2,3 

2.0 - 2.4 

5835546 

0 

Brücke B2 über die Lübnitz 

Gefrees 

117 

1,8 

1.5 - 1.9 

5836500 

0 

Brücke B2 über Schienkenbach 

Fried mannsdorf 

51 

1,8 

1.5 - 1.9 

5836513 

0 

Brücke B289 über den Reisbach 

Münch berg 

44 

1,8 

1.5 - 1.9 

5836516 

0 

Brücke B289 über den Käsbach 

Münchberg 

107 

2,0 

2.0 - 2.4 

5836517 

0 

Brücke B2 über die Pulschnitz 

Münch berg 

81 

2,2 

2.0 - 2.4 

5836524 

0 

Brücke A9 über GVS/Brücke FR Berlin 

Biengarten 

141 

2,7 

2.5 - 2.9 

5836713 

1 
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Brücke A9 über GVS/Brücke FR Nürnberg 

Biengarten 

141 

2,7 

2.5 - 2.9 

5836713 

2 

Brücke A9 über GVS/Brücke FR Berlin 

Biengarten 

197 

2,5 

2.5 - 2.9 

5836714 

1 

Brücke A9 über GVS/Brücke FR München 

Biengarten 

211 

2,5 

2.5 - 2.9 

5836714 

2 

Brücke A9 über FW/Brücke FR Berlin 

Querenbach 

124 

2,0 

2.0 - 2.4 

5836715 

1 

Brücke A9 über FW/Brücke FR Nürnberg 

Querenbach 

124 

2,2 

2.0 - 2.4 

5836715 

2 

Brücke GVS über A9 

Querenbach 

513 

2,0 

2.0 - 2.4 

5836716 

0 

Brücke A9 über K-FIO 20/Brücke FR Berlin (BA 2) 

Fleisnitz 

209 

2,4 

2.0 - 2.4 

5836717 

1 

Brücke A9 über K-FIO 20/Brücke FR München (BA 1) 

Fleisnitz 

209 

2,0 

2.0 - 2.4 

5836717 

2 

Brücke GVS über A9 

Fleisnitz 

481 

2,8 

2.5 - 2.9 

5836718 

0 

Brücke A9 über FW Bucheck - Fleisnitz/Brücke FR Berlin 

Bucheckmühle 

127 

2,0 

2.0 - 2.4 

5836719 

1 

Brücke A9 über FW Bucheck - Fleisnitz/Brücke FR 

München 

Bucheckmühle 

127 

2,3 

2.0 - 2.4 

5836719 

2 

Brücke GVS Tennersreuth-Witzleshofen über A9 

Witzleshofen 

435 

2,4 

2.0 - 2.4 

5836720 

0 

Brücke A9 über Feldweg 

Witzleshofen 

296 

2,5 

2.5 - 2.9 

5836721 

0 

Brücke A9 über Fluß (Ölschnitz) 

Flutschenreuth 

272 

2,0 

2.0 - 2.4 

5836722 

0 

Brücke A9 über GVS (Witzleshofen-Streitau)/Brücke FR 
Berlin 

Streitau 

172 

2,7 

2.5 - 2.9 

5836723 

1 

Brücke A9 über GVS (Witzleshofen-Streitau)/Brücke FR 
Nürnberg 

Streitau 

177 

2,7 

2.5 - 2.9 

5836723 

2 

Brücke A9 über K-BT 7/Brücke FR Berlin 

Streitau 

338 

2,3 

2.0 - 2.4 

5836724 

1 

Brücke A9 über K-BT 7/Brücke FR Nürnberg 

Streitau 

349 

2,0 

2.0 - 2.4 

5836724 

2 


Stand: 29.07.2015 


48 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A9 über FW + Bach/Gewölbe Bestand aus 1935 

Streitau 

251 

2,9 

2.5 - 2.9 

5836726 

1 

Brücke A9 über FW + Bach/1. Verbreiterung FR Berlin, 

1973 

Streitau 

60 

1,9 

1.5 - 1.9 

5836726 

2 

Brücke A9 über FW + Bach/2. Verbreiterung FR Berlin, 

1995 

Streitau 

72 

2,2 

2.0 - 2.4 

5836726 

3 

Brücke A9 über FW + Bach/1. Verbreiterung FR Nürnberg, 
1973 

Streitau 

52 

1,9 

1.5 - 1.9 

5836726 

4 

Brücke A9 über FW + Bach/2. Verbreiterung FR Nürnberg, 
1995 

Streitau 

74 

2,2 

2.0 - 2.4 

5836726 

5 

Brücke WW über A9 

Münchberg 

231 

2,0 

2.0 - 2.4 

5836733 

0 

Brücke A9 über FW/Brücke A9 über FW, FR Berlin 

Münchberg 

162 

1,7 

1.5 - 1.9 

5836734 

1 

Brücke A9 über FW/Brücke A9 über FW, FR München 

Münchberg 

154 

1,3 

1.0 - 1.4 

5836734 

2 

Brücke A9 über Tal - Talbrücke Münchberg/FR Berlin 

Münchberg 

9148 

2,0 

2.0 - 2.4 

5836735 

1 

Brücke A9 über Tal - Talbrücke Münchberg/FR München 

Münchberg 

9148 

2,5 

2.5 - 2.9 

5836735 

2 

Brücke GVS Straas-Poppenreuth über A9 

Straas 

423 

2,0 

2.0 - 2.4 

5836736 

0 

Brücke A9 über Feldweg/Brücke A9 über Feldweg, FR 
Berlin 

Straas 

148 

1,8 

1.5 - 1.9 

5836737 

1 

Brücke A9 über Feldweg/Brücke A9 über Feldweg, FR 
München 

Straas 

148 

1,9 

1.5 - 1.9 

5836737 

2 

Brücke GVS Straas-Plösen über die A9 

Plösen 

462 

2,0 

2.0 - 2.4 

5836738 

1 

Brücke A9 über St 2194 Münchberg-Stammbach 

Münchberg 

669 

1,9 

1.5 - 1.9 

5836739 

0 

Brücke St 21 79 über A93, AS Selb Nord 

Selb 

533 

2,0 

2.0 - 2.4 

5838500 

0 

Brücke GVS (Vielitz-Selb) über A93 

Vielitz 

383 

2,4 

2.0 - 2.4 

5838501 

0 

Brücke A93 über ST 2178/ST 2179, AS Selb-West/FR Hof 

Selb 

538 

2,3 

2.0 - 2.4 

5838502 

1 
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Brücke A93 über ST 2178/ST 2179, AS Selb-West/FR 
Regensburg 

Selb 

538 

2,3 

2.0 - 2.4 

5838502 

2 

Brücke Bl 5 überden Bernsteinbach 

Unterweißenbach 

84 

2,6 

2.5 - 2.9 

5838503 

0 

Brücke Bl 5 übereine Ortsstraße 

Unterweißenbach 

60 

3,3 

3.0 - 3.4 

5838504 

0 

Brücke A93 über Vielitzergraben 

Selb 

83 

1,1 

1.0 - 1.4 

5838518 

0 

Brücke Bl 5 über A93 

Selb-Plößberg 

882 

2,8 

2.5 - 2.9 

5838751 

0 

Brücke A93 über Bl 5/Richtungsfahrbahn Hof 

Selb 

282 

2,3 

2.0 - 2.4 

5838754 

1 

Brücke A93 über Bl 5/Richtungsfahrbahn Weiden 

Selb 

282 

2,3 

2.0 - 2.4 

5838754 

2 

Brücke A93 über Bernsteinbach/Brücke, BAB A93 über 
Bernsteinbach 

Unterweißenbach 

330 

1,9 

1.5 - 1.9 

5838755 

0 

Brücke A93 über GVS Unterweißenbach-Hammergut 

Unterweißenbach 

602 

2,5 

2.5 - 2.9 

5838756 

0 

Brücke A93 über einen Bach 

Unterweißenbach 

169 

1,8 

1.5 - 1.9 

5838758 

0 

Brücke FW und WW über A93 

Unterweißenbach 

258 

2,2 

2.0 - 2.4 

5838759 

0 

Brücke, BAB A93 über GVS Schwarzenhammer - Bl 5 

Schwarzenhammer 

327 

2,2 

2.0 - 2.4 

5838760 

0 

Brücke A93 über der Eger/Egerbrücke, RFB Hof 

Schwarzenhammer / Hendelhc 

1091 

2,3 

2.0 - 2.4 

5838762 

1 

Brücke A93 über der Eger/Egerbrücke, RFB Regensburg 

Schwarzenhammer / Hendelhc 

1091 

2,3 

2.0 - 2.4 

5838762 

2 

Brücke Forstweg über A93 und Bl 5 

Kaiserhammer 

369 

2,3 

2.0 - 2.4 

5838763 

0 

Brücke A93 über Seitenkanal Dangesbach 

Thierstein 

389 

1,8 

1.5 - 1.9 

5838764 

0 

Brücke A93 ü. GVS(Thierst.- 

Hohenm.)+Dangesbach/Brücke A93 über GVS, FR Hof 

Hohenmühle bzw. Dangesbüh 

828 

2,3 

2.0 - 2.4 

5838765 

1 
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Brücke A93 ü. GVS(Thierst.- 
Hohenm.)+Dangesbach/Brücke A93 über GVS, FR 
Regensburg 

Flohenmühle bzw. Dangesbüh 

828 

2,3 

2.0 - 2.4 

5838765 

2 

Brücke Wirtschaftsweg über A93 

Flöchstädt - Thiersheim 

368 

1,7 

1.5 - 1.9 

5838766 

0 

Brücke K-WUN 12 über A93, AS Höchstädt 

Flöchstädt - Thiersheim 

658 

2,2 

2.0 - 2.4 

5838767 

0 

Brücke Wirtschaftsweg über A93 

Braunersgrün bzw. Flöchstädt/ 

194 

1,9 

1.5 - 1.9 

5838768 

0 

Brücke B8 überden Gewölbedurchlaß in Kleinostheim 

Kleinostheim 

33 

2,4 

2.0 - 2.4 

5920650 

0 

Brücke ST2305 über A45 /AS Alzenau, Nr.44 

Alzenau 

783 

2,9 

2.5 - 2.9 

5920751 

0 

Brücke A45 über ST2805 /AS Alzenau Mitte/Brücke A45 
über ST2805 /AS Alzenau Mitte/ FR Gl 

Alzenau 

492 

3,0 

3.0 - 3.4 

5920752 

1 

Brücke A45 über ST2805 /AS Alzenau Mitte/Brücke A45 
über ST2805 /AS Alzenau Mitte/ FR AB 

Alzenau 

492 

3,0 

3.0 - 3.4 

5920752 

2 

Brücke A45 über Fluß /Kahl/Brücke A45 über Fluß 
/Kahl/FRGI 

Alzenau 

512 

2,7 

2.5 - 2.9 

5920753 

1 

Brücke A45 über Fluß /Kahl/Brücke A45 über Fluß 
/Kahl/FR AB 

Alzenau 

512 

2,7 

2.5 - 2.9 

5920753 

2 

Brücke A45 über Flutmulde 

Alzenau 

303 

2,7 

2.5 - 2.9 

5920754 

0 

Brücke FW über A45 

Kahl 

364 

2,7 

2.5 - 2.9 

5920755 

0 

Brücke A45 über Flutmulde/Brücke A45 über Flutmulde 
/FR Gl 

Alzenau 

65 

2,3 

2.0 - 2.4 

5920756 

1 

Brücke A45 über Flutmulde/Brücke A45 über Flutmulde 
/FR AB 

Alzenau 

65 

2,3 

2.0 - 2.4 

5920756 

2 

Brücke FW über A45 

Alzenau / Flörstein 

343 

2,5 

2.5 - 2.9 

5920757 

0 

Brücke A45 über Flutmulde/Brücke A45 über Flutmulde 
/FR Gl 

Alzenau / Flörstein 

65 

2,0 

2.0 - 2.4 

5920758 

1 

Brücke A45 über Flutmulde/Brücke A45 über Flutmulde 
/FR AB 

Alzenau / Flörstein 

65 

2,0 

2.0 - 2.4 

5920758 

2 

Brücke A45 über Bach /Forchbach 

Alzenau / Flörstein 

262 

2,1 

2.0 - 2.4 

5920759 

0 
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Brücke St2443 über A45 /AS Karlstein 

Dettingen 

811 

2,5 

2.5 - 2.9 

5920760 

0 

Brücke A45 über Graben /Haggraben/Brücke A45 über 
Graben /Haggraben /RF Gl 

Dettingen 

167 

2,4 

2.0 - 2.4 

5920761 

1 

Brücke A45 über Graben /Haggraben/Brücke A45 über 
Graben /Haggraben /RF AB 

Dettingen 

167 

2,3 

2.0 - 2.4 

5920761 

2 

Brücke FW über A45 

Karlstein / Dettingen 

402 

2,5 

2.5 - 2.9 

5920762 

0 

Brücke A45 über FW/Brücke A45 über FW /RF Gl 

Karlstein / Dettingen 

158 

2,2 

2.0 - 2.4 

5920763 

1 

Brücke A45 über FW/Brücke A45 über FW /RF AB 

Karlstein / Dettingen 

158 

2,0 

2.0 - 2.4 

5920763 

2 

Brücke A45 über DB/Brücke A45 über DB /RF Gl 

Kleinostheim 

467 

2,8 

2.5 - 2.9 

5920764 

1 

Brücke A45 über DB/Brücke A45 über DB /RF AB 

Kleinostheim 

467 

2,8 

2.5 - 2.9 

5920764 

2 

Brücke A45 über B8 /AS Kleinostheim/Brücke A45 über B8 
/AS Kleinostheim/RF Gl 

Kleinostheim 

351 

2,8 

2.5 - 2.9 

5920765 

1 

Brücke A45 über B8 /AS Kleinostheim/Brücke A45 über B8 
/AS Kleinostheim/RF AB 

Kleinostheim 

351 

3,0 

3.0 - 3.4 

5920765 

2 

Brücke A45 über FW/Brücke A45 über FW /RF Gl 

Kleinostheim 

193 

2,2 

2.0 - 2.4 

5920766 

1 

Brücke A45 über FW/Brücke A45 über FW /RF AB 

Kleinostheim 

193 

2,3 

2.0 - 2.4 

5920766 

2 

Brücke A45 über Main /Mainbrücke Mainflingen/Brücke 

A45 über Main /Mainbrücke Mainflingen /Gl 

Mainflingen 

3227 

2,4 

2.0 - 2.4 

5920768 

AI 

Brücke A45 über Main /Mainbrücke Mainflingen/Brücke 

A45 über Main /Mainbrücke Mainflingen /AB 

Mainflingen 

3227 

2,7 

2.5 - 2.9 

5920768 

A2 

Brücke A45 über Main /Mainbrücke Mainflingen/Brücke 

A45 über Main /Mainbrücke Mainflingen /Gl 

Mainflingen 

5320 

3,3 

3.0 - 3.4 

5920768 

Bl 

Brücke A45 über Main /Mainbrücke Mainflingen/Brücke 

A45 über Main /Mainbrücke Mainflingen /AB 

Mainflingen 

5320 

3,3 

3.0 - 3.4 

5920768 

B2 

Brücke Ast A45 über GRW/5920227E-M/Stat.13 

Kahl 

75 

1,4 

1.0 - 1.4 

5920769 

2 

Brücke Ast A45 über GRW /5920227S-Z/Stat.13 

Kahl 

75 

1,0 

1.0 - 1.4 

5920770 

2 
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Brücke B26 überden Hösbach in Hösbach 

Hösbach 

40 

2,7 

2.5 - 2.9 

5921500 

0 

Brücke B26 über die Sailauf bei den Weiberhöfen 

Hösbach 

86 

2,2 

2.0 - 2.4 

5921501 

0 

Brücke B26 überden Beibuschbach 

Laufach 

81 

2,5 

2.5 - 2.9 

5921504 

0 

Brücke B26 über die Laufach am Rathaus 

Laufach 

81 

1,8 

1.5 - 1.9 

5921505 

0 

Brücke B26 über die Eichgartenstraße 

Laufach Hain 

506 

2,0 

2.0 - 2.4 

5921506 

0 

Brücke B26 über die Laufach bei Laufach 

Laufach 

222 

2,2 

2.0 - 2.4 

5921507 

0 

Brücke B26 über den Schwarzbach 

Laufach-Hain 

52 

2,5 

2.5 - 2.9 

5921508 

0 

Brücke B26 überden Seebach bei Hain 

Laufach Hain 

265 

2,3 

2.0 - 2.4 

5921538 

0 

Brücke GRW über die Sailauf bei den Weiberhöfen 

Hösbach 

50 

2,2 

2.0 - 2.4 

5921570 

0 

Brücke GVS über A3 /Mühlenstraße 

Hösbach 

667 

2,2 

2.0 - 2.4 

5921631 

0 

Brücke GVS über BAB A3 /Aschaffstraße 

Hösbach 

306 

2,8 

2.5 - 2.9 

5921632 

0 

Brücke Ast A3 /5921022S-Z/Stat.160 

Hösbach 

269 

2,8 

2.5 - 2.9 

5921633 

0 

Brücke St2307 über A3 /Aschaff /AS Hösbach Nr.61 

Hösbach 

1832 

2,4 

2.0 - 2.4 

5921634 

0 

Brücke A3 über die Fluß /Achaff/Verbreiterung -Neues 
Portal 1 .1 m zw. Gel und TBW2 

Hösbach-Bahnhof 

17 

1,7 

1.5 - 1.9 

5921635 

1 

Brücke A3 über die Fluß /Achaff/Altbestand (links) 

Hösbach-Bahnhof 

521 

2,0 

2.0 - 2.4 

5921635 

2 

Brücke A3 über die Fluß /Achaff/Verbreiterung (rechts) 

Hösbach-Bahnhof 

91 

2,3 

2.0 - 2.4 

5921635 

3 

Brücke K-AB2 über A3 

Hösbach-Bahnhof 

655 

2,5 

2.5 - 2.9 

5921637 

0 

Brücke A3 über Bach /Schmerlenbach 

Hösbach-Bahnhof 

213 

2,7 

2.5 - 2.9 

5921638 

0 
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Brücke B276 über die Lohr in Frammersbach 

in Frammersbach 

102 

2,3 

2.0 - 2.4 

5922700 

0 

Brücke B276 über den Lauberbach in Frammersbach 

in Frammersbach 

94 

2,0 

2.0 - 2.4 

5922701 

0 

Brücke B276 über Lohr bei Frammersbach (Brauerei) 

bei Frammersbach 

80 

2,0 

2.0 - 2.4 

5922702 

B 

Brücke B276 über den Rinderbach bei Frammersbach 

bei Frammersbach 

43 

2,0 

2.0 - 2.4 

5922703 

0 

Brücke B26 über Gehweg bei Neuendorf-Nantenbach 

bei Neuendorf 

45 

2,0 

2.0 - 2.4 

5923500 

0 

Brücke GVS über die B26 bei Neuendorf-Nantenbach 

bei Neuendorf-Nantenbach 

480 

2,5 

2.5 - 2.9 

5923501 

0 

Brücke B26 über Wirtschaftsweg bei Neuendorf 

bei Neuendorf 

107 

2,2 

2.0 - 2.4 

5923502 

A 

Brücke B26 über die DB bei Neuendorf 

bei Neuendorf 

1100 

2,5 

2.5 - 2.9 

5923503 

B 

Brücke Langenprozeltener Str. über die B26 

bei Langenprozelten 

824 

2,5 

2.5 - 2.9 

5923506 

A 

Brücke Langenprozeltener Str. über die B26/Brücke 
Gehweg über Gelände 

bei Langenprozelten 

125 

2,5 

2.5 - 2.9 

5923506 

B 

Brücke B26 über Friedhofstraße b. Langenprozelten 

bei Langenprozelten 

262 

2,5 

2.5 - 2.9 

5923507 

0 

Brücke B26 über Zollbergstraße b. Langenprozelten 

bei Langenprozelten 

173 

2,5 

2.5 - 2.9 

5923508 

0 

Brücke Wirtschaftsweg über B26 bei Langenprozelten 

bei Langenprozelten 

168 

2,4 

2.0 - 2.4 

5923509 

0 

Brücke B 26 überden Sinderbach b. Langenprozelten 

bei Langenprozelten 

47 

2,8 

2.5 - 2.9 

5923510 

0 

Brücke St2315 (Bahnhofstr.) über die B26 in Lohr 

in Lohr 

419 

2,3 

2.0 - 2.4 

5923512 

A 

Brücke B26 über den verlegten Lohrbach bei Lohr 

bei Lohr 

308 

2,5 

2.5 - 2.9 

5923513 

0 

Brücke B276 überden Werkkanal in Lohr 

in Lohr 

56 

2,5 

2.5 - 2.9 

5923514 

0 

Brücke B276 über die Lohr bei Lohr 

bei Lohr 

157 

2,7 

2.5 - 2.9 

5923515 

0 
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Brücke B276 über die Geländemulde bei Lohr 

bei Lohr 

24 

2,3 

2.0 - 2.4 

5923516 

0 

Brücke B276 überden Lehngrundbach bei Partenstein 

bei Partenstein 

44 

2,0 

2.0 - 2.4 

5923517 

0 

Brücke AS-B26 über GRW bei Lohr 

bei Lohr 

63 

2,0 

2.0 - 2.4 

5923518 

0 

Brücke B26 über die DB bei Wernfeld 

bei Wernfeld 

300 

3,3 

3.0 - 3.4 

5924501 

0 

Brücke B26 über die Geländemulde bei Wernfeld 

bei Wernfeld 

21 

2,3 

2.0 - 2.4 

5924504 

0 

Brücke B26 über die Saale in Gemünden 

in Gemünden 

1606 

3,2 

3.0 - 3.4 

5924505 

0 

Brücke B26 übereinen Weg in Gemünden 

in Gemünden 

202 

2,3 

2.0 - 2.4 

5924507 

0 

Brücke B27 über den Aschbach bei Aschfeld 

bei Aschfeld 

90 

2,3 

2.0 - 2.4 

5924510 

0 

Brücke B27 überden Kühbach in Gössenheim 

in Gössenheim 

76 

2,5 

2.5 - 2.9 

592451 1 

0 

Brücke B27 überden Scheppachgraben bei 
Gössenheim/Brücke, Verbreiterung links 

bei Gössenheim 

15 

2,4 

2.0 - 2.4 

5924512 

1 

Brücke B27 überden Scheppachgraben bei 
Gössenheim/Brücke, Natursteingewölbe 

bei Gössenheim 

16 

2,3 

2.0 - 2.4 

5924512 

2 

Brücke B27 überden Scheppachgraben bei 
Gössenheim/Brücke, Verbreiterung rechts 

bei Gössenheim 

6 

2,2 

2.0 - 2.4 

5924512 

3 

Brücke B26 über die DB bei Langenprozelten 

bei Langenprozelten 

846 

3,0 

3.0 - 3.4 

5924521 

0 

Brücke B26 über einen Geh- und Radweg bei Gemünden 

bei Gemünden 

52 

3,0 

3.0 - 3.4 

5924522 

0 

Brücke B26 über einen Gehweg bei Wernfeld 

bei Gemünden/Wernfeld 

40 

2,3 

2.0 - 2.4 

5924542 

0 

Brücke B26 über einen Gehweg bei Wernfeld 

bei Gemünden/Wernfeld 

40 

2,2 

2.0 - 2.4 

5924543 

2 

Brücke B26 über die Wern bei Wernfeld 

bei Wernfeld 

726 

2,5 

2.5 - 2.9 

5924544 

0 

Brücke B26 über einen Geh- und Radweg b. Wernfeld 

bei Wernfeld 

50 

2,2 

2.0 - 2.4 

5924545 

0 
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Brücke A7 über FW 

Greßtal 

276 

2,4 

2.0 - 2.4 

5925700 

0 

Brücke A7 über St2293 

Greßtal 

430 

2,9 

2.5 - 2.9 

5925701 

0 

Brücke B 19 über die Wern bei Krönungen 

Krönungen 

143 

2,5 

2.5 - 2.9 

5926508 

0 

Brücke B 19 überden Maibach bei Poppenhausen 

Poppenhausen 

49 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926509 

0 

Brücke GVS über die B 26a bei Stettbach 

Stettbach 

326 

2,7 

2.5 - 2.9 

5926521 

0 

Brücke B 303 überden Euerbach in Euerbach 

Euerbach 

44 

1,6 

1.5 - 1.9 

5926523 

0 

Brücke B 26a über die SW 15 bei Stettbach 

Stettbach 

421 

2,4 

2.0 - 2.4 

5926527 

0 

Brücke B 19 überden FW bei Oberwerrn 

Oberwerrn 

562 

1,7 

1.5 - 1.9 

5926530 

0 

Brücke B 19 überden FW bei Oberwerrn 

Oberwerrn 

100 

1,7 

1.5 - 1.9 

5926531 

0 

Brücke B26a über K-MSP 3 bei Schraudenbach 

bei Schraudenbach 

398 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926601 

0 

Brücke B26a über Wirtschaftsweg bei Schraudenbach 

bei Schraudenbach 

142 

2,0 

2.0 - 2.4 

5926602 

0 

Brücke Feldweg über B26a bei Schwebenried 

bei Schwebenried 

207 

2,4 

2.0 - 2.4 

5926603 

0 

Brücke GVS über A7/GVS Wasserlosen-Wülfershausen 

Schwemmelsbach 

78 

2,5 

2.5 - 2.9 

5926650 

A 

Brücke GVS über A7/GVS Wasserlosen-Wülfershausen 

Schwemmelsbach 

252 

2,4 

2.0 - 2.4 

5926650 

B 

Brücke GVS über A7/GVS Wasserlosen-Wülfershausen 

Schwemmelsbach 

78 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926650 

C 

Brücke K-SW9 über A7 

Greßthal 

875 

2,2 

2.0 - 2.4 

5926651 

0 

Brücke A7 über FW/Richtungsfahrbahn Fulda 

Schwemmelsbach 

137 

2,5 

2.5 - 2.9 

5926652 

1 

Brücke A7 über FW/Richtungsfahrbahn Würzburg 

Schwemmelsbach 

110 

2,9 

2.5 - 2.9 

5926652 

2 
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Brücke A7 über B303 (AS Kn.Nr103)/Rfb. Fulda 

Rütschenhausen 

557 

3,0 

3.0 - 3.4 

5926653 

1 

Brücke A7 über B303 (AS Kn.Nr103)/Rfb. Ulm 

Rütschenhausen 

557 

2,5 

2.5 - 2.9 

5926653 

2 

Brücke, BAB A 7 AST über Durchlaß/Nördllcher Einlauf 

Rütschenhausen 

87 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926654 

1 

Brücke, BAB A 7 AST über Durchlaß/MItteltell 
(Wellblechprofll) 

Rütschenhausen 

670 

2,1 

2.0 - 2.4 

5926654 

2 

Brücke, BAB A 7 AST über Durchlaß/Südllcher Auslauf 

Rütschenhausen 

87 

2,2 

2.0 - 2.4 

5926654 

3 

Brücke, BAB A 7 AST über Durchlaß/Nördllcher Einlauf 

Rütschenhausen 

80 

1,8 

1.5 - 1.9 

5926655 

1 

Brücke, BAB A 7 AST über Durchlaß/MItteltell 
(Wellblechprofll) 

Rütschenhausen 

335 

1,6 

1.5 - 1.9 

5926655 

2 

Brücke, BAB A 7 AST über Durchlaß/Südllcher Auslauf 

Rütschenhausen 

80 

1,6 

1.5 - 1.9 

5926655 

3 

Brücke, BAB A7 über 

Gemelndeverblndungsstraße/Rlchtungsfahrbahn Fulda 

Kalsten 

117 

3,0 

3.0 - 3.4 

5926657 

1 

Brücke, BAB A7 über 

Gemelndeverblndungsstraße/Rlchtungsfahrbahn Würzburg 

Kalsten 

114 

3,0 

3.0 - 3.4 

5926657 

2 

Brücke K-SW35 über A7 

Kalsten 

460 

2,5 

2.5 - 2.9 

5926658 

0 

Brücke, BAB A7 über Staatsstraße 

2277/Rlchtungsfahrbahn Fulda 

Egenhausen 

190 

2,7 

2.5 - 2.9 

5926659 

1 

Brücke, BAB A7 über Staatsstraße 

2277/Rlchtungsfahrbahn Würzburg 

Egenhausen 

226 

2,9 

2.5 - 2.9 

5926659 

2 

Brücke A7 über GVS/Rlchtungsfahrbahn Fulda 

Eckartshausen 

163 

2,7 

2.5 - 2.9 

5926660 

1 

Brücke A7 über GVS/Rlchtungsfahrbahn Würzburg 

Eckartshausen 

163 

2,9 

2.5 - 2.9 

5926660 

2 

Brücke AI über FW 

Eckartshausen 

316 

2,8 

2.5 - 2.9 

5926661 

0 

Brücke A7 über FW 

Stettbach 

274 

2,9 

2.5 - 2.9 

5926662 

0 

Brücke A 7 über A70 /AK Schwelnfurt, Werneck/RFB FD 
(AS-Kn. Nr. 99) 

Stettbach 

598 

2,0 

2.0 - 2.4 

5926663 

1 
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Brücke A 7 über A70 /AK Schweinfurt, Werneck/RFB FD 
(AS-Kn. Nr. 99) 

Stettbach 

598 

2,0 

2.0 - 2.4 

5926663 

1 

Brücke A 7 über A70 /AK Schweinfurt, Werneck/RFB WÜ 
(AS-Kn. Nr. 99) 

Stettbach 

550 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926663 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /RF A7 

Rundeishausen / Werneck 

82 

1,8 

1.5 - 1.9 

5926664 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /RF Bamberg 

Rundeishausen / Werneck 

91 

1,8 

1.5 - 1.9 

5926664 

2 

Brücke K-SW29 über A70 

Rundeishausen 

542 

2,5 

2.5 - 2.9 

5926665 

0 

Brücke A70 über B19 /AS Werneck Nr.3/Brücke A70 über 
B19 /AS Werneck Nr.3 /RFA7 

Werneck 

604 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926666 

1 

Brücke A70 über B19 /AS Werneck Nr.3/Brücke A70 über 
B19 /AS Werneck Nr.3 /RF Bamberg 

Werneck 

799 

2,6 

2.5 - 2.9 

5926666 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /RF A7 

Schnackenwerth/Ettleben 

99 

2,0 

2.0 - 2.4 

5926667 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /RF Bamberg 

Schnackenwerth/Ettleben 

103 

1,8 

1.5 - 1.9 

5926667 

2 

Brücke A70 über Tal /Wernbrücke/Brücke A70 über Tal 
/Wernbrücke /RF A7 

Schnackenwerth 

6326 

2,2 

2.0 - 2.4 

5926668 

1 

Brücke A70 über Tal /Wern brücke/Wern brücke, Brücke 

A70 über Tal /Wernbrücke /RF BA 

Schnackenwerth 

8010 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926668 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /RF A7 

Schnackenwerth 

117 

2,0 

2.0 - 2.4 

5926669 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /RF Bamberg 

Schnackenwerth 

94 

1,8 

1.5 - 1.9 

5926669 

2 

Brücke A70 über St.2277/Brücke A70 über St.2277 /RF 

A7 

Bergrheinfeld 

234 

2,0 

2.0 - 2.4 

5926670 

1 

Brücke A70 über St.2277/Brücke A70 über St.2277 /RF 
Bamberg 

Bergrheinfeld 

335 

2,0 

2.0 - 2.4 

5926670 

2 

Brücke Ast A70 /km 000,233/FR Arnstein 

Stettbach 

260 

2,0 

2.0 - 2.4 

5926672 

1 

Brücke A71 über GVS/Brücke A71 über GVS / RF Erfurt 

Maibach 

208 

2,5 

2.5 - 2.9 

5926679 

1 

Brücke A71 über GVS/Brücke A71 über GVS /RF 
Schweinfurt 

Maibach 

208 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926679 

2 
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Brücke A71 über Tal /Talbrücke Maibach/Brücke A71 über 
Tal /Talbrücke Malbach /RF Erfurt 

Malbach 

5915 

2,5 

2.5 - 2.9 

5926680 

1 

Brücke A71 über Tal /Talbrücke Malbach/Brücke A71 über 
Tal /Talbrücke Malbach /RF SW 

Malbach 

6084 

2,5 

2.5 - 2.9 

5926680 

2 

Brücke A71 über B286 /AS Poppenhausen Nr.29/Brücke 
A71 über B286 /AS Poppenhausen Nr.29 /RF ER 

Poppenhausen 

281 

2,2 

2.0 - 2.4 

5926681 

1 

Brücke A71 über B286 /AS Poppenhausen Nr.29/Brücke 
A71 über B286 /AS Poppenhausen Nr.29 /RF SW 

Poppenhausen 

281 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926681 

2 

Brücke A71 über FW 

Krönungen 

575 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926682 

0 

Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF Erfurt 

Krönungen 

115 

2,4 

2.0 - 2.4 

5926683 

1 

Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF 

Schwelnfurt 

Krönungen 

115 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926683 

2 

Brücke A71 über Tal /Werntalbrücke/Brücke A71 über Tal 
/Werntalbrücke /RF Erfurt 

Krönungen 

2030 

2,2 

2.0 - 2.4 

5926684 

1 

Brücke A71 über Tal /Werntalbrücke/Brücke A71 über Tal 
/Werntalbrücke /RF Schwelnfurt 

Krönungen 

1982 

2,2 

2.0 - 2.4 

5926684 

2 

Brücke A71 über FW 

Oberwerrn 

241 

2,1 

2.0 - 2.4 

5926686 

0 

Brücke K-SW10 über A71 

Pfersdorf 

410 

2,4 

2.0 - 2.4 

5926687 

0 

Brücke A71 über FW 

Oberwerrn 

227 

2,8 

2.5 - 2.9 

5926688 

2 

Brücke A71 über B303 /AS Niederwerrn Nr.30/Brücke A71 
über B303 /AS Niederwerrn Nr.30 /FR ER 

Geldershelm 

632 

2,7 

2.5 - 2.9 

5926689 

1 

Brücke A71 über B303 /AS Niederwerrn Nr.30/Brücke A71 
über B303 /AS Niederwerrn Nr.30 /FR SW 

Geldershelm 

632 

2,4 

2.0 - 2.4 

5926689 

2 

Brücke FW über A71 

Geldershelm 

257 

2,4 

2.0 - 2.4 

5926690 

0 

Brücke A71 über GVS /Röstgraben/Brücke A71 über GVS 
/Röstgraben /RF Erfurt 

Geldershelm 

369 

1,8 

1.5 - 1.9 

5926691 

2 

Brücke A71 über GVS /Röstgraben/Brücke A71 über GVS 
/Röstgraben /RF Schwelnfurt 

Geldershelm 

369 

1,6 

1.5 - 1.9 

5926691 

3 

Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF Erfurt 

Geldershelm 

116 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926692 

1 
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Brücke A71 über FW/Brücke A71 über FW /RF 

Schweinfurt 

Geldersheim 

122 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926692 

2 

Brücke FW über A71 

Geldersheim 

264 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926693 

0 

Brücke A71 über FW 

Geldersheim 

247 

2,1 

2.0 - 2.4 

5926694 

0 

Brücke A71 über B1 9/Brücke A71 über B1 9 /RF Erfurt 

Geldersheim 

372 

2,4 

2.0 - 2.4 

5926695 

1 

Brücke A71 über B1 9/Brücke A71 überB19/RF 

Schweinfurt 

Geldersheim 

397 

2,4 

2.0 - 2.4 

5926695 

2 

Brücke A71 über Fluß /Wernbrücke Geldersheim/Brücke 
A71 über Fluß /Wernbrücke Geldersheim /ER 

Geldersheim 

3603 

2,5 

2.5 - 2.9 

5926696 

1 

Brücke A71 über Fluß /Wernbrücke Geldersheim/Brücke 
A71 über Fluß /Wernbrücke Geldersheim /SW 

Geldersheim 

3603 

2,5 

2.5 - 2.9 

5926696 

2 

Brücke A71 über FW /Betriebsumfahrt/Brücke A71 über 

FW /Betriebsumfahrt / RFB Erfurt 

Bergrheinfeld 

110 

2,2 

2.0 - 2.4 

5926697 

1 

Brücke A71 über FW /Betriebsumfahrt/Brücke A71 über 

FW /Betriebsumfahrt / RF SW 

Bergrheinfeld 

110 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926697 

2 

Brücke A71 über A70/Brücke A71 über A70 / FR Erfurt 

Bergrheinfeld 

545 

2,3 

2.0 - 2.4 

5926698 

1 

Brücke A71 über A70/Brücke A71 überA70/FR 
Schweinfurt 

Bergrheinfeld 

424 

2,4 

2.0 - 2.4 

5926698 

2 

Brücke B 26 über die Steinach + GW in Schonungen 

Schonungen 

181 

1,8 

1.5 - 1.9 

5927500 

0 

Brücke B 26 überden Meerbach u.FW in Mainberg 

Mainberg 

60 

1,7 

1.5 - 1.9 

5927501 

0 

Brücke neben B 286 GRW ü.Fleeresstr bei Dittelbrunn 

Dittelbrunn 

67 

1,2 

1.0 - 1.4 

5927502 

0 

Brücke B 26 über den Marienbach in Schweinfurt 

Schweinfurt 

526 

2,2 

2.0 - 2.4 

5927504 

0 

Brücke B 286 über die Fleeresstraße bei Dittelbrunn 

Schweinfurt 

128 

1,0 

1.0 - 1.4 

5927509 

0 

Brücke B286 überden Main in SW, Flahnenhügelbrücke 

Schweinfurt 

7239 

3,0 

3.0 - 3.4 

5927511 

0 

Brücke B 286 über das DB-Nebengleis in Schweinfurt 

Schweinfurt 

590 

1,9 

1.5 - 1.9 

5927512 

0 
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Brücke B 286 über die R.-Bosch-Str. in Schweinfurt 

Schweinfurt 

669 

2,3 

2.0 - 2.4 

5927513 

0 

Brücke B 286 über den GRW am Schweinfurter Kreuz 

Schweinfurt 

56 

2,4 

2.0 - 2.4 

5927514 

0 

Brücke B 286 über die SW 3 bei Schwebheim 

Schwebheim 

226 

2,8 

2.5 - 2.9 

5927515 

0 

Brücke B 286 überden Wethgraben bei Schwebheim 

Schwebheim 

137 

1,9 

1.5 - 1.9 

5927516 

0 

Brücke B 303 über den RW bei Niederwerrn 

Niederwerrn 

103 

1,7 

1.5 - 1.9 

5927518 

0 

Brücke B 303 über die Wern bei Niederwerrn/Brücke B 

303 über die Wern bei Niederwerrn, Nord 

Niederwerrn 

173 

2,3 

2.0 - 2.4 

5927519 

1 

Brücke B 303 über die Wern bei Niederwerrn/Brücke B 

303 über die Wern bei Niederwerrn, Süd 

Niederwerrn 

166 

2,3 

2.0 - 2.4 

5927519 

2 

Brücke B 286 über den GW bei Schwebheim 

Schwebheim 

54 

1,7 

1.5 - 1.9 

5927530 

0 

Brücke II B 26 überden Marienbach in Schweinfurt 

Schweinfurt 

415 

1,9 

1.5 - 1.9 

5927537 

0 

Brücke FW über die B 303 bei Forst 

Forst 

234 

1,7 

1.5 - 1.9 

5927538 

0 

Brücke B 26 über den GRW in Schweinfurt 

Schweinfurt 

71 

1,6 

1.5 - 1.9 

5927552 

0 

Brücke B 286 über den FW bei Maibach 

Maibach 

147 

1,2 

1.0 - 1.4 

5927558 

0 

Brücke FW über A70 

Oberndorf 

254 

2,7 

2.5 - 2.9 

5927621 

0 

Brücke B26 über A70 /AS Oberndorf Nr.4 

Stadt Schweinfurt, OT Obernd 

1301 

2,9 

2.5 - 2.9 

5927623 

0 

Brücke FW über A70 

Oberndorf 

371 

2,5 

2.5 - 2.9 

5927624 

0 

Brücke, BAB 70 über Fußgängerunterführung/Rfb. A7 

Oberndorf 

47 

1,7 

1.5 - 1.9 

5927625 

1 

Brücke, BAB 70 über Fußgängerunterführung/Rfb. 

Bamberg 

Oberndorf 

53 

1,6 

1.5 - 1.9 

5927625 

2 

Brücke A70 über FW/Überbau FR Schweinfurt (A7) 

Oberndorf 

109 

2,5 

2.5 - 2.9 

5927626 

1 
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Brücke A70 über FW/Überbau FR Bamberg 

Oberndorf 

104 

2,0 

2.0 - 2.4 

5927626 

2 

Brücke A70 über Main /Mainbrücke Oberndorf/Brücke A70 
über Main /Mainbrücke Oberndorf /FR A7 

Oberndorf 

5544 

2,4 

2.0 - 2.4 

5927627 

1 

Brücke A70 über Main /Mainbrücke Oberndorf/Brücke A70 
über Main /Mainbrücke Oberndorf / RF BA 

Oberndorf 

5407 

2,2 

2.0 - 2.4 

5927627 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW / FR 
Schweinfurt (A7) 

Schweinfurt 

292 

2,0 

2.0 - 2.4 

5927628 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW / FR Bamberg 
(Flauptfahrbahn) 

Schweinfurt 

273 

1,8 

1.5 - 1.9 

5927628 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW / FR Bamberg 
/VTFB 

Schweinfurt 

178 

2,0 

2.0 - 2.4 

5927628 

3 

Brücke A70 über B286/Brücke A70 über B286 /FR 
Schweinfurt 

Schweinfurt 

1078 

2,0 

2.0 - 2.4 

5927629 

1 

Brücke A70 über B286/Brücke A70 über B286 /FR 

Bamberg 

Schweinfurt 

1013 

1,8 

1.5 - 1.9 

5927629 

2 

Brücke A70 über B286/Brücke A70 über B286 /FR 

Bamberg /VTFB 

Schweinfurt 

787 

1,8 

1.5 - 1.9 

5927629 

3 

Brücke A70 über St2271 /Brücke A70 über St2271 /FR 
Schweinfurt 

Schweinfurt 

357 

2,5 

2.5 - 2.9 

5927630 

1 

Brücke A70 über St2271 /Brücke A70 über St2271 /FR 
Bamberg 

Schweinfurt 

342 

1,6 

1.5 - 1.9 

5927630 

2 

Brücke A70 über St2271 /Brücke A70 über St2271 /FR 
Bamberg /VTFB 

Schweinfurt 

295 

1,8 

1.5 - 1.9 

5927630 

3 

Brücke A70 über St2272 /DB/Brücke A70 über St2272 /DB 
/ FR Schweinfurt 

Gochsheim 

426 

2,0 

2.0 - 2.4 

5927631 

1 

Brücke A70 über St2272 /DB/Brücke A70 über St2272 /DB 
/ FR Bamberg 

Gochsheim 

426 

2,5 

2.5 - 2.9 

5927631 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /FR 

Schweinfurt 

Gochsheim 

291 

1,7 

1.5 - 1.9 

5927632 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /FR Bamberg 

Gochsheim 

291 

1,7 

1.5 - 1.9 

5927632 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW / FR 
Schweinfurt 

Gochsheim 

312 

2,3 

2.0 - 2.4 

5927633 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /FR Bamberg 

Gochsheim 

309 

2,3 

2.0 - 2.4 

5927633 

2 
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Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW / FR 

Schweinfurt 

Weyer 

356 

2,2 

2.0 - 2.4 

5927634 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW / FR Bamberg 

Weyer 

320 

2,4 

2.0 - 2.4 

5927634 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW/FR Schweinfurt 

Weyer 

336 

1,8 

1.5 - 1.9 

5927635 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW/FR Bamberg 

Weyer 

305 

2,3 

2.0 - 2.4 

5927635 

2 

Brücke B 303 über das Maintal bei Weyer/TBW A, Brücke 
über DB und B 26 

Weyer 

2627 

2,0 

2.0 - 2.4 

5927636 

A 

Brücke B 303 über das Maintal bei Weyer/TBW A, Brücke 
über DB und B 26 

Weyer 

2627 

2,0 

2.0 - 2.4 

5927636 

A 

Brücke B 303 über das Maintal bei Weyer/TBW B, Brücke 
über Main 

Weyer 

4555 

2,0 

2.0 - 2.4 

5927636 

B 

Brücke B 303 über das Maintal bei Weyer/TBW C, Brücke 
über A 70 

Weyer 

4009 

2,5 

2.5 - 2.9 

5927636 

C 

Brücke B 303 über das Maintal bei Weyer/TBW D, Auf- u. 
Abfahrts-Ast A 70 

Weyer 

1532 

2,0 

2.0 - 2.4 

5927636 

D 

Brücke B 303 über das Maintal bei Weyer/TBW E, 
Auffahrts-Ast A 70 

Weyer 

966 

2,2 

2.0 - 2.4 

5927636 

E 

Brücke A70 über Bach/Feldweg/Brücke A70 über 
Bach/Feldweg/FR Schweinfurt 

Untereuerheim 

182 

2,7 

2.5 - 2.9 

5927637 

1 

Brücke A70 über Bach/Feldweg/Brücke A70 über 
Bach/Feldweg/FR bamberg 

Untereuerheim 

202 

2,3 

2.0 - 2.4 

5927637 

2 

Brücke A70 über GW/Brücke A70 über GW / FR 
Schweinfurt 

Gochsheim 

45 

1,7 

1.5 - 1.9 

5927638 

1 

Brücke A70 über GW/Brücke A70 über GW / FR Bamberg 

Gochsheim 

46 

1,7 

1.5 - 1.9 

5927638 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /RF 

Schweinfurt 

Sennfeld 

53 

1,9 

1.5 - 1.9 

5927639 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /RF Bamberg 

Sennfeld 

53 

2,3 

2.0 - 2.4 

5927639 

2 

Brücke A70 über GVS /Flafenstraße/Brücke A70 über GVS 
/Flafenstraße /RF A7 

Schweinfurt 

545 

2,1 

2.0 - 2.4 

5927640 

1 

Brücke A70 über GVS /Flafenstraße/Brücke A70 über GVS 
/Flafenstraße / FR Bamberg 

Schweinfurt 

545 

2,5 

2.5 - 2.9 

5927640 

2 


Stand: 29.07.2015 


63 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke St 2275 über DB und B 26 in Haßfurt/Brücke St 
2275 ü. DB in HAS 

Haßfurt 

235 

2,7 

2.5 - 2.9 

5928500 

A 

Brücke St 2275 über DB und B 26 in Haßfurt/Brücke St 
2275 ü. B 26 in HAS 

Haßfurt 

318 

2,3 

2.0 - 2.4 

5928500 

B 

Brücke B 26 über die Wässernach bei Wülflingen 

Wülflingen 

117 

2,5 

2.5 - 2.9 

5928501 

0 

Brücke B 26 überden Mühlbach bei Untertheres 

Untertheres 

50 

1,1 

1.0 - 1.4 

5928502 

0 

Brücke B 26 über den GW bei Gädheim 

Gädheim 

34 

1,9 

1.5 - 1.9 

5928503 

0 

Brücke B 26 über den Feldweg bei Gädheim 

Gädheim 

107 

1,9 

1.5 - 1.9 

5928504 

0 

Brücke B 26 überden Feldweg bei Gädheim 

Gädheim 

67 

1,8 

1.5 - 1.9 

5928505 

0 

Brücke B 303 über den FW bei Gädheim 

Gädheim 

191 

1,7 

1.5 - 1.9 

5928526 

0 

Brücke B 303 über FW und Grundbach bei Waldsachsen 

Waldsachsen 

264 

1,8 

1.5 - 1.9 

5928527 

0 

Brücke FW über die B 303 bei Waldsachsen 

Waldsachsen 

194 

2,0 

2.0 - 2.4 

5928528 

0 

Brücke B 303 über FW und Wurmbach bei Abersfeld 

Abersfeld 

202 

1,3 

1.0 - 1.4 

5928529 

0 

Brücke FW über die B 303 bei Abersfeld 

Abersfeld 

138 

2,4 

2.0 - 2.4 

5928530 

0 

Brücke GVS über die B 303 bei Abersfeld 

Abersfeld 

468 

1,8 

1.5 - 1.9 

5928531 

0 

Brücke B 303 über die Wässernach bei Kreuzthal 

Kreuzthal 

445 

1,9 

1.5 - 1.9 

5928532 

0 

Brücke A70 über Tal /Talbrücke Diebachtal/Brücke A70 
über Tal /Diebachtal /FR Schweinfurt 

Untereuerheim 

2159 

2,3 

2.0 - 2.4 

5928651 

1 

Brücke A70 über Tal /Talbrücke Diebachtal/Brücke A70 
über Tal /Diebachtal /FR Bamberg 

Untereuerheim 

2152 

2,2 

2.0 - 2.4 

5928651 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /FR 

Schweinfurt 

Untereuerheim 

116 

2,0 

2.0 - 2.4 

5928652 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW /FR Bamberg 

Untereuerheim 

116 

2,0 

2.0 - 2.4 

5928652 

2 
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Brücke 70 über Tal /Talbrücke Untereuerheim/Rfb. A7 

Untereuerhelm 

6833 

3,0 

3.0 - 3.4 

5928653 

1 

Brücke 70 über Tal /Talbrücke Untereuerheim/Rfb. 

Bamberg 

Untereuerhelm 

6959 

2,5 

2.5 - 2.9 

5928653 

2 

Brücke FW über A 70 /Privatweg 

Obereuerhelm 

290 

2,5 

2.5 - 2.9 

5928654 

0 

Brücke A70 über FW/Rfb. A7 

Obereuerhelm 

107 

2,0 

2.0 - 2.4 

5928655 

1 

Brücke A70 über FW/Rfb. Bamberg 

Obereuerhelm 

99 

2,0 

2.0 - 2.4 

5928655 

2 

Brücke A70 über Bach 

Florhausen 

274 

2,2 

2.0 - 2.4 

5928656 

0 

Brücke A70 über FW /Privatweg 

Florhausen 

392 

2,0 

2.0 - 2.4 

5928657 

0 

Brücke FW über A 70 /Privatweg 

Florhausen 

290 

2,5 

2.5 - 2.9 

5928658 

0 

Brücke FW über A70 

Dampfach 

259 

2,5 

2.5 - 2.9 

5928660 

0 

Brücke A70 über GVS/Brücke A70 über GVS/ FR 
Schwelnfurt 

Florhausen 

144 

2,1 

2.0 - 2.4 

5928661 

1 

Brücke A70 über GVS/Brücke A70 über GVS/ FR Bamberg 

Florhausen 

144 

2,0 

2.0 - 2.4 

5928661 

2 

Brücke A70 über FW/Überführung: RIFb. Schwelnfurt 

Florhausen 

555 

2,0 

2.0 - 2.4 

5928663 

1 

Brücke A70 über FW/Überführung: RIFb. Bamberg 

Florhausen 

471 

2,0 

2.0 - 2.4 

5928663 

2 

Brücke St2426 über A70 

Florhausen 

573 

2,9 

2.5 - 2.9 

5928664 

0 

Brücke FW über A70/Prlvatweg 

Wonfurt 

319 

2,4 

2.0 - 2.4 

5928665 

0 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW/FR Schwelnfurt 

Wohnfurt 

202 

2,3 

2.0 - 2.4 

5928666 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW/FR Schwelnfurt 

Wohnfurt 

202 

2,3 

2.0 - 2.4 

5928666 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW/FR Bamberg 

Wohnfurt 

187 

2,2 

2.0 - 2.4 

5928666 

2 
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Brücke ST2275 über A70 

Wohnfurt 

473 

2,8 

2.5 - 2.9 

5928667 

0 

Brücke A70 über FW/Rfb. A7 

Wohnfurt 

110 

2,7 

2.5 - 2.9 

5928668 

1 

Brücke A70 über FW/Rfb. Bamberg 

Wohnfurt 

102 

2,0 

2.0 - 2.4 

5928668 

2 

Brücke A70 über GVS/Wohnfurt-Fleinert/GVS Wonfurt- 
Flainert 

Wonfurt 

147 

2,2 

2.0 - 2.4 

5928669 

1 

Brücke A70 über GVS/Wohnfurt-Fleinert/GVS Wonfurt- 
Flainert 

Wonfurt 

147 

2,0 

2.0 - 2.4 

5928669 

2 

Brücke A70 über FW/Richtungsfahrbahn Schweinfurt 

Wonfurt 

107 

2,0 

2.0 - 2.4 

5928670 

1 

Brücke A70 über FW/Richtungsfahrbahn Bamberg 

Wonfurt 

107 

2,1 

2.0 - 2.4 

5928670 

2 

Brücke B 26 über die Altach in Zeil am Main 

Zeil 

177 

1,3 

1.0 - 1.4 

5929500 

0 

Brücke B 26 über den Sterzelbach bei Flaßfurt 

Flaßfurt 

98 

1,1 

1.0 - 1.4 

5929501 

0 

Brücke B 26 über die DB in Flaßfurt 

Flaßfurt 

308 

1,8 

1.5 - 1.9 

5929502 

0 

Brücke B 26 über den GRW in Zeil am Main 

Zeil 

56 

1,7 

1.5 - 1.9 

5929530 

0 

Brücke B 26 über den GRW in Flaßfurt 

Flaßfurt 

72 

1,0 

1.0 - 1.4 

5929538 

0 

Brücke K-HAS12 über A70 

Flainert 

679 

2,4 

2.0 - 2.4 

5929750 

0 

Brücke A70 über FW/Richtungsfahrbahn A7 

Flainert 

104 

2,0 

2.0 - 2.4 

5929751 

1 

Brücke A70 über FW/Richtungsfahrbahn Bamberg 

Flainert 

104 

2,2 

2.0 - 2.4 

5929751 

2 

Brücke B 279 überden Eichelsbach bei Fleubach 

Fleubach 

42 

1,9 

1.5 - 1.9 

5930500 

0 

Brücke B 279 über die GVS bei Sandhof 

Sandhof 

135 

2,5 

2.5 - 2.9 

5930501 

0 

Brücke B279-Ast über den FW bei Sandhof 

Sandhof 

65 

2,0 

2.0 - 2.4 

5930502 

0 
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Brücke B 279 über St 2278 bei Ebern 

Stadt Ebern 

241 

2,0 

2.0 - 2.4 

5930504 

0 

Brücke B 279 überden Seebach bei Rentweinsdorf 

Rentweinsdorf 

31 

2,2 

2.0 - 2.4 

5930533 

0 

Brücke B279 ü. d. Laimbach und GRW b. Laimbach 

Reckendorf 

172 

2,1 

2.0 - 2.4 

5930684 

0 

Brücke BA32 über B4 bei Rattelsdorf 

Rattelsdorf 

147 

1,8 

1.5 - 1.9 

5931500 

1 

Brücke B4 über einen GRW bei Medlitz 

Medlitz 

174 

2,2 

2.0 - 2.4 

5931501 

1 

Brücke B4 über den Kreuzbach bei Medlitz 

Medlitz 

65 

2,6 

2.5 - 2.9 

5931502 

0 

Brücke B4 über GRW in Rattelsdorf 

Rattelsdorf 

39 

1,6 

1.5 - 1.9 

5931504 

1 

Brücke B279 überden Sendelbach b. Reckenneusig 

Reckenneusig 

42 

1,2 

1.0 - 1.4 

5931506 

0 

Brücke GRW über den Kreuzbach bei Medlitz 

Medlitz 

16 

2,5 

2.5 - 2.9 

5931513 

0 

Brücke St 2987 über die A73 bei Kutzenberg 

Ebensfeld 

589 

2,5 

2.5 - 2.9 

5931519 

0 

Brücke A73 über FW und Keilbach bei Ebensfeld 

Ebensfeld 

964 

2,5 

2.5 - 2.9 

5931520 

0 

Brücke A73 über St 2187 bei Ebensfeld/Brücke, A73 über 
St 2187, FR Lichtenfels 

Ebensfeld 

152 

2,4 

2.0 - 2.4 

5931521 

1 

Brücke A73 über St 2187 bei Ebensfeld/Brücke, A73 über 
St 2187, FR Bamberg 

Ebensfeld 

159 

2,0 

2.0 - 2.4 

5931521 

2 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Ebensfeld/Brücke, 

A73 über Wirtschaftsweg, FR Lichtenfels 

Ebensfeld 

104 

2,7 

2.5 - 2.9 

5931522 

1 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Ebensfeld/Brücke, 

A73 über Wirtschaftsweg, FR Bamberg 

Ebensfeld 

108 

2,3 

2.0 - 2.4 

5931522 

2 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Ebensfeld/Brücke, 

A73 über Wirtschaftsweg, FR Lichtenfels 

Ebensfeld 

104 

2,5 

2.5 - 2.9 

5931523 

1 
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Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Ebensfeld/Brücke, 

A73 über Wirtschaftsweg, FR Bamberg 

Ebensfeld 

108 

2,3 

2.0 - 2.4 

5931523 

2 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Ebensfeld/Brücke, 

A73 über Wirtschaftsweg, FR Lichtenfels 

Ebensfeld 

104 

2,5 

2.5 - 2.9 

5931524 

1 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Ebensfeld/Brücke, 

A73 über Wirtschaftsweg, FR Bamberg 

Ebensfeld 

108 

2,4 

2.0 - 2.4 

5931524 

2 

Brücke A73 über St 2197 und BA 32 bei Ebing/Brücke, 

A73 ü. St 2197 und BA 32, FR Lichtenfels 

Ebing 

918 

2,5 

2.5 - 2.9 

5931525 

1 

Brücke A73 über St 2197 und BA 32 bei Ebing/Brücke, 

A73 ü. St 2197 und BA 32, FR Bamberg 

Ebing 

1161 

2,0 

2.0 - 2.4 

5931525 

2 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Zapfendorf/Überbau 
FR Lichtenfels 

Zapfendorf 

98 

2,2 

2.0 - 2.4 

5931526 

1 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Zapfendorf/Überbau 
FR Bamberg 

Zapfendorf 

95 

2,2 

2.0 - 2.4 

5931526 

2 

Brücke A73 ü. GVS u. Lauferbach b. Zapfendorf/Überbau 
FR Lichtenfels 

Zapfendorf 

1619 

1,8 

1.5 - 1.9 

5931527 

1 

Brücke A73 ü. GVS u. Lauferbach b. Zapfendorf/Überbau 
FR Bamberg 

Zapfendorf 

1570 

2,2 

2.0 - 2.4 

5931527 

2 

Brücke BA 1 über A73 bei Zapfendorf 

Zapfendorf 

570 

2,7 

2.5 - 2.9 

5931528 

0 

Brücke A73 über K-BA 47 und Aspach bei 
Zapfendorf/Brücke, A73 ü. K-BA 47 u.d. Aspach, FR Suhl 

Zapfendorf 

1834 

2,5 

2.5 - 2.9 

5931529 

1 

Ul uor\c r^i \j uuci rx-ur^ •+ / ui lu i uci 

Zapfendorf/Brücke, A73 ü. K-BA 47 u.d. Aspach, FR 

Zapfendorf 

1804 

2,4 

2.0 - 2.4 

5931529 

2 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Zapfendorf/Brücke, 
A73 über Wirtschaftsweg, FR Lichtenfels 

Zapfendorf 

98 

1,9 

1.5 - 1.9 

5931530 

1 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Zapfendorf/Brücke, 
A73 über Wirtschaftsweg, FR Bamberg 

Zapfendorf 

99 

2,0 

2.0 - 2.4 

5931530 

2 

Brücke WW über A73 bei Zapfendorf 

Zapfendorf 

489 

2,0 

2.0 - 2.4 

5931531 

0 
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Brücke A73 über GVS und Leiterbach/Brücke, A73 über 
GVS u. Leiterbach, FR Lichtenfels 

Unterleiterbach 

3814 

2,7 

2.5 - 2.9 

5931532 

1 

Brücke A73 über GVS und Leiterbach/Brücke, A73 über 
GVS und Leiterbach, FR Bamberg 

Unterleiterbach 

3771 

2,5 

2.5 - 2.9 

5931532 

2 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Ebensfeld/Überbau 

FR Lichtenfels 

Ebensfeld 

99 

2,0 

2.0 - 2.4 

5931533 

1 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Ebensfeld/Überbau 

FR Bamberg 

Ebensfeld 

96 

2,0 

2.0 - 2.4 

5931533 

2 

Brücke B4 über GRW bei Freudeneck 

Freudeneck 

51 

2,5 

2.5 - 2.9 

5931535 

1 

Brücke A73 über St 2204 und Lauterbach/Überbau FR 
Lichtenfels 

Staffelstein 

1005 

2,9 

2.5 - 2.9 

5932510 

1 

Brücke A73 über St 2204 und Lauterbach/Überbau FR 
Bamberg 

Staffelstein 

907 

2,2 

2.0 - 2.4 

5932510 

2 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Staffelstein/Brücke 
A73 über Wirtschaftsweg, FR Lichtenfels 

Staffelstein 

104 

2,5 

2.5 - 2.9 

593251 1 

1 

Brücke A73 über Wirtschaftsweg bei Staffelstein/Brücke 
A73 über Wirtschaftsweg, FR Bamberg 

Staffelstein 

108 

2,0 

2.0 - 2.4 

593251 1 

2 

Brücke Fußweg über A73 bei Staffelstein 

Staffelstein 

157 

2,3 

2.0 - 2.4 

5932512 

0 

Brücke A 70 über GVS/Überbau FR Bamberg 

Stadelhofen 

340 

2,7 

2.5 - 2.9 

5933500 

1 

Brücke A 70 über GVS/Überbau FR Bayreuth 

Stadelhofen 

297 

1,9 

1.5 - 1.9 

5933500 

2 

Brücke A 70 über ST 21 91 , AS Stadelhofen/Überbau FR 
Bamberg 

Stadelhofen 

606 

2,3 

2.0 - 2.4 

5933501 

1 

Brücke A 70 über ST 21 91 , AS Stadelhofen/Überbau FR 
Bayreuth 

Stadelhofen 

616 

2,3 

2.0 - 2.4 

5933501 

2 

Brücke A 70 über GVS/Überbau FR Bamberg 

Stadelhofen 

133 

2,5 

2.5 - 2.9 

5933502 

1 

Brücke A 70 über GVS/Überbau FR Bayreuth 

Stadelhofen 

148 

1,8 

1.5 - 1.9 

5933502 

2 

Brücke GVS über A70 

Buckendorf 

381 

3,0 

3.0 - 3.4 

5933503 

0 

Brücke Wirtschaftsweg über A 70 

Buckendorf 

266 

2,8 

2.5 - 2.9 

5933504 

0 
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Brücke GVS über A70 

Buckendorf 

389 

2,4 

2.0 - 2.4 

5933505 

1 

Brücke GVS Feulersdorf-Zedersitz über A70 

Feulersdorf 

428 

2,5 

2.5 - 2.9 

5933680 

0 

Brücke A70 über Feldweg bei Feulersdorf 

Feulersdorf 

244 

2,2 

2.0 - 2.4 

5933681 

0 

Brücke FW über A70 

Schirradorf 

329 

2,7 

2.5 - 2.9 

5933682 

0 

Brücke FW über A70 

Schirradorf 

265 

2,2 

2.0 - 2.4 

5933683 

0 

Brücke A70 über FW/Überbau FR Bamberg 

Schirradorf 

95 

2,0 

2.0 - 2.4 

5933684 

1 

Brücke A70 über FW/Überbau FR Bayreuth 

Schirradorf 

77 

2,0 

2.0 - 2.4 

5933684 

2 

Brücke A70 über ST 2189, AS Schirradorf/Überbau FR 
Bamberg 

Schirradorf 

234 

2,7 

2.5 - 2.9 

5933685 

1 

Brücke A70 über ST 2189, AS Schirradorf/Überbau FR 
Bayreuth 

Schirradorf 

234 

2,5 

2.5 - 2.9 

5933685 

2 

Brücke A70 über GW bei Schirradorf/Brücke A70 über 

GW, FR Bamberg 

Schirradorf 

33 

1,9 

1.5 - 1.9 

5933689 

1 

Brücke A70 über GW bei Schirradorf/Brücke A70 über 

GW, FR Bayreuth 

Schirradorf 

42 

2,0 

2.0 - 2.4 

5933689 

2 

Brücke B85 über eine Ortsstraße 

Forstlahm 

51 

2,9 

2.5 - 2.9 

5934500 

0 

Brücke B85 über eine Ortsstraße 

Kulmbach 

378 

2,9 

2.5 - 2.9 

5934501 

0 

Brücke B85 übereinen Gehweg 

Kulmbach 

74 

2,1 

2.0 - 2.4 

5934502 

0 

Brücke FW über A70 

Leesau 

258 

2,5 

2.5 - 2.9 

5934503 

0 

Brücke FW über A70 

Leesau 

266 

3,0 

3.0 - 3.4 

5934504 

0 

Brücke FW über A70 

Leesau 

226 

2,5 

2.5 - 2.9 

5934505 

0 

Brücke A 70 über Wirtschaftsweg/Überbau FR Bamberg 

Thurnau 

70 

1,4 

1.0 - 1.4 

5934507 

1 
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Brücke A 70 über Wirtschaftsweg/Überbau FR Bayreuth 

Thurnau 

90 

2,0 

2.0 - 2.4 

5934507 

2 

Brücke A 70 über Wirtschaftsweg/Überbau FR Bamberg 

Berndorf 

110 

2,2 

2.0 - 2.4 

5934508 

1 

Brücke A 70 über Wirtschaftsweg/Überbau FR Bayreuth 

Berndorf 

117 

2,2 

2.0 - 2.4 

5934508 

2 

Brücke A 70 über K-KU 8/Überbau FR Bamberg 

Berndorf 

505 

2,0 

2.0 - 2.4 

5934509 

1 

Brücke A 70 über K-KU 8/Überbau FR Bayreuth 

Berndorf 

427 

2,3 

2.0 - 2.4 

5934509 

2 

Brücke A 70 über Wirtschaftsweg und 

Mühlgraben/Überbau FR Bamberg 

Thurnau 

126 

2,2 

2.0 - 2.4 

5934510 

1 

Brücke A 70 über Wirtschaftsweg und 

Mühlgraben/Überbau FR Bayreuth 

Thurnau 

90 

2,2 

2.0 - 2.4 

5934510 

2 

Brücke A70 über Flochwasserdurchlaß 

Berndorf 

234 

2,1 

2.0 - 2.4 

593451 1 

0 

Brücke A70 über die ST 2689 Thurnau- Alladorf/Brücke FR 
Bamberg 

Thurnau 

427 

2,9 

2.5 - 2.9 

5934512 

1 

Brücke A70 über die ST 2689 Thurnau- Alladorf/Brücke FR 
Bayreuth 

Thurnau 

414 

3,0 

3.0 - 3.4 

5934512 

2 

Brücke A70 über Tal - Friesentalbrücke/Richtungsfahrbahn 
Bamberg 

Thurnau 

1403 

3,0 

3.0 - 3.4 

5934513 

1 

Brücke A70 über Tal - Friesentalbrücke/Richtungsfahrbahn 
Bayreuth 

Thurnau 

1605 

2,8 

2.5 - 2.9 

5934513 

2 

Brücke A70 über die KU 17 Thurnau - Limmersd./Brücke 

FR Bamberg 

Thurnau 

113 

2,4 

2.0 - 2.4 

5934514 

1 

Brücke A70 über die KU 17 Thurnau - Limmersd./Brücke 

FR Bayreuth 

Thurnau 

129 

2,3 

2.0 - 2.4 

5934514 

2 

Brücke A70 über St 2189/Brücke A70 über St 2189, FR 
Bamberg 

Thurnau 

501 

3,0 

3.0 - 3.4 

5934516 

1 

Brücke A70 über St 21 89/Brücke A70 über St 21 89, FR 
Bayreuth 

Thurnau 

566 

2,8 

2.5 - 2.9 

5934516 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW, FR Bamberg 

Langenstadt 

81 

2,9 

2.5 - 2.9 

5934517 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW, FR Bayreuth 

Langenstadt 

96 

2,4 

2.0 - 2.4 

5934517 

2 
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Brücke A70 über KU1 6/Brücke A70 über KU16, FR 
Bamberg 

Langenstadt 

116 

2,7 

2.5 - 2.9 

5934518 

1 

Brücke A70 über KU1 6/Brücke A70 über KU16, FR 
Bayreuth 

Langenstadt 

131 

2,7 

2.5 - 2.9 

5934518 

2 

Brücke A70 über Roten Main/Brücke A70 über Roten 

Main, FR Schweinfurt 

Langenstadt 

425 

3,0 

3.0 - 3.4 

5934519 

1 

Brücke A70 über Roten Main/Brücke A70 über Roten 

Main, FR Bayreuth 

Langenstadt 

484 

2,4 

2.0 - 2.4 

5934519 

2 

Brücke A70 über Flutgelände bei Langenstadt/Brücke FR 
Bamberg 

Langenstadt 

765 

3,5 

3.5 - 4.0 

5934520 

1 

Brücke A70 über Flutgelände bei Langenstadt/Brücke FR 
Bayreuth 

Langenstadt 

814 

2,8 

2.5 - 2.9 

5934520 

2 

Brücke A70 über Flutgelände bei Langenstadt/Brücke FR 
Bamberg 

Langenstadt 

266 

3,4 

3.0 - 3.4 

5934521 

1 

Brücke A70 über Flutgelände bei Langenstadt/Brücke FR 
Bayreuth 

Langenstadt 

302 

2,3 

2.0 - 2.4 

5934521 

2 

Brücke A70 über Feldweg Grauenthal/Brücke A70 über 

FW, FR Schweinfurt 

Unterbrücklein 

79 

2,7 

2.5 - 2.9 

5934522 

1 

Brücke A70 über Feldweg Grauenthal/Brücke A70 über 

FW, FR Bayreuth 

Unterbrücklein 

93 

2,3 

2.0 - 2.4 

5934522 

2 

Brücke B85 über den Erlgraben 

Unterbrücklein 

41 

1,9 

1.5 - 1.9 

5934540 

0 

Brücke B85 über den Kinzelsbach 

Kulmbach 

59 

2,0 

2.0 - 2.4 

5934542 

0 

Brücke A70 über Aubach 

Berndorf 

193 

2,8 

2.5 - 2.9 

5934543 

0 

Brücke B85 über den Rottelbach 

bei Muckenreuth 

114 

2,0 

2.0 - 2.4 

5934557 

0 

Brücke GVS Altdrossenfeld-Waldmannsberg über B85 

Altdrossenfeld 

180 

1,9 

1.5 - 1.9 

5934558 

0 

Brücke B85 überden Roten Main 

Altdrossenfeld 

1069 

2,4 

2.0 - 2.4 

5934559 

0 

Brücke B85 übereinen Bach 

Rohr 

60 

1,8 

1.5 - 1.9 

5934561 

0 

Brücke A70 über B85/Brücke Überbau FR Bamberg 

Unterbrücklein 

211 

2,3 

2.0 - 2.4 

5934701 

1 
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Brücke A70 über B85/Brücke Überbau FR Bayreuth 

Unterbrücklein 

211 

2,5 

2.5 - 2.9 

5934701 

2 

Brücke A70 über FW bei Oberbrücklein/Brücke FR 

Bamberg 

Oberbrücklein 

73 

2,3 

2.0 - 2.4 

5934702 

1 

Brücke A70 über FW bei Oberbrücklein/Brücke FR 

Bayreuth 

Oberbrücklein 

73 

2,4 

2.0 - 2.4 

5934702 

2 

Brücke St 21 89 über A70 AS Thurnau-Ost 

Thurnau 

475 

2,4 

2.0 - 2.4 

5934703 

0 

Brücke B2 über die Kronach 

Neudorf 

105 

2,1 

2.0 - 2.4 

5935500 

0 

Brücke B2 überden Weißen Main 

In Bad Berneck 

632 

1,7 

1.5 - 1.9 

5935501 

0 

Brücke GRW über die Kronach 

Neudorf 

35 

1,0 

1.0 - 1.4 

5935502 

0 

Brücke B303 übereine Bahnlinie 

Flimmelkron 

741 

1,7 

1.5 - 1.9 

5935505 

0 

Brücke B303 überden Streitmühlbach 

Flimmelkron 

69 

2,7 

2.5 - 2.9 

5935515 

0 

Brücke B303 über einen Gehweg 

Flimmelkron 

58 

1,7 

1.5 - 1.9 

5935516 

0 

Brücke B303 überden Laubenbach 

Wirsberg 

114 

2,7 

2.5 - 2.9 

5935517 

1 

Brücke B2 überden Weiherbach 

Neudorf 

66 

1,8 

1.5 - 1.9 

5935520 

0 

Brücke FW über A9 

Wasserknoden 

426 

2,3 

2.0 - 2.4 

5935690 

0 

Brücke A9 über GVS Rohresreuth-Köslar/Brücke FR Berlin 

Rohresreuth 

134 

2,3 

2.0 - 2.4 

5935692 

1 

Brücke A9 über GVS Rohresreuth-Köslar/Brücke FR 
Nürnberg 

Rohresreuth 

189 

2,0 

2.0 - 2.4 

5935692 

2 

Brücke A9 über Tal - Talbrücke Rohrersreuth/Brücke A9 
über Tal und Feldweg, FR Berlin 

Rohrersreuth 

3099 

2,7 

2.5 - 2.9 

5935693 

1 

Brücke A9 über Tal - Talbrücke Rohrersreuth/Brücke A9 
über Tal und Feldweg, FR Nürnberg 

Rohrersreuth 

3078 

2,3 

2.0 - 2.4 

5935693 

2 
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Brücke A 9 über FW/Brücke A9 über FW 

Streit 

690 

2,0 

2.0 - 2.4 

5935695 

1 

Brücke GVS Deps-Altenreuth über A9 

Benk 

736 

2,7 

2.5 - 2.9 

5935709 

0 

Brücke A9 über GVS 

Ramsenthal 

415 

2,0 

2.0 - 2.4 

5935710 

0 

Brücke GVS Schwingen-Waldau über BAB A70 

Waldau 

499 

2,1 

2.0 - 2.4 

5935712 

0 

Brücke WW über A70 

Waldau 

298 

1,8 

1.5 - 1.9 

5935713 

0 

Brücke A70 über DB und St 2183/Brücke FR Bamberg 

Flarsdorf 

639 

2,4 

2.0 - 2.4 

5935717 

1 

Brücke A70 über DB und St 2183/Brücke FR Bayreuth 

Flarsdorf 

711 

2,4 

2.0 - 2.4 

5935717 

2 

Brücke FW über A70 

Flarsdorf 

145 

2,5 

2.5 - 2.9 

5935719 

0 

Brücke A70 über FW/Erweiterung FR Bamberg 

Flettersreuth 

124 

2,7 

2.5 - 2.9 

5935721 

1 

Brücke A70 über FW/Altbestand, FR Bayreuth 

Flettersreuth 

233 

2,6 

2.5 - 2.9 

5935721 

2 

Brücke FW Flimmelkron-Gössenreuth über A9 

Flimmelkron 

322 

2,3 

2.0 - 2.4 

5935731 

0 

Brücke GVS Gössenreuth-Streit über A 9 

Flimmelkron 

299 

2,4 

2.0 - 2.4 

5935732 

0 

Brücke FW über A9 

Flimmelkron 

225 

2,3 

2.0 - 2.4 

5935734 

0 

Brücke B303 über A9 

Flimmelkron 

654 

2,4 

2.0 - 2.4 

5935735 

0 

Brücke GVS über die A9 

Streit 

579 

2,4 

2.0 - 2.4 

5935736 

0 

Brücke A9 über Tal - Talbrücke Lanzendorf/FR Berlin 

Lanzendorf 

19375 

2,7 

2.5 - 2.9 

5935737 

1 

Brücke A9 über Tal - Talbrücke Lanzendorf/FR München 

Lanzendorf 

19375 

2,5 

2.5 - 2.9 

5935737 

2 

Brücke GVS über A9 

Nenntmannsreuth 

438 

2,0 

2.0 - 2.4 

5935738 

0 
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Brücke Rampe Bamberg-Berlin über A9 

Nenntmannsreuth 

655 

2,2 

2.0 - 2.4 

5935739 

0 

Brücke A9 über Rampe Nürnberg-Kulmbach/Brücke FR 
Berlin 

Nenntmannsreuth 

510 

2,7 

2.5 - 2.9 

5935740 

1 

Brücke A9 über Rampe Nürnberg-Kulmbach/Brücke FR 
München 

Nenntmannsreuth 

510 

2,4 

2.0 - 2.4 

5935740 

2 

Brücke Rampe Nürnberg-A70 über Rampe Berlin-A70 

Lanzendorf 

428 

2,4 

2.0 - 2.4 

5935741 

0 

Brücke A70 Rampe A70-Berlin über Rampe Nbg-A70 

Lanzendorf 

382 

1,9 

1.5 - 1.9 

5935742 

0 

Brücke GVS Nenntmsr.-Lindenh. üb. Rampe Ku-Berlin 

Nenntmannsreuth 

287 

2,3 

2.0 - 2.4 

5935743 

0 

Brücke GVS über A70 

Harsdorf 

245 

2,3 

2.0 - 2.4 

5935744 

0 

Brücke GVS Lindenhof-Altenreuth über A70 

Lindenhof 

356 

2,8 

2.5 - 2.9 

5935745 

0 

Brücke B303 über GVS Flimmelkron - Gössenreuth 

Gössenreuth 

403 

2,5 

2.5 - 2.9 

5935747 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW, Überbau FR 
Bamberg 

Oberbrücklein 

115 

2,2 

2.0 - 2.4 

5935786 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW, Überbau FR 
Bayreuth 

Oberbrücklein 

117 

1,9 

1.5 - 1.9 

5935786 

2 

Brücke A70 über K-KU 11 /Brücke A70 überK-KUII, 
Überbau FR Bamberg 

Waldau 

130 

2,5 

2.5 - 2.9 

5935787 

1 

Brücke A70 über K-KU1 1/Brücke A70 über K-KU1 1 , 
Überbau FR Bayreuth 

Waldau 

138 

2,5 

2.5 - 2.9 

5935787 

2 

Brücke A70 über den Schlitterbach/Brücke A70 über den 
Schlitterbach, FR Bamberg 

Waldau 

113 

1,8 

1.5 - 1.9 

5935788 

1 

Brücke A70 über den Schlitterbach/Brücke A70 über den 
Schlitterbach, FR Bayreuth 

Waldau 

113 

1,9 

1.5 - 1.9 

5935788 

2 

Brücke A70 über die Trebgast/Brücke A70 über die 
Trebgast, FR Bamberg 

Harsdorf 

291 

2,0 

2.0 - 2.4 

5935789 

1 

Brücke A70 über die Trebgast/Brücke A70 über die 
Trebgast, FR Bayreuth 

Harsdorf 

218 

1,8 

1.5 - 1.9 

5935789 

2 

Brücke A70 über GVS Unterlohe-Flarsdorf/Brücke A70 
über GVS Unterlohe-Flarsdorf, FR Bamberg 

Harsdorf 

118 

2,1 

2.0 - 2.4 

5935790 

1 
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Brücke A70 über GVS Unterlohe-Harsdorf/Brücke A70 
über GVS Unterlohe-Harsdorf, FR Bth. 

Harsdorf 

127 

1,9 

1.5 - 1.9 

5935790 

2 

Brücke A70 über GVS Zettmeisel-Harsdorf/Brücke A70 
über GVS, FR Bamberg 

Harsdorf 

170 

1,8 

1.5 - 1.9 

5935791 

1 

Brücke A70 über GVS Zettmeisel-Harsdorf/Brücke A70 
über GVS, FR Bayreuth 

Harsdorf 

202 

2,5 

2.5 - 2.9 

5935791 

2 

Brücke A70 über FW Lettenhof-Hettersreuth/Brücke A70 
über FW Lettenhof-Hettersreuth, FR Bbg. 

Hettersreuth 

114 

2,5 

2.5 - 2.9 

5935792 

1 

Brücke A70 über FW Lettenhof-Hettersreuth/Brücke A70 
über FW Lettenhof-Hettersreuth, FR Bth. 

Hettersreuth 

123 

2,5 

2.5 - 2.9 

5935792 

2 

Brücke GVS Zettmeisel-Altenreuth über A70 

Altenreuth 

584 

2,5 

2.5 - 2.9 

5935793 

0 

Brücke B2 über die Ölschnitz 

Böseneck 

243 

1,8 

1.5 - 1.9 

5936500 

0 

Brücke B2 über Lübnitz 

Gefrees 

45 

2,7 

2.5 - 2.9 

5936501 

0 

Brücke B303 über die Ölschnitz 

Bad Berneck 

686 

2,0 

2.0 - 2.4 

5936502 

0 

Brücke B303 überden Weißen Main, Brücke 1 

Bad Berneck 

582 

1,4 

1.0 - 1.4 

5936503 

0 

Brücke B303 überden Weißen Main, Brücke 2 

Bad Berneck 

558 

2,7 

2.5 - 2.9 

5936504 

0 

Brücke B303 über einen Radweg 

Goldmühl 

209 

2,0 

2.0 - 2.4 

5936505 

0 

Brücke B303 überden Weißen Main 

Escherlich 

164 

2,7 

2.5 - 2.9 

5936506 

0 

Brücke B303 überden Weißen Main 

Röhrenhof 

164 

2,7 

2.5 - 2.9 

5936507 

0 

Brücke B303 überden Weißen Main 

Hinterröhrenhof 

193 

3,0 

3.0 - 3.4 

5936508 

0 

Brücke B303 überden Weißen Main 

Bischofsgrün 

111 

2,9 

2.5 - 2.9 

5936509 

0 

Brücke B2 über den Knodenbach 

Bad Berneck 

160 

1,7 

1.5 - 1.9 

5936519 

0 
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Brücke B2 über den Knodenbach 

Bad Berneck 

35 

3,2 

3.0 - 3.4 

5936520 

0 

Brücke B303 überden Lützelmain 

Bischofsgrün 

57 

1,9 

1.5 - 1.9 

5936523 

0 

Brücke B303 überden Werkkanal 

Flinterröhrenhof 

63 

2,9 

2.5 - 2.9 

5936534 

0 

Brücke GRW über die Ölschnitz 

Bad Berneck 

161 

1,9 

1.5 - 1.9 

5936572 

0 

Brücke GRW überden Weißen Main 

Bad Berneck 

92 

1,8 

1.5 - 1.9 

5936573 

0 

Brücke GVS über B303 

Bischhofsgrün 

182 

1,8 

1.5 - 1.9 

5936574 

0 

Brücke Kreisstraße BT13 über die B303 

Bischofsgrün 

265 

1,8 

1.5 - 1.9 

5936575 

0 

Brücke St 21 80 über A9 

Falls 

824 

2,8 

2.5 - 2.9 

5936700 

0 

Brücke GVS Marktschorgast - Wasserknoden über A9 

Marktschorgast 

429 

2,4 

2.0 - 2.4 

5936701 

1 

Brücke A9 über FW/Brücke FR Berlin 

Marktschorgast 

131 

2,0 

2.0 - 2.4 

5936702 

1 

Brücke A9 über FW/Brücke FR Nürnberg 

Marktschorgast 

131 

1,9 

1.5 - 1.9 

5936702 

2 

Brücke A9 über St 2182/Überbau RF Berlin 

bei Marktschorgast 

307 

2,3 

2.0 - 2.4 

5936703 

1 

Brücke A9 über St 2182/Überbau RF Nürnberg 

bei Marktschorgast 

295 

2,7 

2.5 - 2.9 

5936703 

2 

Brücke B303 überden Grötschenbach 

Tröstau 

148 

2,3 

2.0 - 2.4 

5937500 

0 

Brücke B303 überden Paschenbach 

Karches 

42 

1,8 

1.5 - 1.9 

5937512 

0 

Brücke B303 über die St2665 

Wunsiedel 

454 

1,7 

1.5 - 1.9 

5937523 

0 

Brücke B303 über Fußweg 

Tröstau 

138 

2,1 

2.0 - 2.4 

5937526 

0 

Brücke B303 über einen Geh- und Radweg 

in Tröstau 

64 

1,2 

1.0 - 1.4 

5937530 

0 
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Brücke B303 über die Hauptstraße 

Tröstau 

226 

2,0 

2.0 - 2.4 

5937531 

0 

Brücke B303 über Thölauer Strasse 

Marktredwitz 

316 

2,7 

2.5 - 2.9 

5938506 

0 

Brücke B303 über die Bahnlinie "Weiden-Oberkotzau" 

Marktredwitz 

359 

3,0 

3.0 - 3.4 

5938507 

0 

Brücke B303 über die WUN14 

Seussen 

594 

2,2 

2.0 - 2.4 

5938522 

0 

Brücke B303 über den Leimatbach 

Seussen 

339 

2,1 

2.0 - 2.4 

5938523 

0 

Brücke B303 über die Röslau bei Seussen 

Seussen 

693 

2,9 

2.5 - 2.9 

5938524 

0 

Brücke B303 über einen Feldweg bei Brand/Seussen 

Seussen 

126 

2,0 

2.0 - 2.4 

5938525 

0 

Brücke B303 über einen Feldweg 

Brand 

112 

2,1 

2.0 - 2.4 

5938526 

0 

Brücke B303 über die St2169 

Marktredwitz 

972 

2,9 

2.5 - 2.9 

5938527 

0 

Brücke GVS Lorenzreuth - Haag über die B303 

Marktredwitz 

349 

2,0 

2.0 - 2.4 

5938528 

0 

Brücke FW über die B303 

Haag 

297 

1,9 

1.5 - 1.9 

5938529 

0 

Brücke GVS Marktredwitz-Lorenzreuth über die B303 

Marktredwitz 

444 

2,5 

2.5 - 2.9 

5938531 

0 

Brücke B303 über den Wendener Bach 

Alexandersbad 

86 

2,7 

2.5 - 2.9 

5938532 

0 

Brücke FW über die B303 

Sichersreuth 

309 

2,8 

2.5 - 2.9 

5938534 

0 

Brücke B303 über einen Gehweg 

Sichersreuth 

68 

2,9 

2.5 - 2.9 

5938537 

0 

Brücke B303 über AS Tiefenbach 

Marktredwitz 

154 

2,2 

2.0 - 2.4 

5938538 

0 

Brücke B303 über AS Oberredwitz 

Marktredwitz 

218 

2,2 

2.0 - 2.4 

5938539 

0 

Brücke B303 über einen Gehweg 

Marktredwitz 

95 

2,0 

2.0 - 2.4 

5938540 

0 
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Brücke AS. Marktredwitz-West über die B303 

Marktredwitz 

371 

2,9 

2.5 - 2.9 

5938541 

0 

Brücke St2177 über die B303 

Alexandersbad 

525 

2,5 

2.5 - 2.9 

5938544 

0 

Brücke B303 über einen Rad- und Gehweg 

Alexandersbad 

58 

1,7 

1.5 - 1.9 

5938545 

0 

Brücke A93 über GVS und WUN 14/Brücke FR Hof 

Rathaushütte 

332 

2,5 

2.5 - 2.9 

5938700 

1 

Brücke A93 über GVS und WUN 14/Brücke FR 

Regensburg 

Rathaushütte 

332 

2,5 

2.5 - 2.9 

5938700 

2 

Brücke A93 über WUN 17/Brücke FR Hof 

Leutenberg 

403 

2,3 

2.0 - 2.4 

5938705 

1 

Brücke A93 über WUN 17/Brücke FR Regensburg 

Leutenberg 

403 

2,2 

2.0 - 2.4 

5938705 

2 

Brücke A93 über FW (Talbrücke Rathaushütte )/Brücke FR 
Hof 

Leutenberg 

2033 

2,4 

2.0 - 2.4 

5938706 

1 

Brücke A93 über FW (Talbrücke Rathaushütte )/Brücke FR 
Regensburg 

Leutenberg 

2033 

2,7 

2.5 - 2.9 

5938706 

2 

Brücke FW über A93 

Grafenreuth 

283 

2,5 

2.5 - 2.9 

5938707 

1 

Brücke A93 über Leimatbach 

Wampen 

167 

1,8 

1.5 - 1.9 

5938708 

0 

Brücke St2180 über A93 

Thiersheim 

415 

2,5 

2.5 - 2.9 

5938709 

0 

Brücke A93 über ST21 80/Brücke FR Hof 

Thiersheim 

310 

2,4 

2.0 - 2.4 

5938711 

1 

Brücke A93 über ST21 80/Brücke FR Regensburg 

Thiersheim 

310 

2,3 

2.0 - 2.4 

5938711 

2 

Brücke A93 über Thiersbach 

Thiersheim 

331 

2,7 

2.5 - 2.9 

5938712 

0 

Brücke GVS (Braunersg. -Thiersheim) über A93 

Braunersgrün 

438 

2,5 

2.5 - 2.9 

5938713 

0 

Brücke FW über A93 

Wölsau 

648 

2,5 

2.5 - 2.9 

5938714 

0 

Brücke A93 über Rohrbach 

Wölsau 

200 

1,9 

1.5 - 1.9 

5938715 

0 
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Brücke A93 über die Kösseine und Radweg 

Wölsau 

515 

1,7 

1.5 - 1.9 

5938716 

0 

Brücke A93 über K-WUN 18, AS Marktredwitz-Süd/Brücke 
FR Hof 

Marktredwitz 

275 

2,2 

2.0 - 2.4 

5938717 

1 

Brücke A93 über K-WUN 18, AS Marktredwitz-Süd/Brücke 
FR Regensburg 

Marktredwitz 

275 

2,2 

2.0 - 2.4 

5938717 

2 

Brücke GVS Marktredwitz-Haag über A93 

Marktredwitz 

507 

2,3 

2.0 - 2.4 

5938718 

0 

Brücke A93 über GVS Lorenzreuth-Haag und DB/Brücke A 
93 über GVS und DB, FR Hof 

Lorenzreuth 

411 

2,2 

2.0 - 2.4 

5938719 

1 

Brücke A93 über GVS Lorenzreuth-Haag und DB/Brücke A 
93 über GVW und DB, FR Regensburg 

Lorenzreuth 

411 

2,0 

2.0 - 2.4 

5938719 

2 

Brücke A93 über B303, AS Marktredwitz-Nord/Brücke FR 
Hof 

Lorenzreuth 

270 

1,8 

1.5 - 1.9 

5938720 

1 

Brücke A93 über B303, AS Marktredwitz-Nord/Brücke FR 
Regensburg 

Lorenzreuth 

270 

2,3 

2.0 - 2.4 

5938720 

2 

Brücke A93 über Feldweg/Brücke FR Hof 

Lorenzreuth 

99 

2,0 

2.0 - 2.4 

5938721 

1 

Brücke A93 über Feldweg/Brücke FR Regensburg 

Lorenzreuth 

99 

1,8 

1.5 - 1.9 

5938721 

2 

Brücke A93 über Röslau/Brücke A 93 über Röslautal, FR 
Hof 

Lorenzreuth 

3076 

2,3 

2.0 - 2.4 

5938722 

1 

Brücke A93 über Röslau/Brücke A 93 über Röslautal, FR 
Regensburg 

Lorenzreuth 

3076 

2,3 

2.0 - 2.4 

5938722 

2 

Brücke A93 über GVS Korbersdorf-Lorenzreuth/Brücke FR 
Hof 

Lorenzreuth 

175 

1,9 

1.5 - 1.9 

5938723 

1 

Brücke A93 über GVS Korbersdorf-Lorenzreuth/Brücke FR 
Regensburg 

Lorenzreuth 

175 

2,0 

2.0 - 2.4 

5938723 

2 

Brücke A93 über GVS Lorenzreuth-Rathaushütte/Brücke 

FR Hof 

Rathaushütte 

187 

2,0 

2.0 - 2.4 

5938724 

1 

Brücke A93 über GVS Lorenzreuth-Rathaushütte/Brücke 

FR Regensburg 

Rathaushütte 

187 

1,8 

1.5 - 1.9 

5938724 

2 

Brücke Wirtschaftsweg über A93 

Höchstädt 

446 

2,2 

2.0 - 2.4 

5938725 

0 

Brücke B303 über den Grenzbach 

Schirnding 

152 

1,9 

1.5 - 1.9 

5939507 

0 
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Brücke B303 über die GVS Elisenfels - Röthenbach 

Elisenfels 

653 

2,5 

2.5 - 2.9 

5939511 

0 

Brücke B303 über die GVS Arzberg-Röthenbach 

Arzberg 

338 

2,5 

2.5 - 2.9 

5939512 

0 

Brücke B303 über das Flitterbachtal 

Arzberg 

4550 

3,4 

3.0 - 3.4 

5939513 

0 

Brücke B303 über die WUN8 

Arzberg 

376 

1,8 

1.5 - 1.9 

5939514 

0 

Brücke B303 über Gehweg 

Arzberg 

30 

2,2 

2.0 - 2.4 

5939515 

0 

Brücke B303 über eine Gemeindestraße 

Arzberg 

128 

1,8 

1.5 - 1.9 

5939516 

0 

Brücke GVS Dietersgrün-Oschwitz über die B303 

Schirnding 

237 

2,2 

2.0 - 2.4 

5939523 

0 

Brücke B303 über das Raithenbachtal 

Schirnding 

930 

2,0 

2.0 - 2.4 

5939524 

0 

Brücke B303 über die GVS Raithenbach-Ottenlohe 

Raithenbach 

225 

2,0 

2.0 - 2.4 

5939525 

0 

Brücke B303 überden Menzlohbach 

Schirnding 

550 

1,9 

1.5 - 1.9 

5939526 

0 

Brücke St2178 Selb-Schirnding über die B303 

Schirnding 

349 

2,3 

2.0 - 2.4 

5939527 

0 

Brücke GVS Schirnding - Fischern über die B303 

Schirnding 

208 

2,0 

2.0 - 2.4 

5939528 

0 

Brücke B303 über das Röslautal 

Schirnding 

3537 

2,4 

2.0 - 2.4 

5939529 

0 

Brücke B 299 über öffentlichen Feld- und Waldweg 

Waldsassen-Flundsbach 

72 

2,5 

2.5 - 2.9 

5939664 

0 

Brücke B299 üb. Tal Münchenreuther Bach U.K-TIR20 

Waldsassen-Flundsbach 

1158 

2,7 

2.5 - 2.9 

5939665 

0 

Brücke GVS "Pechtnersreuth - Flundsbach" über B 299 

Waldsassen-Flundsbach 

244 

2,7 

2.5 - 2.9 

5939666 

0 

Brücke B 299 über den Flundsbach und einen Weg 

Waldsassen-Flundsbach 

435 

2,7 

2.5 - 2.9 

5939667 

0 

Brücke öffentl. Feld- und Waldweg über B 299 

Waldsassen-Flundsbach 

157 

1,9 

1.5 - 1.9 

5939674 

0 
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Brücke B8 (Ast) über die Aschaff 

Mainaschaff 

160 

2,9 

2.5 - 2.9 

6020601 

0 

Brücke B8 über GW Großmarkt 

Aschaffenburg 

94 

2,2 

2.0 - 2.4 

6020602 

0 

Brücke B8 über die Linkstraße und Aschaff/Teilbauwerk 
Fahrtrichtung Kleinostheim 

Mainaschaff 

1127 

2,4 

2.0 - 2.4 

6020603 

1 

Brücke B8 über die Linkstraße und Aschaff/Teilbauwerk 
Fahrtrichtung Aschaffenburg 

Mainaschaff 

1127 

2,3 

2.0 - 2.4 

6020603 

2 

Brücke B8 über die DB (Darmstädter Bahn) 

Mainaschaff 

2890 

2,0 

2.0 - 2.4 

6020604 

0 

Brücke Aftholderweg über B8 

Mainaschaff 

591 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020606 

0 

Brücke B8 über die DB (Steinerts) 

Mainaschaff 

639 

2,8 

2.5 - 2.9 

6020610 

0 

Brücke B8 überden Steinbach 

Kleinostheim 

46 

1,2 

1.0 - 1.4 

602061 1 

0 

Brücke B26 über den Main - Ebertbrücke/B 26; 

Ebertbrücke in Aschaffenburg 1. Fahrbahn 

Aschaffenburg 

4350 

1,2 

1.0 - 1.4 

6020614 

1 

Brücke B26 über den Main - Ebertbrücke/B26; Ebertbrücke 
in Aschaffenburg 2. Fahrbahn 

Aschaffenburg 

4604 

2,2 

2.0 - 2.4 

6020614 

2 

Brücke B26 über die Seidelstraße/Brücke B 26 über die 
Seidelstraße, 1. Fahrbahn 

Aschaffenburg 

244 

1,9 

1.5 - 1.9 

6020615 

1 

Brücke B26 über die Seidelstraße/Brücke B 26 über die 
Seidelstraße, 2. Fahrbahn 

Aschaffenburg 

246 

2,7 

2.5 - 2.9 

6020615 

2 

Brücke B26 über die DB (Flafenbahn) 

Aschaffenburg 

218 

2,8 

2.5 - 2.9 

6020616 

0 

Brücke B469 über B26/Brücke über die B26 

Stockstadt a.Main 

630 

3,2 

3.0 - 3.4 

6020617 

1 

Brücke B469 über B26/Brücke über die B26 

Stockstadt a.Main 

603 

2,4 

2.0 - 2.4 

6020617 

2 

Brücke B26 über GRW / Auweg AB-Leider 

Aschaffenburg 

123 

1,3 

1.0 - 1.4 

6020618 

0 

Brücke FW über B469 bei Niedernberg 

Niedern berg 

385 

2,8 

2.5 - 2.9 

6020619 

0 

Brücke St2313 über B469 

Niedern berg 

526 

2,4 

2.0 - 2.4 

6020620 

0 
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Brücke B469 über Flutmulde 

Niedern berg 

225 

2,7 

2.5 - 2.9 

6020621 

0 

Brücke B469 über den Welzbach 

Großosthelm 

93 

2,0 

2.0 - 2.4 

6020622 

0 

Brücke St31 1 5 über B469 

Großosthelm 

489 

2,4 

2.0 - 2.4 

6020623 

0 

Brücke B469 über FW (ehern. DB) 

Großosthelm 

487 

3,7 

3.5 - 4.0 

6020624 

0 

Brücke Stockstädter Weg über B469 

Stockstadt 

302 

2,7 

2.5 - 2.9 

6020625 

0 

Brücke B469 über FW bei Ringhelm 

Ringhelm 

110 

2,4 

2.0 - 2.4 

6020626 

0 

Brücke B469 über FW bei Stockstadt 

Ringhelm 

82 

2,4 

2.0 - 2.4 

6020627 

0 

Brücke DB, Schafweg und Fußweg über B469/Fußweg 

Stockstadt 

352 

3,2 

3.0 - 3.4 

6020628 

1 

Brücke DB, Schafweg und Fußweg über B469/Schafweg 

Stockstadt 

352 

3,0 

3.0 - 3.4 

6020628 

3 

Brücke B469 über Geländemulde 

Stockstadt a.Maln 

80 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020630 

0 

Brücke B469 über die Gersprenz 

Stockstadt a.Maln 

301 

3,0 

3.0 - 3.4 

6020631 

0 

Brücke B469 (Ast) über B469 bei Stockstadt 

Stockstadt a.Maln 

380 

2,8 

2.5 - 2.9 

6020632 

0 

Brücke B8 über GRW Goethestraße 

Mainaschaff 

179 

2,3 

2.0 - 2.4 

6020643 

0 

Brücke B8 über GRW Jahnstraße 

Mainaschaff 

248 

2,1 

2.0 - 2.4 

6020644 

0 

Brücke Industriestraße über B8 

Mainaschaff 

662 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020645 

0 

Brücke B26 über GW Großmarkt 

Stockstadt am Main 

33 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020646 

0 

Brücke B26 über die Darmstädter Straße 

Aschaffenburg 

952 

2,3 

2.0 - 2.4 

6020653 

0 

Brücke B469 über GRW bei Stockstadt 

Stockstadt 

87 

1,1 

1.0 - 1.4 

6020663 

0 
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Brücke B469 (Ast) über B469 bei der Deponie 

Mainhausen 

451 

2,2 

2.0 - 2.4 

6020666 

0 

Brücke Harreshäuserweg über B469 bei Stockstadt 

Stockstadt 

262 

1,0 

1.0 - 1.4 

6020674 

1 

Brücke B469 über A3/Brücke B469 über A3/RF Stockstadt 

Stockstadt / Main 

1062 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020700 

1 

Brücke B469 über A3/Brücke B469 über A3/RF Stockstadt 

Stockstadt / Main 

1062 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020700 

1 

Brücke B469 über A3/Brücke B469 über A3/RF Obernburg 

Stockstadt / Main 

1038 

2,3 

2.0 - 2.4 

6020700 

2 

Brücke A3 über Durchlass /Rohmesbach/Ast A3 / 
6020202N-6020202Z/ Stat. 899/ VT F 

Stockstadt 

102 

2,3 

2.0 - 2.4 

6020701 

1 

Brücke A3 über Durchlass /Rohmesbach/Brücke A3 über 
Durchlass Rohmesbach 

Stockstadt 

128 

2,3 

2.0 - 2.4 

6020701 

2 

Brücke A3 über Durchlass /Rohmesbach/Ast A3 / 
6020202A-6020202M/ Stat. 1034/ VT F 

Stockstadt 

43 

2,3 

2.0 - 2.4 

6020701 

3 

Brücke A3 über GVS/Ast A3/6020202N-6020202Z/Stat. 

776 

Kleinostheim 

115 

2,2 

2.0 - 2.4 

6020703 

1 

Brücke A3 über GVS/RF Frankfurt 

Kleinostheim 

193 

2,7 

2.5 - 2.9 

6020703 

2 

Brücke A3 über GVS/RF Nürnberg 

Kleinostheim 

193 

2,7 

2.5 - 2.9 

6020703 

3 

Brücke A3 über GVS/Ast A3 /6020202A-6020202M/Stat. 
1174 

Kleinostheim 

115 

2,0 

2.0 - 2.4 

6020703 

4 

Brücke A3 über Main /Mainbrücke Stockstadt/ Ast A3 über 
Main/6020202N-6020202Z/Stat. 1 67A/TFB 

Stockstadt 

4022 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020704 

1 

Brücke A3 über Main /Mainbrücke 
Stockstadt/Flauptfahrbahn "Nord" 

Stockstadt 

6833 

2,7 

2.5 - 2.9 

6020704 

2 

Brücke A3 über Main /Mainbrücke 
Stockstadt/Flauptfahrbahn "Süd" 

Stockstadt 

6833 

2,4 

2.0 - 2.4 

6020704 

3 

Brücke A3 über Main /Mainbrücke Stockstadt/ Ast A3 über 
Main/6020201 A-6020201M/Stat. 306VTFB S 

Stockstadt 

3932 

2,9 

2.5 - 2.9 

6020704 

4 

Brücke BAB A3 über B8 /AS Kleinostheim Kn.58/Ast A3 üb 
B8/ 6020201 R-Q ( N-Z ) Stat. 454, (752) 

Kleinostheim 

354 

2,8 

2.5 - 2.9 

6020705 

1 

Brücke BAB A3 über B8 /AS Kleinostheim Kn. 58/AS 
Aschaffenburg West, RF Frankfurt 

Kleinostheim 

577 

2,4 

2.0 - 2.4 

6020705 

2 
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Brücke BAB A3 über B8 /AS Kleinostheim Kn. 58/AS 
Aschaffenburg West, RF Nürnberg 

Kleinostheim 

577 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020705 

3 

Brücke BAB A3 über B8 /AS Kleinostheim Kn.58/Ast A3 üb 
B8/ 6020201 C-D/Stat. 454, 

Kleinostheim 

354 

2,4 

2.0 - 2.4 

6020705 

4 

Ul uor\c uu. vji \ v v / i wl- 

E)/Stat.311(266)/Brücke Ast A3 üb.GRW/6020201C- 

Kleinostheim 

42 

2,0 

2.0 - 2.4 

6020707 

1 

UU.VJJI \ V W f 1 WU^U- 

E)/Stat.31 1 (266)/Brücke Ast A3 üb.GRW/6020201 B- 

Kleinostheim 

34 

2,0 

2.0 - 2.4 

6020707 

2 

Brücke A3 über DB/RFB Frankfurt, linke Verbreiterung - 
VTFb. Nord 

Kleinostheim 

93 

2,0 

2.0 - 2.4 

6020708 

1 

Brücke A3 über DB/RFB Frankfurt 

Kleinostheim 

215 

2,0 

2.0 - 2.4 

6020708 

2 

Brücke A3 über DB/RFB Würzburg 

Kleinostheim 

215 

1,9 

1.5 - 1.9 

6020708 

3 

Brücke A3 über DB/RFB Würzburg, rechte Verbreiterung - 
VTFb.Süd 

Kleinostheim 

131 

2,2 

2.0 - 2.4 

6020708 

4 

Brücke A3 über FW 

Mainaschaff 

382 

2,8 

2.5 - 2.9 

6020709 

0 

Brücke A3 über FW/Neubau 2006, Richtungsfahrbahn 
Frankfurt 

Aschaffenburg 

150 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020710 

1 

Brücke A3 über FW/Neubau 2007, Richtungsfahrbahn 
Nürnberg 

Aschaffenburg 

160 

2,3 

2.0 - 2.4 

6020710 

2 

Brücke FW über A3 

Aschaffenburg 

446 

2,0 

2.0 - 2.4 

602071 1 

0 

Brücke A3 über GVS /Steinbacher Weg/Steinbacher Weg, 
RFB FRANKFURT 

Aschaffenburg 

1032 

2,4 

2.0 - 2.4 

6020712 

1 

Brücke A3 über GVS /Steinbacher Weg/Steinbacher Weg, 
RFB NÜRNBERG 

Aschaffenburg 

1032 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020712 

2 

Brücke A3 über Tal /Fahrbachtal/RF Frankfurt 

Aschaffenburg 

1794 

2,8 

2.5 - 2.9 

6020713 

2 

Brücke A3 über Tal /Fahrbachtal/RF Nürnberg 

Aschaffenburg 

1821 

2,8 

2.5 - 2.9 

6020713 

3 

Brücke A3 über St2309 /Kahlgrundstraße/RF Frankfurt 

Aschaffenburg 

669 

2,4 

2.0 - 2.4 

6020714 

1 

Brücke A3 über St2309 /Kahlgrundstraße/RF Nürnberg 

Aschaffenburg 

677 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020714 

2 
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Brücke A3 über Tal /Glattbachtal/RF Frankfurt 

Aschaffenburg 

1901 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020715 

1 

Brücke A3 über Tal /Glattbachtal/RF Nürnberg 

Aschaffenburg 

1873 

2,7 

2.5 - 2.9 

6020715 

2 

Brücke A3 über GVS/RF Frankfurt 

Aschaffenburg 

342 

2,1 

2.0 - 2.4 

6020716 

1 

Brücke A3 über GVS/RF Nürnberg 

Aschaffenburg 

337 

2,2 

2.0 - 2.4 

6020716 

2 

Brücke A3 über Durchlaß/FR Frankfurt linke Verbreiterung - 
B = 3, 12 

Aschaffenburg 

15 

2,3 

2.0 - 2.4 

6020717 

1 

Brücke A3 über Durchlaß/Brücke, mittlerer Altbestand 

Aschaffenburg 

216 

2,0 

2.0 - 2.4 

6020717 

2 

Brücke A3 über Durchlaß/RF Nürnberg, rechte 
Verbreiterung - B = 3,56m 

Aschaffenburg 

14 

2,3 

2.0 - 2.4 

6020717 

3 

Brücke FW über A3 /Betriebsumfahrt 

Stockstadt 

258 

2,7 

2.5 - 2.9 

6020718 

0 

Brücke AST A3 über GRW/6020201 U-Y/Stat. 1 62 

Klelnosthelm 

33 

2,5 

2.5 - 2.9 

6020719 

0 

Brücke B26 über Bach /Aschaff 

Aschaffenburg 

741 

2,7 

2.5 - 2.9 

6021503 

0 

Brücke B26 über GRW Südspange bei Goldbach 

Goldbach 

130 

1,9 

1.5 - 1.9 

6021553 

0 

Brücke B26 über A3 

Goldbach 

1014 

2,3 

2.0 - 2.4 

6021700 

0 

Brücke B26 über A3 

Goldbach 

1014 

2,3 

2.0 - 2.4 

6021700 

0 

Brücke Ast A3 über Bach/Röderbach/FR Nürnberg 

Aschaffenburg-Goldbach 

144 

2,8 

2.5 - 2.9 

6021701 

0 

Brücke A3 über Fluß /Aschaff 

Aschaffenburg/Goldbach 

427 

2,2 

2.0 - 2.4 

6021702 

1 

Brücke A3 über Fluß /Aschaff/Brücke Ast A3 über Aschaff 
/6021001N-S/Stat.161 

Aschaffenburg/Goldbach 

437 

2,3 

2.0 - 2.4 

6021702 

2 

Brücke A3 über GRW/RF Frankfurt 

Goldbach 

140 

2,2 

2.0 - 2.4 

6021703 

1 

Brücke A3 über GRW/RF Nürnberg 

Goldbach 

148 

2,2 

2.0 - 2.4 

6021703 

2 
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Brücke GVS über A3 /Bahnhofsstr. 

Goldbach 

435 

2,3 

2.0 - 2.4 

6021704 

0 

Brücke A3 über FW/Brücke A3 über FW /RF Frankfurt 

Bessenbach 

194 

1,1 

1.0 - 1.4 

6021705 

1 

Brücke A3 über FW/Brücke A3 über FW /RF Nürnberg 

Bessenbach 

194 

1,6 

1.5 - 1.9 

6021705 

2 

Brücke K-AB4 über A3 

Kellberg 

770 

2,8 

2.5 - 2.9 

6021706 

0 

Brücke A3 über Fluss (Aschaff, GRW, FW)/Brücke A3 
über Fluss, Aschaff, GRW,/RF Frankfurt 

Kellberg 

268 

1,3 

1.0 - 1.4 

6021707 

1 

Brücke A3 über Fluss (Aschaff, GRW, FW)/Brücke A3 
über Fluss, Aschaff, GRW,/RF Nürnberg 

Kellberg 

268 

1,3 

1.0 - 1.4 

6021707 

2 

Brücke A3 über FW/Brücke A3 über FW /RF Frankfurt 

Weller-Kellberg 

154 

2,3 

2.0 - 2.4 

6021708 

1 

Brücke A3 über FW/Brücke A3 über FW /FR Nürnberg 

Weller-Kellberg 

154 

2,4 

2.0 - 2.4 

6021708 

2 

Brücke A3 über FW/Brücke A3 über FW /RF Frankfurt 

Waldaschaff 

145 

2,7 

2.5 - 2.9 

6021709 

1 

Brücke A3 über FW/Brücke A3 über FW /RF Nürnberg 

Waldaschaff 

409 

2,5 

2.5 - 2.9 

6021709 

2 

Brücke GRW über A3/Rad- Fußweg über BAB A3 

Nordseite 

Goldbach 

317 

1,9 

1.5 - 1.9 

6021713 

AI 

Brücke GRW über A3/Berelch über BAB A3 

Goldbach 

214 

2,7 

2.5 - 2.9 

6021713 

Bl 

Brücke GRW über A3/Rad- Fußweg über BAB A3 Südseite 

Goldbach 

317 

2,0 

2.0 - 2.4 

6021713 

CI 

Brücke GRW über A3 + Fluß /Aschaff 

Goldbach 

410 

2,2 

2.0 - 2.4 

6021716 

1 

Brücke Ast A3 über Fluß/6021 021 A-E/Stat.440 

Waldaschaff 

165 

2,8 

2.5 - 2.9 

6021720 

0 

Brücke B26 über die Aschaff bei Kreisel A3 

Flösbach 

466 

2,3 

2.0 - 2.4 

6021731 

0 

Brücke Ast A3 über GRW 

Goldbach 

67 

2,2 

2.0 - 2.4 

6021757 

0 

Brücke A3 über FW /Partykeller 

Waldaschaff 

1486 

2,7 

2.5 - 2.9 

6021758 

0 
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Brücke A3 über Tal /Kauppenbrücke/RFB Nürnberg - 
Frankfurt 

Waldaschaff 

8930 

2,0 

2.0 - 2.4 

6021759 

2 

Brücke A3 über Tal /Kauppenbrücke/RFB Frankfurt - 
Nürnberg 

Waldaschaff 

9022 

2,2 

2.0 - 2.4 

6021759 

3 

Brücke über Aschaff (A3 Nebenbauwerk) 

Waldaschaff 

31 

2,2 

2.0 - 2.4 

6021764 

0 

Brücke FW über A3 

Waldaschaff 

254 

2,5 

2.5 - 2.9 

6021765 

0 

Brücke FW neben A3 über Fluss, Aschaff 

Feuerwehrzufahrt NBW/Feuerwehrzufahrt über Aschaff 

Waldaschaff 

56 

2,5 

2.5 - 2.9 

6021770 

0 

Brücke A3 über FW/RIFb Nürnberg - Frankfurt 

Welbersbrunn 

104 

3,0 

3.0 - 3.4 

6022651 

1 

Brücke A3 über FW/RIFb Frankfurt - Nürnberg 

Welbersbrunn 

88 

2,8 

2.5 - 2.9 

6022651 

2 

Brücke A3 über FW/Überschüttet, Sonderfall! RFB F 

Welbersbrunn 

107 

3,0 

3.0 - 3.4 

6022653 

1 

Brücke A3 über FW/Überschüttet, Sonderfall! RFB N 

Welbersbrunn 

107 

2,9 

2.5 - 2.9 

6022653 

2 

Brücke A3 über FW/RIFb Nürnberg - Frankfurt 

Welbersbrunn 

96 

3,0 

3.0 - 3.4 

6022654 

1 

Brücke A3 über FW/RIFb Frankfurt - Nürnberg 

Welbersbrunn 

96 

2,8 

2.5 - 2.9 

6022654 

2 

Brücke A3 über Waldweg/Brücke, A3 über Waldweg 

Welbersbrunn 

286 

3,1 

3.0 - 3.4 

6022655 

1 

Brücke A3 über St2317/Rlfb Nürnberg - Frankfurt 

Rohrbrunn 

240 

2,8 

2.5 - 2.9 

6022656 

1 

Brücke A3 über St2317/RIFb Frankfurt - Nürnberg 

Rohrbrunn 

240 

2,7 

2.5 - 2.9 

6022656 

2 

Brücke A3 über Tal /Aschaffquellbrücke/Brücke A3 über 

Tal /Aschaffquellbrücke /RF N 

Welbersbrunn 

4415 

2,0 

2.0 - 2.4 

6022669 

2 

Brücke St2308 über A3 /AS Welbersbrunn Nr.63 

Welbersbrunn 

1080 

2,7 

2.5 - 2.9 

6022674 

0 

Brücke B26 über einen Gehweg bei Lohr 

bei Lohr 

28 

2,5 

2.5 - 2.9 

6023501 

0 

Brücke B26 über den Alten Lohrbach bei Lohr 

bei Lohr 

391 

2,8 

2.5 - 2.9 

6023502 

0 
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Brücke B26 über die DB in Lohr 

in Lohr 

122 

3,0 

3.0 - 3.4 

6023503 

0 

Brücke Rastplatz über Quellfassung bei Rechtenbach 

bei Rechtenbach 

66 

2,7 

2.5 - 2.9 

6023505 

0 

Brücke B26 über den Unteren Rechtenbach 

in Rechtenbach 

56 

2,5 

2.5 - 2.9 

6023506 

0 

Brücke B26 über den Oberen Rechtenbach 

in Rechtenbach 

30 

2,5 

2.5 - 2.9 

6023507 

0 

Brücke B276 über die DB in Lohr 

in Lohr 

94 

2,8 

2.5 - 2.9 

6023508 

0 

Brücke St2435 über DB und B27 in Karlstadt/Brücke 

St2435 ü. DB u. B27 in Karlstadt, Südbrücke 

in Karlstadt 

1342 

2,8 

2.5 - 2.9 

6024503 

B 

Brücke B27 übereinen Flutgraben in Eußenheim 

in Eußenheim 

114 

3,4 

3.0 - 3.4 

6024508 

0 

Brücke B26 über Maingestellgraben b. Karlstadt 

bei Karlstadt 

46 

2,4 

2.0 - 2.4 

6024533 

0 

Brücke B27 über einen Gehweg in Karlstadt 

in Karlstadt 

49 

2,3 

2.0 - 2.4 

6024536 

0 

Brücke B27 über Wern in Eußenheim 

in Eußenheim 

472 

2,3 

2.0 - 2.4 

6024542 

0 

Brücke Krautgartenweg über die B27 in Retzbach 

in Retzbach 

137 

2,3 

2.0 - 2.4 

6024557 

0 

Brücke B27 über den Güßgraben bei Retzbach 

bei Retzbach 

79 

2,2 

2.0 - 2.4 

6024558 

0 

Brücke Bahnhofstraße über die B27 in Retzbach 

in Retzbach 

475 

2,5 

2.5 - 2.9 

6024560 

A 

Brücke B27 über einen Gehweg bei Retzbach 

bei Retzbach 

46 

2,0 

2.0 - 2.4 

6024561 

0 

Brücke B27 über einer Ortsstraße bei Retzbach 

bei Retzbach 

137 

2,0 

2.0 - 2.4 

6024562 

0 

Brücke B27 über den Retzbach bei Retzbach 

bei Retzbach 

110 

2,2 

2.0 - 2.4 

6024563 

0 

Brücke B26 über eine GVS bei Karlstadt 

Karlstadt 

206 

2,4 

2.0 - 2.4 

6024579 

0 

Brücke B26 übereinen Flutgraben bei Binsfeld 

bei Binsfeld 

175 

3,5 

3.5 - 4.0 

6025500 

0 
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Brücke B26 über die Wern bei Binsfeld 

bei Binsfeld 

126 

3,0 

3.0 - 3.4 

6025501 

0 

Brücke B26 überden Werthgraben in Halsheim 

in Halsheim 

34 

2,3 

2.0 - 2.4 

6025502 

0 

Brücke B26 über den Pfannengraben bei Marbach 

bei Marbach 

41 

2,3 

2.0 - 2.4 

6025503 

0 

Brücke B26 über den Krebsbach in Heugrumbach 

in Heugrumbach 

31 

2,5 

2.5 - 2.9 

6025504 

0 

Brücke B26 überden Mühlgraben in Heugrumbach 

in Heugrumbach 

29 

2,3 

2.0 - 2.4 

6025505 

0 

Brücke B26 über den Schwabbach in Arnstein 

in Arnstein 

114 

2,4 

2.0 - 2.4 

6025506 

0 

Brücke B26a über die St2277 bei Arnstein 

bei Arnstein 

574 

2,7 

2.5 - 2.9 

6025513 

0 

Brücke K-WÜ9 über A7 

Hausen-Gramschatz 

687 

3,0 

3.0 - 3.4 

6025730 

0 

Brücke A7 über K-WÜ4 /AS Erbshausen Nr.1 05/AS 
Gramschatz - RiFb Ulm - Fulda 

Erbshausen 

242 

2,2 

2.0 - 2.4 

6025731 

1 

Brücke A7 über K-WÜ4 /AS Erbshausen Nr.1 05/AS 
Gramschatz - RiFb Fulda - Ulm 

Erbshausen 

242 

2,7 

2.5 - 2.9 

6025731 

2 

Brücke B 19 überden Katzenbach bei Essleben 

Eßleben 

58 

1,1 

1.0 - 1.4 

6026500 

0 

Brücke B 19 überden FW bei Werneck 

Werneck 

258 

1,1 

1.0 - 1.4 

6026502 

0 

Brücke B 19 überden Gassiggraben bei Werneck 

Werneck 

117 

1,8 

1.5 - 1.9 

6026503 

0 

Brücke B 26 über den Lachgraben bei Werneck 

Werneck 

74 

1,0 

1.0 - 1.4 

6026505 

0 

Brücke B 26 über die Wern bei Ettleben 

Ettleben 

71 

1,2 

1.0 - 1.4 

6026507 

1 

Brücke B 26 über die Wern bei Ettleben/Brücke GRW über 
die Wern bei Ettleben 

Ettleben 

31 

1,0 

1.0 - 1.4 

6026507 

2 

Brücke B 26 über den Lachgraben in Ettleben 

Ettleben 

44 

2,0 

2.0 - 2.4 

6026508 

0 

Brücke B 26 über den Stengiggraben bei Zeuzleben 

Zeuzleben 

46 

1,1 

1.0 - 1.4 

6026513 

0 
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Brücke B 1 9 über die Wern bei Werneck 

Werneck 

936 

1,2 

1.0 - 1.4 

6026523 

0 

Brücke SW 15 über die B 19 bei Werneck 

Werneck 

202 

1,9 

1.5 - 1.9 

6026524 

0 

Brücke Bl 9 überden Lachgraben bei Werneck 

Werneck 

107 

2,0 

2.0 - 2.4 

6026525 

0 

Brücke Bl 9 über die Pleichach bei Opferbaum 

bei Bergtheim 

52 

2,0 

2.0 - 2.4 

6026581 

0 

Brücke B26 über die K-MSP 4 bei Gänheim 

bei Gänheim 

468 

2,3 

2.0 - 2.4 

6026588 

0 

Brücke A7 über Tal/K-SWI 5 /Talbrücke 
Stettbach/Stettbachbrücke, RiFb. Fulda 

Stettbach 

3540 

2,5 

2.5 - 2.9 

6026660 

1 

Brücke A7 über Tal/K-SWI 5 /Talbrücke 
Stettbach/Stettbachbrücke, RiFb. Wü 

Stettbach 

3540 

2,5 

2.5 - 2.9 

6026660 

2 

Brücke FW über A7 /Betriebsumfahrt 

Zeuzleben 

329 

2,8 

2.5 - 2.9 

6026661 

0 

Brücke A7 über Tal/K-SW12 /Talbrücke 
Schraudenbach/Talbrücke Schraudenbach - RFB FD 

Schraudenbach 

3540 

3,5 

3.5 - 4.0 

6026662 

1 

Brücke A7 über Tal/K-SWI 2 /Talbrücke 
Schraudenbach/Talbrücke Schraudenbach - RFB WÜ 

Schraudenbach 

3540 

3,5 

3.5 - 4.0 

6026662 

2 

Brücke A7 über FW 

Gänheim 

231 

2,7 

2.5 - 2.9 

6026663 

0 

Brücke A7 über FW 

Gänheim 

391 

2,8 

2.5 - 2.9 

6026664 

0 

Brücke A7 über Tal/B26/DB /Werntalbrücke/Brücke A7 
über Tal/B26/DB /Werntalbrücke/FR FD 

Arnstein, OT Gänheim 

6865 

3,0 

3.0 - 3.4 

6026665 

1 

Brücke A7 über Tal/B26/DB /Werntalbrücke/Brücke A7 
über Tal/B26/DB /Werntalbrücke/FR UL 

Arnstein, OT Gänheim 

6864 

3,2 

3.0 - 3.4 

6026665 

2 

Brücke A7 über K-WÜ53 

Binsbach 

626 

2,3 

2.0 - 2.4 

6026666 

0 

Brücke AI über GVS 

Flausen 

333 

2,8 

2.5 - 2.9 

6026667 

0 

Brücke A7 über FW /Jobsttaler Weg 

Jobsthaler Hof 

249 

2,1 

2.0 - 2.4 

6026668 

0 

Brücke B 286 überden Unkenbach bei Schwebheim 

Schwebheim 

263 

2,3 

2.0 - 2.4 

6027500 

0 
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Brücke B 286 über die St 2277 bei Schwebheim 

Schwebheim 

496 

2,5 

2.5 - 2.9 

6027501 

0 

Brücke B 286 über Industriestrasse bei Schwebheim 

Schwebheim 

226 

3,3 

3.0 - 3.4 

6027502 

0 

Brücke St 2271 über die B 286 bei Schwebheim 

Schwebheim 

958 

3,0 

3.0 - 3.4 

6027503 

0 

Brücke GVS über die B 286 bei Unterspiesheim/Brücke 

FW über die B 286 bei Unterspiesheim 

Unterspiesheim 

210 

1,8 

1.5 - 1.9 

6027504 

0 

Brücke B286-Ast über die B286 bei Unterspiesheim 

Unterspiesheim 

420 

2,7 

2.5 - 2.9 

6027505 

0 

Brücke FW über die B 286 bei Oberspiesheim 

Oberspiesheim 

210 

2,2 

2.0 - 2.4 

6027506 

0 

Brücke B 286 über die SW 40 bei Alitzheim 

Alitzheim 

225 

2,4 

2.0 - 2.4 

6027507 

0 

Brücke B 286 überden Lämmersbach bei Alitzheim 

Alitzheim 

129 

1,9 

1.5 - 1.9 

6027508 

0 

Brücke B 286 über die DB-Linie bei Alitzheim 

Alitzheim 

338 

2,7 

2.5 - 2.9 

6027509 

0 

Brücke B 286 über die St 2272 bei Alitzheim 

Alitzheim 

454 

2,3 

2.0 - 2.4 

6028501 

0 

Brücke B 286 über den Silberbach bei Gerolzhofen 

Gerolzhofen 

33 

2,0 

2.0 - 2.4 

6028502 

0 

Brücke St 2275 über die B 286 bei Gerolzhofen 

Gerolzhofen 

293 

2,3 

2.0 - 2.4 

6028503 

0 

Brücke B 286 über die St 2274 bei Gerolzhofen 

Gerolzhofen 

342 

2,2 

2.0 - 2.4 

6028504 

0 

Brücke B 286 über die Volkach bei Gerolzhofen 

Gerolzhofen 

162 

1,9 

1.5 - 1.9 

6028505 

0 

Brücke B 26 überden Feldweg bei Steinbach 

Steinbach 

116 

2,6 

2.5 - 2.9 

6029511 

0 

Brücke B 26 überden Steinbach bei Steinbach 

Steinbach 

62 

1,8 

1.5 - 1.9 

6029514 

0 

Brücke GVS über A70/Flainert-Knetzgau 

Knetzgau 

435 

2,3 

2.0 - 2.4 

6029700 

0 

Brücke A70 über Westheimer Bach/Brücke A 70 über 
Westheimer Bach 

Knetzgau 

204 

2,2 

2.0 - 2.4 

6029701 

0 
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Brücke ST2277 über A70 

Knetzgau 

505 

2,4 

2.0 - 2.4 

6029702 

0 

Brücke A70 über Milcheranger Bach 

Knetzgau 

277 

2,1 

2.0 - 2.4 

6029703 

0 

Brücke FW über A70 

Knetzgau 

290 

2,4 

2.0 - 2.4 

6029704 

0 

Brücke A70 über FW/Brücke FW über A70 /FR 

Schweinfurt 

Knetzgau 

105 

2,5 

2.5 - 2.9 

6029705 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke FW über A70 /FR Bamberg 

Knetzgau 

105 

2,0 

2.0 - 2.4 

6029705 

2 

Brücke A70 über ST2276 /AS Knetzgau Nr.11/Rfb. A7 

Zell am Ebersberg 

301 

2,3 

2.0 - 2.4 

6029706 

1 

Brücke A70 über ST2276 /AS Knetzgau Nr.11/Rfb. 

Bamberg 

Zell am Ebersberg 

301 

2,3 

2.0 - 2.4 

6029706 

2 

Brücke A 70 über Böhlbach 

Knetzgau 

376 

1,9 

1.5 - 1.9 

6029707 

0 

Brücke A70 über Flutmulde 

Knetzgau 

356 

2,2 

2.0 - 2.4 

6029708 

0 

Brücke A70 überK-HAS16 

Sand am Main 

580 

2,0 

2.0 - 2.4 

6029709 

0 

Brücke A70 über FW 

Sand am Main 

242 

2,2 

2.0 - 2.4 

6029710 

0 

Brücke FW über A70 

Sand a. Main 

466 

2,2 

2.0 - 2.4 

6029711 

0 

Brücke FW über A70 

Sand am Main 

193 

2,2 

2.0 - 2.4 

6029712 

0 

Brücke A70 über FW 

Limbach 

244 

2,0 

2.0 - 2.4 

6029713 

0 

Brücke A70 über Tal/Wildbachbrücke/FR Schweinfurt 

Limbach 

2229 

2,5 

2.5 - 2.9 

6029714 

2 

Brücke, A70 über Tal u. Main/Mainbrücke Eltmann 
(Vorland SW), FR SW, ’L ' 

Eltmann 

2085 

3,0 

3.0 - 3.4 

6029716 

AI 

Brücke, A70 über Tal u. Main/Mainbrücke Eltmann 
(Vorland SW u. Flußbr.), FR Ba. 

Eltmann 

8036 

2,7 

2.5 - 2.9 

6029716 

A2 

Brücke, A70 über Tal u. Main/Mainbrücke Eltmann 
(Flußbrücke), FR SW, ' L' 

Eltmann 

3980 

2,8 

2.5 - 2.9 

6029716 

Bl 
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Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke, A70 über Tal u. Main/Mainbrücke Eltmann R 
(Vorland) FR Bamberg, 'R' 

Eltmann 

6839 

2,7 

2.5 - 2.9 

6029716 

B2 

Brücke, A70 über Tal u. Maln/Malnbrücke Eltmann 
(Vorland Ba), FR SW, ’L' 

Eltmann 

8180 

3,0 

3.0 - 3.4 

6029716 

CI 

Brücke A70 über Tal /Wlldbachbrücke/FR Bamberg 

LImbach 

1776 

2,3 

2.0 - 2.4 

6029717 

0 

Brücke B 26 über Mühlbach bei Dippach 

Dippach 

69 

2,1 

2.0 - 2.4 

6030500 

0 

Brücke B 26 überden Fichtenbach In Eltmann 

Eltmann 

200 

1,0 

1.0 - 1.4 

6030502 

0 

Brücke B 26 überden Main bei Eltmann 

Eltmann 

2384 

1,8 

1.5 - 1.9 

6030503 

1 

Brücke B 26 über den GRW bei Ebelsbach 

Ebelsbach 

46 

1,2 

1.0 - 1.4 

6030516 

0 

Brücke B 26 über die DB In Ebelsbach/Brücke B 26 über 
die DB-Llnle In Ebelsbach 

Ebelsbach 

1482 

2,4 

2.0 - 2.4 

6030517 

0 

Brücke B 26 überden Ebelsbach bei Ebelsbach 

Ebelsbach 

395 

1,9 

1.5 - 1.9 

6030518 

0 

Brücke B 26 über den GRW bei Eltmann 

Eltmann 

91 

2,0 

2.0 - 2.4 

6030519 

0 

Brücke B 26 über das Flutgelände bei Eltmann 

Eltmann 

1035 

2,3 

2.0 - 2.4 

6030520 

0 

Brücke B26 überden Güßbach bei Bischberg 

Bisch berg 

136 

2,2 

2.0 - 2.4 

6030625 

0 

Brücke B26 ü.d. Trosdorfer Bach b. Trosdorf 

T rosdorf 

140 

1,7 

1.5 - 1.9 

6030626 

0 

Brücke B26 über den Viehbach In VIereth 

VIereth 

108 

2,8 

2.5 - 2.9 

6030627 

0 

Brücke B26 übereine Ortsstraße bei Trunstadt 

Trunstadt 

119 

2,1 

2.0 - 2.4 

6030628 

0 

Brücke A70 über FW / Bach/RFB BAB A7 (Ebelsbach) 

Eltmann 

197 

2,1 

2.0 - 2.4 

6030720 

1 

Brücke A70 über FW / Bach/RFB Bamberg (Ebelsbach) 

Eltmann 

228 

2,4 

2.0 - 2.4 

6030720 

2 

Brücke B26 über A70/AS Eltmann Nr.12 

Eltmann 

742 

2,5 

2.5 - 2.9 

6030721 

0 
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Bauwerksname / Teilbauwerksname 
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[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 
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Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A70 über FW/Überbau FR Schweinfurt 

Ebelsbach 

81 

2,9 

2.5 - 2.9 

6030722 

1 

Brücke A70 über FW/Überbau FR Bamberg 

Ebelsbach 

84 

2,8 

2.5 - 2.9 

6030722 

2 

Brücke, BAB A70 über Flutöffnung/Rfb. A7 

Eschenbach 

60 

1,8 

1.5 - 1.9 

6030723 

1 

Brücke, BAB A70 über Flutöffnung/Rfb. Bamberg 

Eschenbach 

60 

1,8 

1.5 - 1.9 

6030723 

2 

Brücke A70 über FW/Überbau FR Schweinfurt 

Stettfeld 

68 

2,3 

2.0 - 2.4 

6030724 

1 

Brücke A70 über FW/Überbau FR Bamberg 

Stettfeld 

68 

2,4 

2.0 - 2.4 

6030724 

2 

Brücke GVS über A70 

Stettfeld 

597 

2,3 

2.0 - 2.4 

6030725 

0 

Brücke A70 über Bach /Sendelbach/Brücke A70 über Bach 
/Sendelbach 

Stettfeld 

136 

1,2 

1.0 - 1.4 

6030726 

0 

Brücke A70 über St2281 /DB /FW/Überbau FR 

Schweinfurt 

Stettfeld 

2422 

2,4 

2.0 - 2.4 

6030727 

1 

Brücke A70 über St2281 /DB /FW/Überbau FR Bamberg 

Stettfeld 

2422 

2,4 

2.0 - 2.4 

6030727 

2 

Brücke A70 über FW/RFB A7 

Staffelbach 

93 

2,8 

2.5 - 2.9 

6030729 

1 

Brücke A70 über FW/RFB A7 

Staffelbach 

93 

2,9 

2.5 - 2.9 

6030729 

2 

Brücke A70 über GVS/Gemeindeverbindungsstraße 

Staffelbach 

810 

2,0 

2.0 - 2.4 

6030730 

1 

Brücke A70 über St2281 /DB/RFB BAB A7 

Staffelbach 

2827 

2,9 

2.5 - 2.9 

6030731 

1 

Brücke A70 über St2281 /DB/RFB Bamberg 

Staffelbach 

2865 

2,7 

2.5 - 2.9 

6030731 

2 

Brücke St2262 über A70 

Viereth 

496 

2,2 

2.0 - 2.4 

6030732 

0 

Brücke A70 über Flutkanal/Überbau FR Schweinfurt 

Oberhaid 

2080 

2,3 

2.0 - 2.4 

6030733 

1 

Brücke A70 über Flutkanal/Überbau FR Schweinfurt 

Oberhaid 

2080 

2,0 

2.0 - 2.4 

6030733 

2 
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Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke FW über A70 

Oberhaid 

291 

2,3 

2.0 - 2.4 

6030734 

0 

Brücke A70 über Flutöffnung/Main/RFB A7 

Oberhaid 

844 

2,9 

2.5 - 2.9 

6030735 

1 

Brücke A70 über Flutöffnung/Main/RFB Bamberg 

Oberhaid 

844 

2,8 

2.5 - 2.9 

6030735 

2 

Brücke A73 über GRW/Brücke FR Bamberg 

Bamberg 

55 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031500 

1 

Brücke A73 über GRW/Brücke FR Nürnberg 

Bamberg 

49 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031500 

2 

Brücke Äste der A73 AS Bamberg-Ost über GRW 

Bamberg 

70 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031501 

0 

Brücke St 2281 über A73 AS Bamberg-Ost 

Bamberg 

554 

2,4 

2.0 - 2.4 

6031502 

0 

Brücke AS US-Army über A73 

Bamberg 

540 

2,4 

2.0 - 2.4 

6031503 

0 

Brücke A73 über Seebach 

Lichteneiche 

99 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031504 

0 

Brücke Äste der A73 AS Memmelsdorf über Seebach 

Lichteneiche 

75 

2,7 

2.5 - 2.9 

6031505 

0 

Brücke ST2190 über A73/Brücke ST2190 über A73 (AS 
Memmelsdorf) 

Lichteneiche 

684 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031506 

1 

Brücke ST2190 über A73/Brücke ST2190 über A73 (AS 
Memmelsdorf) 

Lichteneiche 

684 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031506 

1 

Brücke A73 Äste E-M und A-E über Seebach 

Bamberg 

101 

2,7 

2.5 - 2.9 

6031507 

0 

Brücke A73 über die GVS Bamberg - Gundelsheim/Brücke 
FR Bamberg, BA 2 

Lichteneiche 

189 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031508 

1 

Brücke A73 über die GVS Bamberg - Gundelsheim/Brücke 
FR Nürnberg, BA 1 

Lichteneiche 

170 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031508 

2 

Brücke A73 FR Suhl südliche Rampe zur A70 über 
GVS/Überbau AK Bamberg, Rampe Nürnberg - Bayreuth 

Bamberg 

134 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031509 

1 

Brücke A73 FR Suhl südliche Rampe zur A70 über 
GVS/Überbau AK Bamberg, Rampe Schweinfurt - Suhl 

Bamberg 

141 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031509 

2 
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note 

Zustands- 
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Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A73 über die A70 (AK Bamberg )/Brücke FR 

Coburg, BA 2 

Gundelsheim 

748 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031510 

1 

Brücke A73 über die A70 (AK Bamberg )/Brücke FR 
Nürnberg, BA 1 

Gundelsheim 

746 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031510 

2 

Brücke A70 (Äste X-W, U-Z des AK Bbg) über Aubach 

Bruckershof 

159 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031511 

0 

Brücke A73 über FW/Brücke FR Coburg, BA 2 

Gundelsheim 

140 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031512 

1 

Brücke A73 über FW/Brücke FR Nürnberg, BA 1 

Gundelsheim 

149 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031512 

2 

Brücke A73 über Gelände/Brücke FR Coburg, BA 2 

Gundelsheim 

178 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031513 

1 

Brücke A73 über Gelände/Brücke FR Nürnberg, BA 1 

Gundelsheim 

184 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031513 

2 

Brücke A73 überden Stöckigtbach/Überbau FR 

Lichtenfels, BA 2 

Gundelsheim 

120 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031514 

1 

Brücke A73 überden Stöckigtbach/Überbau FR Nürnberg, 
BA 1 

Gundelsheim 

120 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031514 

2 

Brücke A73 über die Flut bei Gundelsheim/Brücke, A73 
über die Flut bei Gundelsheim, FR Lif. 

Gundelsheim 

180 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031515 

1 

Brücke A73 über die Flut bei Gundelsheim/Brücke, A73 
über die Flut bei Gundelsheim, FR Bbg. 

Gundelsheim 

159 

2,1 

2.0 - 2.4 

6031515 

2 

Brücke BA 5 über A73 bei Gundelsheim 

Gundelsheim 

418 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031516 

0 

Brücke A73 über Leitenbach bei Gundelsheim/Brücke, A73 
über Leitenbach, FR Lichtenfels 

Gundelsheim 

166 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031517 

1 

Brücke A73 über Leitenbach bei Gundelsheim/Brücke, A73 
über Leitenbach, FR Bamberg 

Gundelsheim 

159 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031517 

2 

Brücke Feldweg über A73 b. Gundelsheim 

Gundelsheim 

202 

2,4 

2.0 - 2.4 

6031518 

0 

Brücke A73 über Bösengraben bei Gundelsheim 

Gundelsheim 

51 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031519 

0 

Brücke A73 über Waldweg bei Breitengüßbach/Überbau 

FR Lichtenfels 

Breitengüßbach 

112 

2,4 

2.0 - 2.4 

6031520 

1 
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Zustands- 

note 

Zustands- 
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Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A73 über Waldweg bei Breitengüßbach/Überbau 

FR Bamberg 

Breitengüßbach 

109 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031520 

2 

Brücke A73 über B4, DB und Feldweg/Brücke, A73 über 

B4 / DB / Feldweg, FR Lichtenfels 

Breitengüßbach 

1300 

2,9 

2.5 - 2.9 

6031521 

1 

Brücke A73 über B4, DB und Feldweg/Brücke, A73 über 

B4 / DB / Feldweg, FR Bamberg 

Breitengüßbach 

1681 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031521 

2 

Brücke B4 über die DB in Breitengüßbach 

Breitengüßbach 

95 

2,7 

2.5 - 2.9 

6031523 

0 

Brücke B4 über die Mainflut bei Breitengüßbach 

Breitengüßbach 

197 

1,7 

1.5 - 1.9 

6031524 

0 

Brücke B4 überden Main bei Breitengüßbach 

Breitengüßbach 

1113 

2,4 

2.0 - 2.4 

6031525 

1 

Brücke B4 über die Mainflut bei Breitengüßbach 

Breitengüßbach 

150 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031526 

0 

Brücke B4 über die Flut bei Breitengüßbach 

Breitengüßbach 

159 

1,0 

1.0 - 1.4 

6031527 

0 

Brücke St 2244 (Berliner Ring) über A70 

Flallstadt 

1215 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031535 

0 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW, FR 

Schweinfurt 

Flallstadt 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031536 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW, FR Bayreuth 

Flallstadt 

97 

2,4 

2.0 - 2.4 

6031536 

2 

Brücke A70 über die DB (Bamberg - Flof)/Brücke A70 über 
die DB, FR Schweinfurt Bestand 

Flallstadt 

488 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031537 

1 

Brücke A70 über die DB (Bamberg - Flof)/Brücke A70 über 
die DB, FR Bayreuth 

Flallstadt 

546 

2,4 

2.0 - 2.4 

6031537 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW, FR 

Schweinfurt 

Flallstadt 

110 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031538 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke A70 über FW, FR Bayreuth 

Flallstadt 

93 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031538 

2 

Brücke A70 über GRW bei AS Flallstadt/Brücke A70 über 
GRW, FR Schweinfurt 

Flallstadt 

162 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031539 

1 

Brücke A70 über GRW bei AS Flallstadt/Brücke A70 über 
GRW, FR Bayreuth 

Flallstadt 

108 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031539 

2 

Brücke A70 über Seebach/Brücke A70 über Seebach (FR 
Schweinfurt) 

Flallstadt 

81 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031540 

1 
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Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A70 über Seebach/Brücke A70 über Seebach (FR 
Bayreuth) 

Flallstadt 

77 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031540 

2 

Brücke St 2281 überA70 

Flallstadt 

692 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031541 

0 

Brücke FW über A70 

Flallstadt 

319 

2,7 

2.5 - 2.9 

6031543 

0 

Brücke B26 über Ast A70 /km 61 ,200/ 

Bamberg 

400 

Nicht feststellba 

6031544 

0 

Brücke B26 über die Regnitz bei Bischberg 

Bischberg 

3074 

2,9 

2.5 - 2.9 

6031545 

0 

Brücke B26 über den Röthelbach bei Bischberg 

Bisch berg 

109 

2,6 

2.5 - 2.9 

6031546 

0 

Brücke B26 über einen Feldweg bei Bischberg 

Bischberg 

78 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031547 

0 

Brücke B26 übereinen GRW bei Bischberg 

Bisch berg 

40 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031548 

0 

Brücke B4 über den Leigraben bei Breitengüßbach 

Breitengüßbach 

59 

1,8 

1.5 - 1.9 

6031558 

0 

Brücke B279 über die Mainflut bei Baunach 

Baunach 

474 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031562 

0 

Brücke B279 überden Main bei Baunach 

Baunach 

691 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031563 

0 

Brücke B279 über die Baunach bei Baunach 


157 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031564 

1 

Brücke B279 über die Lauter in Baunach 

Baunach 

63 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031565 

0 

Brücke B279 über Entw.Graben bei Baunach 

Baunach 

35 

1,6 

1.5 - 1.9 

6031566 

0 

Brücke K-BA 4 über A70 

Gundelsheim 

568 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031567 

0 

Brücke K-BA 4 über A70 

Gundelsheim 

568 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031567 

0 

Brücke A70 über FW und Gründleinsbach/Brücke FR 
Bamberg, BA 1 

Memmelsdorf 

203 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031568 

1 

Brücke A70 über FW und Gründleinsbach/Brücke FR 
Bayreuth, BA 2 

Memmelsdorf 

202 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031568 

2 
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Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A70 über Leitenbach/Brücke FR Bamberg, BA 1 

Memmelsdorf 

173 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031569 

1 

Brücke A70 über Leitenbach/Brücke FR Bayreuth, BA 2 

Memmelsdorf 

170 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031569 

2 

Brücke A70 über BA 5/Brücke FR Bamberg 

Memmelsdorf 

436 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031570 

1 

Brücke A70 über BA 5/Brücke FR Bayreuth 

Memmelsdorf 

450 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031570 

2 

Brücke A70 über Gelände (Flutbrücke )/Brücke FR 

Bamberg, BA 1 

Memmelsdorf 

531 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031571 

1 

Brücke A70 über Gelände (Flutbrücke )/Brücke FR 

Bayreuth, BA 2 

Memmelsdorf 

530 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031571 

2 

Brücke A70 über Leitenbach 

Drosendorf 

344 

1,7 

1.5 - 1.9 

6031572 

0 

Brücke A70 über GVS/Brücke FR Bamberg 

Drosendorf 

182 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031573 

1 

Brücke A70 über GVS/Brücke FR Bayreuth 

Drosendorf 

183 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031573 

2 

Brücke A70 über BA 16/Brücke FR Bamberg 

Drosendorf 

463 

2,8 

2.5 - 2.9 

6031574 

1 

Brücke A70 über BA 16/Brücke FR Bayreuth 

Drosendorf 

473 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031574 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke FR Bamberg 

Drosendorf 

139 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031575 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke FR Bayreuth 

Drosendorf 

141 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031575 

2 

Brücke A70 über Leitengraben 

WIesenglech 

268 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031576 

0 

Brücke A70 über FW/Brücke FR Bamberg 

WIesenglech 

133 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031577 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke FR Bayreuth 

WIesenglech 

126 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031577 

2 

Brücke K-BA10 über A70 bei WIesenglech 

WIesenglech 

351 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031578 

0 

Brücke B279 über A73 bei Breltengüßbach 

Breltengüßbach 

428 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031595 

0 
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BW- 

Nr. 

Brücke A73 über DB und Feldweg bei 
Breitengüßbach/Überbau FR Lichtenfels 

Breitengüßbach 

617 

2,7 

2.5 - 2.9 

6031596 

1 

Brücke A73 über DB und Feldweg bei 
Breitengüßbach/Überbau FR Bamberg 

Breitengüßbach 

596 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031596 

2 

Brücke A73 über Güßbach bei Breitengüßbach 

Breitengüßbach 

101 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031597 

0 

Brücke A73 über GVS bei Breitengüßbach/Brücke, A73 
über GVS, FR Lichtenfels 

Breitengüßbach (Kemmern) 

132 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031598 

1 

Brücke A73 über GVS bei Breitengüßbach/Brücke, A73 
über GVS, FR Bamberg 

Breitengüßbach (Kemmern) 

127 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031598 

2 

Brücke Rampe A73 ü. Leigraben bei Breitengüßbach 

Breitengüßbach 

70 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031599 

0 

Brücke A73 über B4 und Feldweg bei 
Breitengüßbach/Überbau FR Lichtenfels 

Breitengüßbach 

369 

2,4 

2.0 - 2.4 

6031603 

1 

Brücke A73 über B4 und Feldweg bei 
Breitengüßbach/Überbau FR Bamberg 

Breitengüßbach 

380 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031603 

2 

Brücke A73 ü. Wirtschaftsweg b. Unteroberndorf/Überbau 
FR Lichtenfels 

Unteroberndorf 

99 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031604 

1 

Brücke A73 ü. Wirtschaftsweg b. Unteroberndorf/Überbau 
FR Bamberg 

Unteroberndorf 

99 

1,9 

1.5 - 1.9 

6031604 

2 

Brücke A73 über DB bei Unteroberndorf/Brücke, A73 über 
DB bei Unteroberndorf 

Unteroberndorf 

2261 

2,8 

2.5 - 2.9 

6031605 

1 

Brücke A73 ü. Schmerzengraben b. Unteroberndorf 

Unteroberndorf 

223 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031606 

0 

Brücke A73 über Privatstraße der US-Sreitkr./Brücke FR 
Bamberg 

Bamberg 

189 

1,9 

1.5 - 1.9 

6031613 

1 

Brücke A73 über Privatstraße der US-Sreitkr./Brücke FR 
Nürnberg 

Bamberg 

170 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031613 

2 

Brücke B279 über GRW bei Breitengüßbach 

Breitengüßbach 

181 

1,8 

1.5 - 1.9 

6031630 

0 

Brücke A73 über GRW bei Breitengüßbach 

Breitengüßbach 

126 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031631 

0 

Brücke B4 überden Güßbach in Breitengüßbach 

Breitengüßbach 


Nicht feststellba 

6031635 

0 

Brücke A73 (Ast A-F des AK) über GVS Bbg- 
Gundelsh./Brücke A73 über GVS Bamberg - Gundelsheim 

Bamberg, Ortsteil Hirschknock 

227 

2,3 

2.0 - 2.4 

6031701 

0 
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Brücke A70 (Ast R-Q des AK Bamberg) über Aubach 

Gundelshelm 

68 

2,0 

2.0 - 2.4 

6031702 

0 

Brücke A70 (Ast N-T des AK Bamberg) über Aubach 

Gundelshelm 

68 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031703 

0 

Brücke A70 über Fluß /Mainbrücke Oberhaid/RFB 

Bamberg - Schweinfurt - AD A7/70 Werneck 

Oberhaid 

8059 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031704 

1 

Brücke A70 über Fluß /Mainbrücke Oberhald/RFB AD 
A7/70 Werneck - Schweinfurt - Bamberg 

Oberhaid 

8059 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031704 

2 

Brücke FW über A70 

Flallstadt 

290 

2,4 

2.0 - 2.4 

6031705 

0 

Brücke B26 über A70 /AS Bamberg Flafen Nr.14 

Flallstadt 

582 

2,5 

2.5 - 2.9 

6031706 

0 

Brücke FW über A70 

Bruckershof 

258 

2,2 

2.0 - 2.4 

6031707 

0 

Brücke A70 über Crumbach 

Scheßlltz 

604 

1,8 

1.5 - 1.9 

6032503 

0 

Brücke K-BA 1 über A70 

Scheßlltz 

362 

2,0 

2.0 - 2.4 

6032504 

0 

Brücke A70 über die St2187 bei Scheßlltz/Brücke FR 
Bamberg 

Scheßlltz 

493 

2,5 

2.5 - 2.9 

6032505 

1 

Brücke A70 über die St2187 bei Scheßlltz/Brücke FR 
Bayreuth 

Scheßlltz 

448 

2,7 

2.5 - 2.9 

6032505 

2 

Brücke A70 über FW und Ellernbach 

Scheßlltz 

434 

2,5 

2.5 - 2.9 

6032506 

0 

Brücke A 70 über St2210 AS Scheßlltz/Brücke A70 über St 
2210, FR Bamberg 

Scheßlltz 

488 

2,3 

2.0 - 2.4 

6032507 

1 

Brücke A 70 über St2210 AS Scheßlltz/Brücke A70 über St 
2210, FR Bayreuth 

Scheßlltz 

480 

2,5 

2.5 - 2.9 

6032507 

2 

Brücke A70 über GVS Schlappenreuth- 
Demmelsdorf/Brücke FR Bamberg 

Scheßlltz 

149 

2,4 

2.0 - 2.4 

6032508 

1 

Brücke A70 über GVS Schlappenreuth- 
Demmelsdorf/Brücke FR Bayreuth 

Scheßlltz 

139 

2,7 

2.5 - 2.9 

6032508 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke FR Bamberg 

Schlappenreuth 

143 

2,0 

2.0 - 2.4 

6032509 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke FR Bayreuth 

Schlappenreuth 

93 

2,4 

2.0 - 2.4 

6032509 

2 
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Brücke A70 über FW und Gelände, Hangbrücke 
Würgau/Hangbrücke Würgau, Überbau FR Bamberg 

Würgau 

6380 

2,4 

2.0 - 2.4 

6032510 

1 

Brücke A70 über FW und Gelände, Hangbrücke 
Würgau/Hangbrücke Würgau, FR Bayreuth 

Würgau 

6268 

3,0 

3.0 - 3.4 

6032510 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke FR Bamberg 

Würgau 

115 

2,2 

2.0 - 2.4 

6032511 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke FR Bayreuth 

Würgau 

112 

2,3 

2.0 - 2.4 

6032511 

2 

Brücke St 21 90 über A70 AS Roßdorf am Berg 

Roßdorf a. Berg 

505 

2,2 

2.0 - 2.4 

6032512 

0 

Brücke A70 über BA28/Brücke FR Bamberg 

Roßdorf 

416 

2,0 

2.0 - 2.4 

6032513 

1 

Brücke A70 über BA28/Brücke FR Bayreuth 

Roßdorf 

455 

2,2 

2.0 - 2.4 

6032513 

2 

Brücke FW über A70 

Roßdorf am Berg 

566 

2,9 

2.5 - 2.9 

6032514 

0 

Brücke A70 über GVS/Brücke A 70 über GVS (FR 
Bamberg) 

Schederndorf 

341 

2,0 

2.0 - 2.4 

6032515 

1 

Brücke A70 über GVS/Brücke A 70 über GVS (FR 
Bayreuth) 

Schederndorf 

373 

2,0 

2.0 - 2.4 

6032515 

2 

Brücke A70 über FW/Brücke FR Bamberg, BA 1 

Scheßlltz 

126 

2,3 

2.0 - 2.4 

6032526 

1 

Brücke A70 über FW/Brücke FR Bayreuth, BA 2 

Scheßlltz 

77 

2,0 

2.0 - 2.4 

6032526 

2 

Brücke A70 über Entwässerungsgraben 

Roßdorf am Berg 

305 

2,4 

2.0 - 2.4 

6032527 

0 

Brücke B22 über die WIesent bei Treunitz 

Treunitz 

43 

2,1 

2.0 - 2.4 

6033500 

0 

Brücke B22 über die WIesent bei Treunitz 

Treunitz 

104 

1,1 

1.0 - 1.4 

6033501 

0 

Brücke A70 über GVS Wölkendorf - Stelnfeld/Überbau FR 
Bamberg 

Wölkendorf 

336 

2,0 

2.0 - 2.4 

6033502 

1 

Brücke A70 über GVS Wölkendorf - Stelnfeld/Überbau FR 
Bayreuth 

Wölkendorf 

380 

2,5 

2.5 - 2.9 

6033502 

2 

Brücke A70 über Feldweg/Überbau FR Bamberg 

Wölkendorf 

361 

2,4 

2.0 - 2.4 

6033503 

1 
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Brücke A70 über Feldweg/Überbau FR Bayreuth 

Wölkendorf 

398 

2,7 

2.5 - 2.9 

6033503 

2 

Brücke A70 über FW 

Wölkendorf 

263 

2,4 

2.0 - 2.4 

6033504 

0 

Brücke B22 über den Baderbach 

Freienfels 

86 

1,8 

1.5 - 1.9 

6033730 

0 

Brücke B22 über die Kainach 

Hollfeld 

88 

2,9 

2.5 - 2.9 

6033731 

0 

Brücke B22 überden Ehrlichbach 

Busbach 

32 

2,2 

2.0 - 2.4 

6034500 

0 

Brücke B22 über die Lechau 

Schönfeld 

92 

2,2 

2.0 - 2.4 

603451 1 

0 

Brücke B22 über den Er - Bach 

Schönfeld 

38 

2,3 

2.0 - 2.4 

6034512 

0 

Brücke B22 über den Roten Main 

Neunkirchen 

685 

1,9 

1.5 - 1.9 

6035500 

0 

Brücke B22 über die Ölschnitz 

Neunkirchen 

169 

3,0 

3.0 - 3.4 

6035501 

0 

Brücke B22 über die Ölschnitz 

Lehen 

181 

1,8 

1.5 - 1.9 

6035503 

0 

Brücke B85 über die Preuschwitzerin 

bei Heinersreuth 

181 

2,0 

2.0 - 2.4 

6035504 

0 

Brücke B85 überden Dühlbach 

Unterwaiz 

223 

2,0 

2.0 - 2.4 

6035505 

0 

Brücke B85 überden Grüngrabenbach 

in Altenplos 

38 

2,0 

2.0 - 2.4 

6035513 

0 

Brücke B85 über den Köhlersgraben und Feldweg 

Lichtentanne 

151 

1,1 

1.0 - 1.4 

6035514 

A 

Brücke B85 über den Köhlersgraben und Feldweg 

Lichtentanne 

353 

1,8 

1.5 - 1.9 

6035514 

B 

Brücke GRW neben B22 über den Roten Main bei 
Neunkirchen 

Neunkirchen 

53 

2,3 

2.0 - 2.4 

6035532 

0 

Brücke GRW neben B85überden Dühlbach 

Unterwaiz 

19 

2,0 

2.0 - 2.4 

6035533 

0 

Brücke B22 über B2 / B85 

Bayreuth 

298 

1,8 

1.5 - 1.9 

6035540 

0 
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Brücke GVS über die B22 

Meyernreuth bei Bayreuth 

292 

1,9 

1.5 - 1.9 

6035541 

0 

Brücke B22 über Feld- und Waldweg 

Meyernreuth 

341 

1,9 

1.5 - 1.9 

6035542 

0 

Brücke B22 über Feld- und Waldweg 

Bayreuth-Aichig 

348 

1,7 

1.5 - 1.9 

6035543 

0 

Brücke B22 über Anschlußast Aichig 

Bayreuth-Aichig 

357 

1,8 

1.5 - 1.9 

6035544 

0 

Brücke neben B22 überden Roten Main 
(Anliegerweg VBrücke über den Roten Main (ÖFW) 

Neunkirchen 

105 

1,2 

1.0 - 1.4 

6035545 

0 

Brücke A9 über die St 21 83/Brücke, BAB A9 über die ST 
2183, FR Berlin 

Eckershof 

376 

2,2 

2.0 - 2.4 

6035650 

1 

Brücke A9 über die St 21 83/Brücke, BAB A9 über die ST 
2183, FR München 

Eckershof 

350 

2,4 

2.0 - 2.4 

6035650 

2 

Brücke FW über A9 

Bindlach 

375 

2,2 

2.0 - 2.4 

6035652 

0 

Brücke A9 über Trebgast 

Bindlach 

388 

2,2 

2.0 - 2.4 

6035654 

0 

Brücke B2 über A9, DB, Stadtstraße, Fuß- 
+Radweg/Südöstliche Rampe 1 über Bahn und Radweg 

Bayreuth 

1584 

3,0 

3.0 - 3.4 

6035656 

AI 

Brücke B2 über A9, DB, Stadtstraße, Fuß- 
+Radweg/Südwestliche Rampe 2 über Bahn und Radweg 

Bayreuth 

1709 

2,9 

2.5 - 2.9 

6035656 

A2 

Brücke B2 über A9, DB, Stadtstraße, Fuß- 
+Radweg/Nordöstliche Rampe 3 über A9 

Bayreuth 

1510 

3,4 

3.0 - 3.4 

6035656 

A3 

Brücke B2 über A9, DB, Stadtstraße, Fuß- 
+Radweg/Nordwestliche Rampe 4 über A9 

Bayreuth 

1869 

3,0 

3.0 - 3.4 

6035656 

A4 

Brücke B2 über A9, DB, Stadtstraße, Fuß- 
+Radweg/Flauptbrücke über DB, Radweg, Stadtstraße, A 9 

Bayreuth 

9513 

3,0 

3.0 - 3.4 

6035656 

H 

Brücke A9 überden Roten Main/Überbau FR Berlin 

Bayreuth 

716 

2,0 

2.0 - 2.4 

6035660 

1 

Brücke A9 überden Roten Main/Überbau FR Nürnberg 

Bayreuth 

708 

2,0 

2.0 - 2.4 

6035660 

2 

Brücke A9 Flutbrücke überden Roten Main/Überbau FR 
Berlin 

Bayreuth 

1135 

2,4 

2.0 - 2.4 

6035661 

1 
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Brücke A9 Flutbrücke über den Roten Main/Überbau FR 
Nürnberg 

Bayreuth 

1134 

2,3 

2.0 - 2.4 

6035661 

2 

Brücke A9 über GS Eremitage-Flölzleinsmühle/Brücke A9 
über GS, FR Berlin 

Bayreuth 

238 

1,3 

1.0 - 1.4 

6035662 

1 

Brücke A9 über GS Eremitage-Flölzleinsmühle/Brücke A9 
über GS, FR Nürnberg 

Bayreuth 

237 

1,9 

1.5 - 1.9 

6035662 

2 

Brücke BAB A9 über GVS St.Johannis-Untere Röth/Brücke 
A9 über GVS St. Joh.-Obere Röth, FR Berlin 

Bayreuth 

188 

1,7 

1.5 - 1.9 

6035663 

1 

Brücke BAB A9 über GVS St.Johannis-Untere Röth/Brücke 
A9 über GVS St. Joh.-Obere Röth, FR München 

Bayreuth 

188 

2,2 

2.0 - 2.4 

6035663 

2 

Brücke A9 über Feldweg und DB/Überbau Fahrtrichtung 
Berlin 

Bayreuth 

358 

2,7 

2.5 - 2.9 

6035664 

1 

Brücke A9 über Feldweg und DB/Überbau Fahrtrichtung 
München 

Bayreuth 

358 

2,7 

2.5 - 2.9 

6035664 

2 

Brücke A9 über GS Königsallee/Brücke, BAB A9 über GS 
Königsallee, FR Berlin 

Bayreuth 

490 

1,9 

1.5 - 1.9 

6035665 

1 

Brücke A9 über GS Königsallee/Brücke, BAB A9 über GS 
Königsallee, FR Berlin 

Bayreuth 

490 

1,9 

1.5 - 1.9 

6035665 

1 

Brücke A9 über GS Königsallee/Brücke, BAB (A9) über GS 
Königsallee, FR Nürnberg 

Bayreuth 

491 

2,1 

2.0 - 2.4 

6035665 

2 

Brücke GRW über A9 

Oberkonnersreuth 

170 

2,5 

2.5 - 2.9 

6035668 

0 

Brücke A9 über GVS Meyernreuth-Fürsetz/Brücke A9 über 
GVS Meyernreuth-Fürsetz, RF Berlin 

Fürsetz 

197 

1,8 

1.5 - 1.9 

6035669 

1 

Brücke A9 über GVS Meyernreuth-Fürsetz/Brücke A9 über 
GVS Meyernreuth-Fürsetz, FR Nbg. 

Fürsetz 

197 

1,8 

1.5 - 1.9 

6035669 

2 

Brücke Feldweg über A9 

Wolfsbach 

234 

2,4 

2.0 - 2.4 

6035670 

0 

Brücke A9 über GVS Wolfsbach-Thiergarten/Überbau FR 
Berlin 

Wolfsbach 

161 

1,8 

1.5 - 1.9 

6035671 

1 

Brücke A9 über GVS Wolfsbach-Thiergarten/Überbau FR 
Nürnberg 

Wolfsbach 

141 

1,9 

1.5 - 1.9 

6035671 

2 

Brücke A9 über DB/Brücke, BAB A9 über DB, FR Berlin 

Wolfsbach 

487 

1,8 

1.5 - 1.9 

6035672 

1 
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Brücke A9 über DB/Brücke, BAB A9 über DB, FR 

München 

Wolfsbach 

401 

1,2 

1.0 - 1.4 

6035672 

2 

Brücke GRW über A9 

Bindlach 

207 

2,3 

2.0 - 2.4 

6035674 

0 

Brücke Stadtstr. in Bindlach über A9 

Bindlach 

563 

2,7 

2.5 - 2.9 

6035675 

0 

Brücke GVS über A9 (Bindlacher Straße) 

Bayreuth 

600 

2,0 

2.0 - 2.4 

6035676 

0 

Brücke A9 (Einhausung) über Fußweg/Brücke BAB A9 
über Fußweg, FR Berlin 

Bayreuth 

171 

1,9 

1.5 - 1.9 

6035677 

1 

Brücke A9 (Einhausung) über Fußweg/Brücke BAB A9 
über Fußweg, FR Nürnberg 

Bayreuth 

166 

2,0 

2.0 - 2.4 

6035677 

2 

Brücke A9 über B2/85 und GVS, AS Bayreuth-Süd/RF 
Berlin 

Bayreuth 

834 

2,9 

2.5 - 2.9 

6035678 

1 

Brücke A9 über B2/85 und GVS, AS Bayreuth-Süd/RF 
München 

Bayreuth 

802 

2,9 

2.5 - 2.9 

6035678 

2 

Brücke B2+B85 über DB (Bayreuth-Nürnberg) 

Bayreuth 

537 

1,9 

1.5 - 1.9 

6035688 

0 

Brücke B2 über den Flasenweg 

in Bayreuth 

389 

1,9 

1.5 - 1.9 

6035689 

0 

Brücke GVS über B2 

Oberkonnersreuth 

384 

1,9 

1.5 - 1.9 

6035690 

0 

Brücke B22 über den Feldweg Lehen - Stockau 

Lehen 

114 

1,1 

1.0 - 1.4 

6036500 

0 

Brücke B22 übereine Bahnlinie 

Seybothenreuth 

360 

2,4 

2.0 - 2.4 

6036501 

0 

Brücke FW über A93 

Reutlas 

432 

2,3 

2.0 - 2.4 

6038712 

0 

Brücke Feldweg über A93 bei Waldershof 

Lengenfeld 

372 

1,8 

1.5 - 1.9 

6038750 

0 

Brücke A 93 über östl. AS-Rampe, AS Pechbrunn/Überbau 
FR Hof 

Pechbrunn 

203 

1,3 

1.0 - 1.4 

6038751 

1 

Brücke A 93 über östl. AS-Rampe, AS Pechbrunn/Überbau 
FR Regensburg 

Pechbrunn 

203 

1,3 

1.0 - 1.4 

6038751 

2 

Brücke A93 über öffentl. Feld -u. Waldweg 

Groschlattengrün 

296 

2,0 

2.0 - 2.4 

6038752 

0 
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Brücke öffentl. Feldweg über A 93 

Groschlattengrün 

266 

1,9 

1.5 - 1.9 

6038753 

0 

Brücke B 299 überden Lausnitzbach 

Pleußen 

335 

2,0 

2.0 - 2.4 

6039506 

0 

Brücke B 299 über den Glasmühlbach 

Waldsassen 

45 

1,9 

1.5 - 1.9 

6039516 

0 

Brücke K-TIR 3 über B 299 

Pleußen 

254 

2,3 

2.0 - 2.4 

6039524 

0 

Brücke B 299 über Geh- und Radweg 

Kondrau (OD) 

81 

2,2 

2.0 - 2.4 

6039526 

0 

Brücke GVS "Mitterteich - Großensterz" über B 299 

Mitterteich 

340 

2,0 

2.0 - 2.4 

6039527 

0 

Brücke B 1 5 über B 299 

Mitterteich 

334 

2,9 

2.5 - 2.9 

6039528 

0 

Brücke B 299 über öffentlichen Feld- und Waldweg 

Mitterteich 

75 

2,0 

2.0 - 2.4 

6039529 

0 

Brücke K-TIR 22 über B 299 

Mitterteich 

217 

1,9 

1.5 - 1.9 

6039530 

0 

Brücke öffentlicher Feld- und Waldweg über B 299 

Mitterteich 

115 

1,9 

1.5 - 1.9 

6039531 

0 

Brücke B 299 über das Seibertsbachtal 

Mitterteich 

932 

2,4 

2.0 - 2.4 

6039532 

0 

Brücke GVS "Pechhofen - Khegermühle" über B 299 

Mitterteich 

130 

2,0 

2.0 - 2.4 

6039533 

0 

Brücke B 15 über Geh- und Radweg 

Themenreuth 

55 

2,5 

2.5 - 2.9 

6039534 

0 

Brücke G+R über A93 

Wiesau 

225 

2,5 

2.5 - 2.9 

6039720 

0 

Brücke A93 über Bach und FW/Brücke FR Hof, BA 1 

Leugas 

284 

2,3 

2.0 - 2.4 

6039721 

1 

Brücke A93 über Bach und FW/Brücke FR Regensburg, 
BA2 

Leugas 

284 

2,3 

2.0 - 2.4 

6039721 

2 

Brücke FW über A93 

Wiesau 

271 

2,0 

2.0 - 2.4 

6039722 

0 

Brücke St 21 69 über A93 AS Wiesau 

Leugas 

996 

2,3 

2.0 - 2.4 

6039723 

0 
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Brücke GVS über A93 

Mitterteich 

410 

2,3 

2.0 - 2.4 

6039724 

0 

Brücke A93 über die Fischteiche/Brücke A93 über die 
Fischteiche, FR Flof 

Mitterteich 

1727 

2,7 

2.5 - 2.9 

6039725 

1 

Brücke A93 über die Fischteiche/Brücke A93 über die 
Fischteiche, FR Regensburg 

Mitterteich 

1729 

2,7 

2.5 - 2.9 

6039725 

2 

Brücke A93 über Seibertsbach, Bahn und Wirtsch- 
Weg/Brücke FR Flof 

Mitterteich 

3377 

3,3 

3.0 - 3.4 

6039726 

1 

Brücke A93 über Seibertsbach, Bahn und Wirtsch- 
Weg/Brücke FR Regensburg 

Mitterteich 

3442 

2,5 

2.5 - 2.9 

6039726 

2 

Brücke FW über A93 und St2169 

Wiesau 

376 

2,3 

2.0 - 2.4 

6039727 

0 

Brücke A93 über FW 

Mitterteich 

224 

2,0 

2.0 - 2.4 

6039728 

0 

Brücke A93 über B299, AS Mitterteich-Süd/Brücke, FR Flof 

Mitterteich 

252 

2,4 

2.0 - 2.4 

6039729 

1 

Brücke A93 über B299, AS Mitterteich-Süd/Brücke, FR 
Regensburg 

Mitterteich 

252 

2,4 

2.0 - 2.4 

6039729 

2 

Brücke A93 über Kulturgraben 

Mitterteich 

348 

2,0 

2.0 - 2.4 

6039730 

0 

Brücke A93 über GVS/Brücke A9 über GVS, FR Flof 

Mitterteich 

188 

2,0 

2.0 - 2.4 

6039731 

1 

Brücke A93 über GVS/Brücke A9 über GVS, FR 
Regensburg 

Mitterteich 

188 

2,0 

2.0 - 2.4 

6039731 

2 

Brücke L2169 über A93 AS Mitterteich-Nord 

Mitterteich 

698 

2,5 

2.5 - 2.9 

6039732 

0 

Brücke L2169 über A93 AS Mitterteich-Nord 

Mitterteich 

698 

2,5 

2.5 - 2.9 

6039732 

0 

Brücke A 93 über Feldweg/Brücke A 93 über Feldweg FR 
Regensburg 

Pechbrunn 

118 

2,0 

2.0 - 2.4 

6039733 

1 

Brücke A 93 über Feldweg/Brücke A 93 über Feldweg FR 
Hof 

Pechbrunn 

118 

2,7 

2.5 - 2.9 

6039733 

2 

Brücke, A 93 über Graben 

Pechbrunn 

694 

1,1 

1.0 - 1.4 

6039734 

0 

Brücke TIR 14 über A93 

Pechbrunn 

464 

1,9 

1.5 - 1.9 

6039735 

0 


Stand: 29.07.2015 


109 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A 93 über Seibertsbach/FR Hof 

Pechbrunn 

199 

1,3 

1.0 - 1.4 

6039736 

1 

Brücke A 93 über Seibertsbach/FR Regensburg 

Pechbrunn 

199 

1,3 

1.0 - 1.4 

6039736 

2 

Brücke St 21 69 (Bl 5 alt) über A93 

Pechbrunn 

1293 

1,9 

1.5 - 1.9 

6039737 

0 

Brücke A 93 über Seibertsbach/Überbau FR Hof 

Pechbrunn 

1198 

1,8 

1.5 - 1.9 

6039738 

1 

Brücke A 93 über Seibertsbach/Überbau FR Regensburg 

Pechbrunn 

1198 

2,2 

2.0 - 2.4 

6039738 

2 

Brücke B426 überden Amorbach in Mömlingen 

Mömlingen 

137 

2,8 

2.5 - 2.9 

6120651 

0 

Brücke K-MIL38 über B469 

Grosswallstadt 

658 

3,0 

3.0 - 3.4 

6120656 

0 

Brücke FW über B469 bei Großwallstadt 

Großwallstadt 

322 

1,8 

1.5 - 1.9 

6120657 

0 

Brücke B469 (Ast) über B469 bei Großwallstadt 

Grosswallstadt 

523 

1,6 

1.5 - 1.9 

6120658 

0 

Brücke B469 über die Mömling 

Obernburg a. Main 

704 

2,0 

2.0 - 2.4 

6120661 

0 

Brücke B469 über den Ziegelhüttenweg 

Obernburg 

148 

2,0 

2.0 - 2.4 

6120662 

0 

Brücke B469 über GRW Kapellengasse 

Obernburg a. Main 

150 

2,0 

2.0 - 2.4 

6120663 

0 

Brücke B469 über GRW Wasserpforte 

Obernburg 

137 

2,0 

2.0 - 2.4 

6120664 

0 

Brücke B469 über die Frühlingsstrasse 

Obernburg a.Main 

239 

2,0 

2.0 - 2.4 

6120665 

0 

Brücke B469 (Ast) über GRW Deckelmannstrasse 

Obernburg a.Main 

81 

2,2 

2.0 - 2.4 

6120666 

0 

Brücke B469 (Ast) über B469 bei Obernburg 

Obernburg 

1061 

2,5 

2.5 - 2.9 

6120667 

0 

Brücke B469 über GRW 

Wörth 

79 

2,7 

2.5 - 2.9 

6120672 

0 

Brücke B469 über den Floßgrabenweg 

Wörth a. Main 

227 

1,7 

1.5 - 1.9 

6120673 

0 
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Brücke B469 (Ast) über einen FW 

Wörth a. Main 

70 

2,5 

2.5 - 2.9 

6120674 

0 

Brücke GRW über B469 bei Obernburg 

Obernburg 

99 

2,4 

2.0 - 2.4 

6120677 

A 

Brücke B469 (Ast) über Gelände (Rampenbrücke Nord) 

Obernburg 

1331 

2,9 

2.5 - 2.9 

6120697 

1 

Brücke B469 (Ast) über Gelände (Rampenbrücke Süd) 

Obernburg 

1329 

2,5 

2.5 - 2.9 

6120698 

1 

Brücke GVS über B469 

Obernburg a. Main 

290 

2,2 

2.0 - 2.4 

6120706 

0 

Brücke A3 über Äste A3 /AS Rohrbrunn Nr./Rifb Nürnberg - 
Frankfurt (Altbestand) 

Rastanlage Rohrbrunn 

261 

2,5 

2.5 - 2.9 

6122650 

1 

Brücke A3 über Äste A3 /AS Rohrbrunn Nr./Rifb Frankfurt - 
Nürnberg (Altbestand) 

Rastanlage Rohrbrunn 

263 

2,6 

2.5 - 2.9 

6122650 

2 

Brücke A3 über Äste A3 /AS Rohrbrunn Nr./Ausfahrt BAB 
A3 zur R+T-Anlage (südliche Verbr.) 

Rastanlage Rohrbrunn 

147 

2,0 

2.0 - 2.4 

6122650 

3 

Brücke St2312 über A3 

Weibersbrunn 

1373 

3,0 

3.0 - 3.4 

6122651 

0 

Brücke, BAB A3 über Tal /Rohrbuchbrücke/Talbrücke 
Rohrbuch (RFB Nürnberg-Frankfurt) 

Weibersbrunn 

3886 

3,0 

3.0 - 3.4 

6122652 

1 

Brücke, BAB A3 über Tal /Rohrbuchbrücke/Talbrücke 
Rohrbuch (RFB Frankfurt-Nürnberg) 

Weibersbrunn 

3886 

3,0 

3.0 - 3.4 

6122652 

2 

Brücke A3 über FW /Zwieselmühlstraße 

Bischbrunn 

697 

2,8 

2.5 - 2.9 

6122654 

0 

Brücke A3 über GRW /Baumgartshof/RiFb Nürnberg - 
Frankfurt 

Bischbrunn 

51 

2,3 

2.0 - 2.4 

6122655 

1 

Brücke A3 über GRW /Baumgartshof/RiFb Frankfurt - 
Nürnberg 

Bischbrunn 

51 

2,3 

2.0 - 2.4 

6122655 

2 

Brücke A3 über Durchlaß 

Rastanlage Rohrbrunn 

248 

2,1 

2.0 - 2.4 

6122656 

0 

Brücke A3 über Bach+GW /Grüntalbach-Durchlaß 

Bischbrunn 

323 

2,9 

2.5 - 2.9 

6122657 

0 

Brücke A3 über Tal /Flaseltalbrücke/FR Frankfurt 

Bischbrunn 

12204 

2,5 

2.5 - 2.9 

6122666 

1 
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Brücke A3 über Tal /Haseltalbrücke/FR Nürnberg 

Bischbrunn 

12204 

2,5 

2.5 - 2.9 

6122666 

2 

Brücke B8 überden Main in Marktheidenfeld 

in Marktheidenfeld 

1878 

2,5 

2.5 - 2.9 

6123500 

0 

Brücke B8 über einen Graben bei Altfeld 

bei Altfeld 

85 

1,7 

1.5 - 1.9 

6123509 

0 

Brücke B8 über GVS bei Altfeld 

bei Altfeld 

331 

2,5 

2.5 - 2.9 

6123520 

0 

Brücke B8 über den Waldgraben bei Eichenfürst 

bei Eichenfürst 

89 

2,7 

2.5 - 2.9 

6123521 

0 

Brücke A3 über FW /Zwieselmühleweg 

Esselbach 

279 

2,8 

2.5 - 2.9 

6123651 

0 

Brücke A3 über FWA/erbreiterung links (RFB Frankfurt) 

Michelrieth 

125 

2,2 

2.0 - 2.4 

6123652 

1 

Brücke A3 über FW/RiFb Nürnberg - Frankfurt 

Michelrieth 

87 

2,3 

2.0 - 2.4 

6123652 

2 

Brücke A3 über FW/RiFb Frankfurt - Nürnberg 

Michelrieth 

87 

2,9 

2.5 - 2.9 

6123652 

3 

Brücke K-MSP12 über A3 

Michelrieth 

342 

3,0 

3.0 - 3.4 

6123653 

0 

Brücke A3 über K-MSP31 /Brücke A3 über K-MSP31 /RF 
Frankfurt 

Altfeld 

159 

2,8 

2.5 - 2.9 

6123654 

1 

Brücke A3 über K-MSP31 /Brücke A3 über K-MSP31 /RF 
Nürnberg 

Altfeld 

159 

3,0 

3.0 - 3.4 

6123654 

2 

Brücke A3 über FW /Wiesenweg/Brücke A3 über FW 
/Wiesenweg /FR Frankfurt 

Altfeld 

86 

3,0 

3.0 - 3.4 

6123655 

1 

Brücke A3 über FW /Wiesenweg/Brücke A3 über FW 
/Wiesenweg /FR Nürnberg 

Altfeld 

86 

2,8 

2.5 - 2.9 

6123655 

2 

Brücke St2315 über A3 /AS Marktheidenfeld 

Altfeld 

433 

2,4 

2.0 - 2.4 

6123656 

0 

Brücke A3 über FW/Brücke A3 über FW /FR Frankfurt 

Altfeld 

89 

2,7 

2.5 - 2.9 

6123657 

1 

Brücke A3 über FW/Brücke A3 über FW /FR Nürnberg 

Altfeld 

89 

2,7 

2.5 - 2.9 

6123657 

2 

Brücke A3 über FW/Brücke A3 über FW /FR Frankfurt 

Triefenstein 

107 

2,5 

2.5 - 2.9 

6123658 

1 
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Brücke A3 über FW/Brücke A3 über FW /FR Nürnberg 

Triefenstein 

107 

2,9 

2.5 - 2.9 

6123658 

2 

Brücke A3 über K-MSP38/RiFb Nürnberg - Frankfurt 

Rettersheim 

153 

2,8 

2.5 - 2.9 

6123660 

1 

Brücke A3 über K-MSP38/RiFb Frankfurt - Nürnberg 

Rettersheim 

153 

3,0 

3.0 - 3.4 

6123660 

2 

Brücke A3 über Bach /Klingelsbach 

Altfeld 

80 

3,0 

3.0 - 3.4 

6123661 

0 

Brücke K-MSP35 über A3 

Rettersheim 

588 

Nicht feststellba 

6123670 

0 

Brücke K12 über A3/ 

Michelrieth 


Nicht feststellba 

6123676 

0 

Brücke B8 über den Ziegelbach - Postbrücke 

bei Roßbrunn 

122 

2,0 

2.0 - 2.4 

6124500 

0 

Brücke B8 übereinen Feldweg bei Remlingen 

bei Remlingen 

72 

2,5 

2.5 - 2.9 

6124501 

0 

Brücke B8 über Gelände - 4. Flutbrücke 

bei Roßbrunn 

74 

2,0 

2.0 - 2.4 

6124516 

0 

Brücke B8 über Gelände - 3. Flutbrücke 

bei Roßbrunn 

74 

2,0 

2.0 - 2.4 

6124517 

0 

Brücke B8 über Gelände - 2. Flutbrücke 

bei Roßbrunn 

74 

2,0 

2.0 - 2.4 

6124518 

0 

Brücke B8 über Gelände - 1 . Flutbrücke 

bei Roßbrunn 

74 

2,0 

2.0 - 2.4 

6124519 

0 

Brücke B27 über die K-WÜ 3 in Veitshöchheim 

in Veitshöchheim 

493 

2,3 

2.0 - 2.4 

6125500 

0 

Brücke B27 über Lindentalstraße b. Veitshöchheim 

bei Veitshöchheim 

142 

2,8 

2.5 - 2.9 

6125501 

0 

Brücke Schönstraße über die B27 b. Veitshöchheim 

bei Veitshöchheim 

154 

2,8 

2.5 - 2.9 

6125502 

0 

Brücke Güntersiebener Straße über DB und B27/Brücke 
Überbau Feld 2+ Pfeiler+ WL Ost/ Seite B27 

bei Veitshöchheim 

146 

2,5 

2.5 - 2.9 

6125503 

B 

Brücke B27 überd. Friedhofstraße b. Veitshöchheim 

bei Veitshöchheim 

357 

2,8 

2.5 - 2.9 

6125504 

0 

Brücke B27 überden Sendelbach bei Veitshöchheim 

bei Veitshöchheim 

122 

2,3 

2.0 - 2.4 

6125505 

0 
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Brücke B27 über Birkentalgraben bei 

Veitshöchheim/Brücke links, Seite DB 

bei Veitshöchheim 

7 

2,0 

2.0 - 2.4 

6125506 

1 

Brücke B27 über Birkentalgraben bei 

Veitshöchheim/Brücke Mitte, Fahrbahnbereich 

bei Veitshöchheim 

15 

1,8 

1.5 - 1.9 

6125506 

2 

Brücke B27 über Birkentalgraben bei 

Veitshöchheim/Brücke rechts, Seite Veitshöchheim 

bei Veitshöchheim 

9 

1,9 

1.5 - 1.9 

6125506 

3 

Brücke B27 übereinen Graben bei Thüngersheim 

bei Thüngersheim 

38 

2,2 

2.0 - 2.4 

6125507 

0 

Brücke B27 über einen Graben bei Thüngersheim 

bei Thüngersheim 

158 

2,8 

2.5 - 2.9 

6125508 

0 

Brücke B19 über 'Am Sonnfeld' bei Wü/Lengfeld/Brücke 
Überbau, FR Würzburg 

bei Würzburg 

321 

2,5 

2.5 - 2.9 

6125527 

1 

Brücke B19 über 'Am Sonnfeld' bei Wü/Lengfeld/Brücke 
Überbau, FR Schweinfurt 

bei Würzburg 

321 

1,8 

1.5 - 1.9 

6125527 

2 

Brücke Ortsstr. über DB und B27 bei 

Thüngersheim/Brücke Überbau Feld 2 + WL Ost / Seite 

B27 

bei Thüngersheim 

198 

2,4 

2.0 - 2.4 

6125528 

B 

Brücke B27 über einen Gehweg bei Thüngersheim 

bei Thüngersheim 

47 

2,0 

2.0 - 2.4 

6125529 

0 

Brücke B27 über Sommerhollgraben b. Thüngersheim 

bei Thüngersheim 

90 

2,2 

2.0 - 2.4 

6125530 

0 

Brücke Ortsstr. über DB und B27 bei 

Thüngersheim/Brücke Überbau Feld 2 + WL Ost / Seite 

B27 

bei Thüngersheim 

203 

2,8 

2.5 - 2.9 

6125531 

B 

Brücke Feldweg über die B19 bei Estenfeld 

bei Estenfeld 

257 

2,2 

2.0 - 2.4 

6125532 

0 

Brücke B19 über die K-WÜ 8 bei Estenfeld/Brücke 

Überbau, FR Würzburg 

bei Estenfeld 

508 

2,4 

2.0 - 2.4 

6125533 

1 

Brücke B19 über die K-WÜ 8 bei Estenfeld/Brücke 

Überbau, FR Schweinfurt 

bei Estenfeld 

508 

2,3 

2.0 - 2.4 

6125533 

2 

Brücke GVS über die B19 bei Estenfeld 

bei Estenfeld 

429 

2,5 

2.5 - 2.9 

6125534 

0 

Brücke Rothofstraße über die B27 bei Würzburg 

bei Würzburg 

1228 

2,8 

2.5 - 2.9 

6125535 

0 

Brücke B8 über den Greinbergweg bei Würzburg/Brücke 
Überbau FR Nürnberg 

bei Würzburg 

291 

2,4 

2.0 - 2.4 

6125574 

1 
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Brücke B8 über den Greinbergweg bei Würzburg/Brücke 
Überbau FR Würzburg 

bei Würzburg 

291 

2,3 

2.0 - 2.4 

6125574 

2 

Brücke B8 über die Ohmstraße bei Würzburg/Brücke 
Überbau FR Nürnberg 

bei Würzburg 

154 

2,5 

2.5 - 2.9 

6125576 

Bl 

Brücke B8 über die Ohmstraße bei Würzburg/Brücke 
Überbau FR Würzburg 

bei Würzburg 

154 

2,3 

2.0 - 2.4 

6125576 

B2 

Brücke B8 über das Kürnachtal / K-WÜs 25/Brücke 

Überbau FR Nürnberg 

bei Würzburg 

3180 

2,0 

2.0 - 2.4 

6125577 

1 

Brücke B8 über das Kürnachtal / K-WÜs 25/Brücke 

Überbau FR Würzburg 

bei Würzburg 

3114 

2,0 

2.0 - 2.4 

6125577 

2 

Brücke FW über A7 

Rupprechtshausen 

355 

2,3 

2.0 - 2.4 

6125700 

0 

Brücke K-WÜ3 über A7 

Rimpar 

527 

2,9 

2.5 - 2.9 

6125701 

0 

Brücke A7 über Tal/Fluss 

/Pleichachtalbrücke/Pleichachbrücke, RiFb Ulm - Fulda 

Mühlhausen 

5075 

2,8 

2.5 - 2.9 

6125702 

1 

Brücke A7 über Tal/Fluss 

/Pleichachtalbrücke/Pleichachbrücke, RiFb Fulda - Ulm 

Mühlhausen 

5075 

3,0 

3.0 - 3.4 

6125702 

2 

Brücke B27 über GRW bei Würzburg - Dürrbachbrücke 

bei Würzburg 

424 

2,8 

2.5 - 2.9 

6125916 

0 

Brücke B27 über die DB bei Veitshöchheim 

bei Veitshöchheim 

394 

2,7 

2.5 - 2.9 

6125917 

0 

Brücke K-WÜs 21 über die B27 am Neuen Flafen 

bei Würzburg 

468 

2,7 

2.5 - 2.9 

6125932 

0 

Brücke B19 übereinen Geh- und Radweg am Greinberg 

bei Würzburg 

210 

2,5 

2.5 - 2.9 

6125940 

0 

Brücke B8 übereinen Geh- und Radweg bei Würzburg 

bei Würzburg 

131 

2,8 

2.5 - 2.9 

6125943 

0 

Brücke B19 über die Pleichach in Unterpleichfeld 

in Unterpleichfeld 

130 

2,9 

2.5 - 2.9 

6126501 

0 

Brücke B19 überden Bergtheimer Bach 

in Bergtheim 

41 

2,7 

2.5 - 2.9 

6126502 

0 

Brücke B22 über den Dettelbach in Dettelbach 

in Dettelbach 

76 

2,8 

2.5 - 2.9 

6126503 

0 

Brücke B22 über die St2270 in Dettelbach 

in Dettelbach 

234 

2,8 

2.5 - 2.9 

6126504 

0 
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Brücke B22 über die Siedlungsstraße in Dettelbach 

in Dettelbach 

133 

2,8 

2.5 - 2.9 

6126505 

0 

Brücke GVS über B19 bei Estenfeld/Kürnach 

bei Estenfeld 

591 

2,7 

2.5 - 2.9 

6126518 

0 

Brücke B19 übereinen Feldweg bei Estenfeld/Brücke 
Überbau, FR Würzburg 

bei Estenfeld 

109 

2,0 

2.0 - 2.4 

6126524 

1 

Brücke B19 übereinen Feldweg bei Estenfeld/Brücke 
Überbau, FR Schweinfurt 

bei Estenfeld 

109 

2,0 

2.0 - 2.4 

6126524 

2 

Brücke Feldweg über die B19 bei Mühlhausen 

bei Estenfeld, OT Mühlhausen 

209 

2,4 

2.0 - 2.4 

6126525 

0 

Brücke B19 über die St2260 bei Mühlhausen 

bei Estenfeld, OT Mühlhausen 

458 

2,5 

2.5 - 2.9 

6126526 

0 

Brücke, Waldweg über BAB A7/Überführung Waldweg 

Flilpertshausen 

428 

3,7 

3.5 - 4.0 

6126650 

0 

Brücke FW über A7 

Estenfeld 

404 

3,4 

3.0 - 3.4 

6126651 

0 

Brücke A7 über B19 /AS Estenfeld 

Nr. 101 /Verteilerfahrbahn Würzburg-Fulda 

Estenfeld 

202 

1,9 

1.5 - 1.9 

6126652 

1 

Brücke A7 über Bl 9 /AS Estenfeld Nr.lOI/RiFb Ulm-Fulda 
(AS-Kn. Nr. 101) 

Estenfeld 

280 

2,6 

2.5 - 2.9 

6126652 

2 

Brücke A7 über Bl 9 /AS Estenfeld Nr.lOI/RiFb Fulda-Ulm 
(AS-Kn. Nr. 101) 

Estenfeld 

291 

2,5 

2.5 - 2.9 

6126652 

3 

Brücke A7 über Bl 9 /AS Estenfeld 

Nr. 101 /Verteilerfahrbahn Fulda-Ulm 

Estenfeld 

199 

1,9 

1.5 - 1.9 

6126652 

4 

Brücke BAB A7 über Tal/K-WÜ26/Bach /Kürnachbrücke 

Estenfeld 

10150 

3,0 

3.0 - 3.4 

6126654 

0 

Brücke A7 über FW/Richtungsfahrbahn Fulda 

Kürnach 

119 

2,9 

2.5 - 2.9 

6126655 

1 

Brücke A7 über FW/Richtungsfahrbahn Würzburg 

Kürnach 

119 

2,8 

2.5 - 2.9 

6126655 

2 

Brücke AI über FW 

Kürnach 

273 

2,9 

2.5 - 2.9 

6126656 

0 

Brücke A7 über Tal/DB/ Rothofbrücke 

Rothof 

10660 

3,0 

3.0 - 3.4 

6126657 

0 

Brücke AI über FW 

Rottendorf 

475 

2,5 

2.5 - 2.9 

6126658 

0 
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Brücke B22 über den Marbach bei Laub/Brücke, 
Verbreiterung Stb. Platte 

bei Laub 

14 

2,5 

2.5 - 2.9 

6127500 

1 

Brücke B22 über den Marbach bei Laub/Brücke 
Natursteingewölbe 

bei Laub 

30 

2,5 

2.5 - 2.9 

6127500 

2 

Brücke B22 über einen Flutgraben bei Reupelsdorf 

bei Reupelsdorf 

27 

1,9 

1.5 - 1.9 

6127501 

0 

Brücke B22 über die Schwarzach bei Reupelsdorf 

bei Reupelsdorf 

112 

2,2 

2.0 - 2.4 

6127502 

0 

Brücke B22 übereinen Flutgraben bei Reupelsdorf 

bei Reupelsdorf 

27 

1,8 

1.5 - 1.9 

6127503 

0 

Brücke B22 über den Castellbach in Düllstadt 

in Düllstadt 

131 

2,4 

2.0 - 2.4 

6127504 

0 

Brücke B22 überden Güßgraben in Düllstadt 

in Düllstadt 

54 

3,0 

3.0 - 3.4 

6127505 

0 

Brücke B22 über den Main bei Schwarzach 

bei Schwarzach am Main 

2331 

2,8 

2.5 - 2.9 

6127506 

0 

Brücke B22 über die Schwarzach bei Neuses a.S. 

bei Neuses a. Sand 

70 

2,5 

2.5 - 2.9 

6128500 

0 

Brücke B286 über die B22 bei Neuses a. Sand 

bei Neuses a. Sand 

365 

2,4 

2.0 - 2.4 

6128501 

0 

Brücke B286 übereinen Feldweg bei Brünnau 

bei Brünnau 

85 

2,0 

2.0 - 2.4 

6128504 

0 

Brücke B286 über die K-KT 39 bei Brünnau 

bei Brünnau 

120 

2,0 

2.0 - 2.4 

6128505 

0 

Brücke B286 über einen Feldweg bei Neuses a. Sand 

bei Neuses a. Sand 

104 

2,7 

2.5 - 2.9 

6128506 

0 

Brücke B286 über die Schwarzach bei Neuses a.Sand 

bei Neuses a. Sand 

182 

2,0 

2.0 - 2.4 

6128507 

0 

Brücke B286 übereinen Feldweg bei Neuses a. Sand 

bei Neuses a. Sand 

81 

2,3 

2.0 - 2.4 

6128508 

0 

Brücke B286 über die St2420 bei Neuses a. Sand 

bei Neuses a. Sand 

157 

2,7 

2.5 - 2.9 

6128509 

0 

Brücke B286 überden Marbach bei Neuses a. Sand 

bei Neuses a. Sand 

147 

2,2 

2.0 - 2.4 

6128510 

0 

Brücke B286 über die St2260 bei Prichsenstadt 

bei Prichsenstadt 

245 

2,9 

2.5 - 2.9 

6128511 

0 
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Brücke B286 über den Beibach bei Prichsenstadt 

bei Prichsenstadt 

87 

2,6 

2.5 - 2.9 

6128512 

0 

Brücke B286 überden Fasanenbach bei Wiesentheid 

bei Wiesentheid 

69 

2,0 

2.0 - 2.4 

6128513 

0 

Brücke B22 überden Handthaler Graben in Ebrach 

Ebrach 

29 

2,3 

2.0 - 2.4 

6128601 

2 

Brücke B 286 über die St 2272 bei Gerolzhofen 

Gerolzhofen 

127 

2,0 

2.0 - 2.4 

6128700 

0 

Brücke B 286 über den Feldweg bei Schallfeld 

Schallfeld 

87 

2,0 

2.0 - 2.4 

6128701 

0 

Brücke B 286 über die Weidach bei Schallfeld 

Schallfeld 

177 

1,9 

1.5 - 1.9 

6128702 

0 

Brücke B 286 über die SW 42 bei Schallfeld 

Schallfeld 

242 

2,0 

2.0 - 2.4 

6128703 

0 

Brücke B 286 über die SW 45 bei Schallfeld 

Schallfeld 

164 

2,5 

2.5 - 2.9 

6128704 

0 

Brücke B 22 über den Breitbach bei Breitbach 

Breitbach 

80 

1,0 

1.0 - 1.4 

6128705 

0 

Brücke B22 überden Geisbach in Mönchherrnsdorf 

Mönchherrnsdorf 

32 

1,7 

1.5 - 1.9 

6129500 

0 

Brücke B22 ü. d. Mittlere Ebrach in Burgwindheim 

Burgwindheim 

159 

1,2 

1.0 - 1.4 

6129501 

0 

Brücke B22 über mittlere Ebrach in Burgwindheim 

Burgwindheim 

143 

1,8 

1.5 - 1.9 

6129502 

0 

Brücke B22 überden Rambach bei Burgwindheim 

Burgwindheim 

40 

2,9 

2.5 - 2.9 

6129503 

0 

Brücke B22 ü. d. Kräutleinsgr. bei Birkach 

Birkach 

49 

1,7 

1.5 - 1.9 

6130625 

0 

Brücke B22 ü. d. Fischerbach in Oberharnsbach 

Oberharnsbach 

45 

1,8 

1.5 - 1.9 

6130626 

0 

Brücke B22 überden Dippach-Bach bei Dürrhof 

Dürrhof 

26 

2,5 

2.5 - 2.9 

6130640 

1 

Brücke B22 überden Dippach-Bach bei Dürrhof 

Dürrhof 

41 

2,5 

2.5 - 2.9 

6130640 

2 

Brücke B22 über die Ebrachflut bei Mönchsambach 

Mönchsambach 

45 

3,1 

3.0 - 3.4 

6130641 

0 
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Brücke B22 über die Ebrach bei Mönchsambach 

Mönchsambach 

114 

2,1 

2.0 - 2.4 

6130642 

0 

Brücke B22 überden Mühlbach bei Unterneuses 

Unterneuses 

60 

1,0 

1.0 - 1.4 

6130668 

A 

Brücke B22 überden Mühlbach bei Unterneuses 

Unterneuses 

60 

1,0 

1.0 - 1.4 

6130668 

B 

Brücke B22 überden Mühlbach bei Unterneuses 

Unterneuses 

60 

1,0 

1.0 - 1.4 

6130668 

C 

Brücke B22 über Rauhe Ebrach bei Unterneuses 

Unterneuses 

87 

1,2 

1.0 - 1.4 

6130669 

0 

Brücke B22 über Flut bei Unterneuses 

Unterneuses 

393 

1,8 

1.5 - 1.9 

6130670 

0 

Brücke B22 ü. Flut bei Unterneuses 

Oberharnsbach 

60 

1,0 

1.0 - 1.4 

6130671 

A 

Brücke B22 ü. Flut bei Unterneuses 

Oberharnsbach 

60 

1,0 

1.0 - 1.4 

6130671 

B 

Brücke B22 ü. Flut bei Unterneuses 

Oberharnsbach 

60 

1,0 

1.0 - 1.4 

6130671 

C 

Brücke B22 über die B 505 bei Bamberg 

Bamberg 

1725 

3,4 

3.0 - 3.4 

6131505 

1 

Brücke FW über A73 Äste A-E und E-Z der AS Bamberg- 
Süd 

Strullendorf 

207 

2,4 

2.0 - 2.4 

6131506 

0 

Brücke ST2276 über A73 

Bamberg 

616 

2,4 

2.0 - 2.4 

6131508 

0 

Brücke B22 über die Aurach bei Debring 

Debring 

88 

1,6 

1.5 - 1.9 

6131509 

0 

Brücke B22 übereine Flut bei Debring 

Debring 

68 

1,7 

1.5 - 1.9 

6131510 

0 

Brücke B22 über einen Graben bei Debring 

Debring 

97 

1,9 

1.5 - 1.9 

6131511 

0 

Brücke B22 über einen Graben bei Debring 

Debring 

65 

1,8 

1.5 - 1.9 

6131512 

0 

Brücke B505 ü. Bach u. Feldweg b. Röbersdorf 

Röbersdorf 

72 

2,5 

2.5 - 2.9 

6131513 

0 

Brücke B505 über die St 2260 bei Sassanfahrt 

Sassanfahrt 

276 

2,1 

2.0 - 2.4 

6131514 

0 
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Brücke B505 über GRW bei Sassanfahrt 

Sassanfahrt 

50 

1,8 

1.5 - 1.9 

6131515 

0 

Brücke B505 über Reiche Ebrach bei Erlach 

Flirschaid 

470 

2,8 

2.5 - 2.9 

6131516 

1 

Brücke B505 über Anschlußstelle bei Pettstädt 

Pettstädt 

167 

1,7 

1.5 - 1.9 

6131517 

0 

Brücke B505 über Regnitz bei Pettstädt 

Pettstädt 

1245 

2,9 

2.5 - 2.9 

6131518 

0 

Brücke B505 über GVS bei Pettstädt 

Pettstädt 

193 

2,0 

2.0 - 2.4 

6131519 

0 

Brücke B505 über DB bei Pettstädt 

Pettstädt 

89 

2,6 

2.5 - 2.9 

6131520 

1 

Brücke B505 ü. Regnitz-Seitenk. b. Strullendorf 

Strullendorf 

1380 

2,9 

2.5 - 2.9 

6131521 

0 

Brücke B505 über Feldweg bei Strullendorf 

Strullendorf 

139 

2,4 

2.0 - 2.4 

6131522 

0 

Brücke B505 über DB bei Strullendorf 

Strullendorf 

277 

2,8 

2.5 - 2.9 

6131523 

1 

Brücke B505 über Waldweg bei Bamberg 

Bamberg 

75 

1,8 

1.5 - 1.9 

6131524 

0 

Brücke B505 über GRW bei Bamberg 

Bamberg 

45 

1,7 

1.5 - 1.9 

6131525 

0 

Brücke B22 über AS Stegaurach bei Stegaurach 

Stegaurach 

299 

2,6 

2.5 - 2.9 

6131555 

0 

Brücke A73 über GRW/Brücke FR Bamberg 

Bamberg 

51 

2,0 

2.0 - 2.4 

6131559 

1 

Brücke A73 über GRW/Brücke FR Nürnberg 

Bamberg 

51 

2,5 

2.5 - 2.9 

6131559 

2 

Brücke B22 ü. GRW bei Stegaurach 

bei Bamberg 

105 

1,0 

1.0 - 1.4 

6131568 

0 

Brücke FW über A73 

Strullendorf 

369 

2,4 

2.0 - 2.4 

6131700 

0 

Brücke A73 über Zeegenbach/Talbrücke Zeegenbach, FR 
Bamberg 

Strullendorf 

4428 

2,7 

2.5 - 2.9 

6131701 

1 

Brücke A73 über Zeegenbach/Talbrücke Zeegenbach, FR 
Nürnberg 

Strullendorf 

4509 

2,9 

2.5 - 2.9 

6131701 

2 
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Brücke St2188 über A73 

Strullendorf 

1750 

2,5 

2.5 - 2.9 

6131702 

0 

Brücke Waldweg über A73 

Strullendorf 

291 

2,4 

2.0 - 2.4 

6131703 

0 

Brücke Zubringer Bamberg über BAB A73 

Bamberg 

797 

3,0 

3.0 - 3.4 

6131704 

0 

Brücke A73 (Äste N-S,S-M) über A73 (Äste A-E,E- 
Z)/Brücke FR Bamberg 

Bamberg 

493 

2,4 

2.0 - 2.4 

6131705 

1 

Brücke A73 (Äste N-S,S-M) über A73 (Äste A-E,E- 
Z)/Brücke FR Nürnberg 

Bamberg 

493 

2,3 

2.0 - 2.4 

6131705 

2 

Brücke A73 (Ast E-Z zur B505) über A73 

Bamberg 

899 

2,9 

2.5 - 2.9 

6131706 

0 

Brücke A73 (Äste M-S und N-S) über B22/Überbau FR 
Bamberg, B22, Ast N-S 

Bamberg 

308 

2,7 

2.5 - 2.9 

6131707 

1 

Brücke A73 (Äste M-S und N-S) über B22/Überbau FR 
Nürnberg, Ast S-M 

Bamberg 

308 

2,3 

2.0 - 2.4 

6131707 

2 

Brücke A73 über Sendelbach/Brücke FR Bamberg 

Bamberg 

217 

2,3 

2.0 - 2.4 

6131711 

1 

Brücke A73 über Sendelbach/Brücke FR Nürnberg 

Bamberg 

119 

2,4 

2.0 - 2.4 

6131711 

2 

Brücke Nürnberger Straße über B22 in Bamberg 

Bamberg 

335 

1,6 

1.5 - 1.9 

6131903 

0 

Brücke B22 über den Sendelbach bei Bamberg 

Bamberg 

49 

2,2 

2.0 - 2.4 

6131904 

1 

Brücke B22 über den Sendelbach bei Bamberg 

Bamberg 

49 

1,8 

1.5 - 1.9 

6131904 

2 

Brücke GRW neben B22 überden Sendelbach bei 

Bamberg 

Bamberg 

16 

1,8 

1.5 - 1.9 

6131904 

3 

Brücke B22 ü.Reg.S.K. u.re. Reg.Arm in Bamberg 

Bamberg 

5399 

2,3 

2.0 - 2.4 

6131906 

0 

Brücke B22 über den linken Regnitzarm in Bamberg 

Bamberg 

5108 

3,5 

3.5 - 4.0 

6131907 

0 

Brücke Leinrittweg über B22 in Bamberg 

Bamberg 

119 

2,7 

2.5 - 2.9 

6131908 

0 

Brücke B22 ü.d. Schellenberger Str. i. Bamberg 

Bamberg 

1004 

2,5 

2.5 - 2.9 

6131909 

1 
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Brücke B22 ü.d. Schellenberger Str. i. Bamberg 

Bamberg 

1013 

2,5 

2.5 - 2.9 

6131909 

2 

Brücke Buger Straße über B22 in Bamberg 

Bamberg 

1309 

2,3 

2.0 - 2.4 

6131910 

0 

Brücke GRW über B22 in Bamberg 

Bamberg 

89 

1,9 

1.5 - 1.9 

6131918 

0 

Brücke B22 über einen FRW in Bamberg 

Bamberg 

51 

1,6 

1.5 - 1.9 

6131919 

1 

Brücke B22 über einen FRW in Bamberg 

Bamberg 

51 

1,8 

1.5 - 1.9 

6131919 

2 

Brücke B22 über einen Geh- und Radweg in Bamberg 

Bamberg 

119 

1,6 

1.5 - 1.9 

6131926 

0 

Brücke A73 über Deichselbach/Brücke FR Bamberg 

Buttenheim 

98 

2,1 

2.0 - 2.4 

6132650 

1 

Brücke A73 über Deichselbach/Brücke FR Nürnberg 

Buttenheim 

98 

2,1 

2.0 - 2.4 

6132650 

2 

Brücke St2260 über A73 

Buttenheim 

581 

2,8 

2.5 - 2.9 

6132651 

0 

Brücke WW über A73 

Altendorf 

290 

2,3 

2.0 - 2.4 

6132652 

0 

Brücke WW über A73 

Seigendorf 

292 

2,3 

2.0 - 2.4 

6132653 

0 

Brücke A73 über Seigenbach 

Seigendorf 

203 

2,3 

2.0 - 2.4 

6132654 

0 

Brücke A73 über Seigenbach 

Seigendorf 

105 

1,3 

1.0 - 1.4 

6132655 

0 

Brücke K-BA 27 über A73 AS Flirschaid 

Flirschaid 

506 

2,5 

2.5 - 2.9 

6132656 

0 

Brücke GVS über A73 

Flirschaid 

457 

3,0 

3.0 - 3.4 

6132657 

0 

Brücke A73 über FW 

Flirschaid 

236 

2,3 

2.0 - 2.4 

6132658 

0 

Brücke A73 über BA 25 und Möstenbach/Talbrücke 
Möstenbach, FR Bamberg 

Strullendorf 

2034 

2,8 

2.5 - 2.9 

6132659 

1 

Brücke A73 über BA 25 und Möstenbach/Talbrücke 
Möstenbach, FR Nürnberg 

Strullendorf 

2072 

3,0 

3.0 - 3.4 

6132659 

2 
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Brücke B470 über Bach in Streitberg 

Streitberg 

55 

2,5 

2.5 - 2.9 

6133511 

0 

Brücke B470 über Bach bei Streitberg 

Streitberg 

63 

2,5 

2.5 - 2.9 

6133512 

0 

Brücke B470 über die Wiesent in Müggendorf 

Müggendorf 

1202 

2,2 

2.0 - 2.4 

6133519 

0 

Brücke A9 über GVS Büchenbach- 
Rupprechtshöhe/Überbau FR Berlin 

Büchenbach 

126 

2,3 

2.0 - 2.4 

6134722 

1 

Brücke A9 über GVS Büchenbach- 
Rupprechtshöhe/Überbau FR München 

Büchenbach 

126 

2,3 

2.0 - 2.4 

6134722 

2 

Brücke A9 über Tal bei Trockau/Überbau FR Berlin 

Trockau 

10667 

2,4 

2.0 - 2.4 

6134723 

1 

Brücke A9 über Tal bei Trockau/Überbau FR Nürnberg 

Trockau 

10667 

2,8 

2.5 - 2.9 

6134723 

2 

Brücke B2 über den Schwarzbach 

Greußen 

103 

1,0 

1.0 - 1.4 

6135502 

0 

Brücke B2 über den Roten Main 

Greußen 

151 

1,8 

1.5 - 1.9 

6135503 

0 

Brücke B2 über den Gosenbach 

Lankenreuth 

215 

2,0 

2.0 - 2.4 

6135504 

0 

Brücke B2 über die Bahnlinie 

Neuenreuth 

482 

2,3 

2.0 - 2.4 

6135510 

0 

Brücke B2 über den Fleroldsgraben 

Schnabelwaid 

77 

1,8 

1.5 - 1.9 

6135511 

0 

Brücke B2 übereinen Bach 

Neuenreuth 

135 

1,7 

1.5 - 1.9 

6135513 

0 

Brücke neben B2 über den Gosenbach (Parkplatz) 

Lankenreuth 

87 

3,0 

3.0 - 3.4 

6135517 

0 

Brücke B2 über Geh- und Radweg 

Schnabelwaid 

77 

1,4 

1.0 - 1.4 

6135534 

0 

Brücke Betriebsumfahrt über A9 

Thiergarten 

388 

2,0 

2.0 - 2.4 

6135640 

0 

Brücke A9 über GVS Neuenreuth-Unternschreez 

Unternschreez 

862 

2,6 

2.5 - 2.9 

6135641 

0 

Brücke A9 über GVS Flaag-Unternschreez/Brücke der BAB 
9 über eine GVS 

Unternschreez 

710 

2,5 

2.5 - 2.9 

6135642 

1 
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Brücke A9 über GVS Gosen-Obernschreez/Brücke der 

BAB 9 über eine GVS 

Gosen 

765 

2,5 

2.5 - 2.9 

6135643 

1 

Brücke GRW Gosen-Obernschreez über A9 

Obernschreez 

215 

2,0 

2.0 - 2.4 

6135644 

0 

Brücke GVS Gosen-Spänfleck über A9 

Spänfleck 

455 

1,7 

1.5 - 1.9 

6135645 

0 

Brücke GVS Haag-Spänfleck über A9 

Spänfleck 

408 

1,9 

1.5 - 1.9 

6135646 

0 

Brücke GVS Lindenhardt-Spänfleck über A9 

Spänfleck 

391 

2,0 

2.0 - 2.4 

6135648 

0 

Brücke A9 über FW/Überbau FR Berlin 

Weiglathal 

112 

2,0 

2.0 - 2.4 

6135649 

1 

Brücke A9 über FW/Überbau FR Nürnberg 

Weiglathal 

112 

1,4 

1.0 - 1.4 

6135649 

2 

Brücke A9 über K-BT43/Überbau FR Berlin 

Weiglathal 

170 

1,9 

1.5 - 1.9 

6135650 

1 

Brücke A9 über K-BT43/Überbau FR Nürnberg 

Weiglathal 

170 

1,8 

1.5 - 1.9 

6135650 

2 

Brücke A9 über GVS Weiglathal-Moritzmühle/Überbau FR 
Berlin 

Weiglathal 

176 

1,8 

1.5 - 1.9 

6135651 

1 

Brücke A9 über GVS Weiglathal-Moritzmühle/Überbau FR 
Nürnberg 

Weiglathal 

176 

2,5 

2.5 - 2.9 

6135651 

2 

Brücke A9 über FW/Brücke Überbau FR Berlin 

T rockau 

110 

2,2 

2.0 - 2.4 

6135652 

1 

Brücke A9 über FW/Brücke Überbau FR Nürnberg 

Trockau 

110 

1,9 

1.5 - 1.9 

6135652 

2 

Brücke A9 über ST 2184/Brücke A9 über ST 2184, FR 
Berlin 

Trockau 

396 

1,8 

1.5 - 1.9 

6135653 

1 

Brücke A9 über ST 2184/Brücke A9 über ST 2184, FR 
Nürnberg 

Trockau 

341 

2,5 

2.5 - 2.9 

6135653 

2 

Brücke A9 über GVS Leups-Bodendorf/Überbau FR Berlin 

Bodendorf 

144 

1,7 

1.5 - 1.9 

6135654 

1 

Brücke A9 über GVS Leups-Bodendorf/Überbau FR 
Nürnberg 

Bodendorf 

144 

1,7 

1.5 - 1.9 

6135654 

2 

Brücke K-BT3 über die B22 

Seybothenreuth 

294 

2,2 

2.0 - 2.4 

6136516 

0 
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Brücke B22 über den Rostinggraben 

Seybothenreuth 

226 

1,9 

1.5 - 1.9 

6136517 

0 

Brücke GVS Fenkensees - Seybothenreuth über B 22 

Seybothenreuth 

296 

2,0 

2.0 - 2.4 

6136518 

0 

Brücke B22 überden Mühlbach 

Seybothenreuth 

212 

1,9 

1.5 - 1.9 

6136519 

0 

Brücke Hauptwirtschaftsweg über B 22 

Kirchenlaibach 

155 

1,9 

1.5 - 1.9 

6136520 

0 

Brücke Verbindungsstraße St 2184 zur B 22 

Kirchenlaibach 

362 

2,3 

2.0 - 2.4 

6136521 

0 

Brücke B22 über den Neureuthgraben 

Speichersdorf 

138 

1,6 

1.5 - 1.9 

6136522 

0 

Brücke B22 über den Lohweg 

Speichersdorf 

143 

1,8 

1.5 - 1.9 

6136523 

0 

Brücke B22 über den Lohgraben 

Speichersdorf 

138 

1,9 

1.5 - 1.9 

6136524 

0 

Brücke B22 über den Kesselweiherweg 

Speichersdorf 

195 

1,8 

1.5 - 1.9 

6136525 

0 

Brücke B22 über Kreisstraße BT42 

Speichersdorf 

287 

2,2 

2.0 - 2.4 

6136526 

0 

Brücke B22 überden Mühlbach 

Wirbenz 

53 

2,7 

2.5 - 2.9 

6136627 

0 

Brücke B22 über die Heidenaab 

Wirbenz 

108 

2,7 

2.5 - 2.9 

6136628 

0 

Brücke B 22 über den Seebach 

Kemnath 

36 

2,9 

2.5 - 2.9 

6137500 

0 

Brücke B 22 überden Kuchenreuther Bach, Herzogbr 

Kemnath 

34 

3,5 

3.5 - 4.0 

6137503 

0 

Brücke B 22 über einen Feldweg 

Guttenberg 

101 

2,3 

2.0 - 2.4 

6137504 

0 

Brücke Ortsstraße Anzensteinstr. über B 22 

Kemnath 

220 

2,3 

2.0 - 2.4 

6137533 

0 

Brücke B 22 über Ortsstraße Ambergerstr. 

Kemnath 

157 

2,7 

2.5 - 2.9 

6137534 

0 

Brücke B 22 über den Wildgraben 

Kemnath 

161 

2,0 

2.0 - 2.4 

6137535 

0 
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Brücke B 22 überden Fallbach und einen Feldweg 

Kemnath 

248 

2,7 

2.5 - 2.9 

6137536 

0 

Brücke B 22 über Röntgenstraße 

Kemnath 

138 

2,7 

2.5 - 2.9 

6137537 

0 

Brücke St 2665 über B 22 

Kemnath 

266 

2,7 

2.5 - 2.9 

6137538 

0 

Brücke B 22 über Ortsstraße "Unterer Markt" 

Waldeck 

175 

1,9 

1.5 - 1.9 

6137546 

0 

Brücke B 22 über öffentl. Feld- und Waldweg 

Waldeck 

171 

1,9 

1.5 - 1.9 

6137552 

0 

Brücke Radweg neben B 22 über den Kuchenreuther Bach 

Kemnath 

40 

1,1 

1.0 - 1.4 

6137553 

0 

Brücke B 22 über einen Feldweg 

Erbendorf 

101 

2,7 

2.5 - 2.9 

6138500 

0 

Brücke B 299 über die FIchtelnaab 

Erbendorf 

279 

2,8 

2.5 - 2.9 

6138504 

0 

Brücke B 299 über Geh- und Radweg "Kurweg" 

Erbendorf 

79 

2,4 

2.0 - 2.4 

6138505 

0 

Brücke B 22 über den Steinbach 

Erbendorf 

283 

2,8 

2.5 - 2.9 

6138506 

0 

Brücke B 22 über öffentl. Feld- und Waldweg 

Erbendorf-Neuenreuth 

88 

2,7 

2.5 - 2.9 

6138507 

0 

Brücke B 22 über GVS "Neuenreuth - Wlldenreuth" 

Wlldenreuth 

219 

2,8 

2.5 - 2.9 

6138524 

0 

Brücke B 22 über GVS "Erbendorf - Flauxdorf" 

Flauxdorf 

119 

2,8 

2.5 - 2.9 

6138533 

0 

Brücke B 22 über den Galgenbach 

Erbendorf 

92 

2,6 

2.5 - 2.9 

6138534 

0 

Brücke öffentl. Feld- und Waldweg über B 22 

Erbendorf 

112 

2,5 

2.5 - 2.9 

6138535 

0 

Brücke B 22 über öffentl. Feld- und Waldweg 

Erbendorf 

91 

2,7 

2.5 - 2.9 

6138536 

0 

Brücke B 299 über B 22 

Erbendorf 

504 

2,7 

2.5 - 2.9 

6138537 

0 

Brücke B 299 über K-TIR 34, DB und Flelnbach 

Reuth b. Erbendorf 

1736 

2,7 

2.5 - 2.9 

6138539 

0 
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Brücke B 22 über K-TIR 35 

Wildenreuth 

287 

2,7 

2.5 - 2.9 

6138542 

0 

Brücke B 22 über St 2181 

Burggrub 

349 

2,0 

2.0 - 2.4 

6138547 

0 

Brücke A93 über FW/Brücke A93 über FW, FR Flof 

Bernstein 

253 

3,0 

3.0 - 3.4 

6138700 

1 

Brücke A93 über FW/Brücke A93 FW, FR Regensburg 

Bernstein 

258 

2,7 

2.5 - 2.9 

6138700 

2 

Brücke A93 über Flolzbach 

Windischeschenbach 

214 

1,8 

1.5 - 1.9 

6138701 

0 

Brücke B 15 über die Waldnaab 

Tirschenreuth 

267 

2,7 

2.5 - 2.9 

6139510 

0 

Brücke A93 über Schleißbach/Brücke BA 1 

Neuhaus 

307 

1,9 

1.5 - 1.9 

6139701 

1 

Brücke A93 über Schleißbach/Brücke BA 2 

Neuhaus 

110 

1,0 

1.0 - 1.4 

6139701 

2 

Brücke A93 über FW/Brücke, FR Flof, BA 1 

Neuhaus 

117 

2,5 

2.5 - 2.9 

6139702 

1 

Brücke A93 über FW/Brücke, FR Regensburg, BA 2 

Neuhaus 

116 

1,9 

1.5 - 1.9 

6139702 

2 

Brücke St 21 81 über A93 AS Windischeschenb. 

Neuhaus 

579 

2,9 

2.5 - 2.9 

6139703 

0 

Brücke A93 über die Waldnaab/Brücke FR Flof 

Johannisthal 

2741 

2,4 

2.0 - 2.4 

6139704 

1 

Brücke A93 über die Waldnaab/Brücke FR Regensburg 

Johannisthal 

2937 

2,5 

2.5 - 2.9 

6139704 

2 

Brücke A93 über FW/Brücke A93 über FW, FR Flof 

Bernstein 

108 

2,2 

2.0 - 2.4 

6139705 

1 

Brücke A93 über FW/Brücke A93 über FW, FR 

Regensburg 

Bernstein 

111 

2,7 

2.5 - 2.9 

6139705 

2 

Brücke FW über A93 

Bernstein 

257 

2,4 

2.0 - 2.4 

6139706 

0 

Brücke FW über A93 

Ödwalpersreuth 

306 

2,3 

2.0 - 2.4 

6139707 

0 

Brücke A93 über FW/Brücke A93 über FW, FR Flof 

Tannenlohe 

282 

1,9 

1.5 - 1.9 

6139708 

1 
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Brücke A93 über FW/Brücke A93 über FW, FR 

Regensburg 

Tannenlohe 

258 

2,5 

2.5 - 2.9 

6139708 

2 

Brücke B299 über A93 AS Falkenberg 

Tannenlohe 

708 

2,8 

2.5 - 2.9 

6139709 

0 

Brücke A93 über FW 

Falkenberg 

227 

2,0 

2.0 - 2.4 

6139710 

0 

Brücke FW über A93 

Seidlersreuth 

290 

2,8 

2.5 - 2.9 

6139711 

0 

Brücke St 21 70 über A93 

Schönhaid 

521 

2,2 

2.0 - 2.4 

6139712 

0 

Brücke A93 über Graben bei Schönhaid 

Schönhaid 

204 

2,3 

2.0 - 2.4 

6139713 

0 

Brücke A93 über FW und Bach/Brücke FR Flof, BA 1 

Schönhaid 

213 

2,3 

2.0 - 2.4 

6139714 

1 

Brücke A93 über FW und Bach/Brücke FR Regensburg, 
BA2 

Schönhaid 

197 

2,2 

2.0 - 2.4 

6139714 

2 

Brücke A93 über FW/Brücke A93 über FW, FR Flof 

Schönhaid 

217 

2,0 

2.0 - 2.4 

6139715 

1 

Brücke A93 über FW/Brücke A93 über FW, FR 

Regensburg 

Schönhaid 

217 

1,9 

1.5 - 1.9 

6139715 

2 

Brücke FW über A93 

Schönhaid 

406 

2,3 

2.0 - 2.4 

6139716 

0 

Brücke Geh- und Radweg ü.d. B 15 

Tirschenreuth 

78 

1,1 

1.0 - 1.4 

6140510 

0 

Brücke GVS 'Tirschenrth.-Lengenfeld" ü. B 15 u. Ra 

Tirschenreuth 

266 

2,7 

2.5 - 2.9 

6140523 

0 

Brücke B 15 über Geh- und Radweg 

Tirschenreuth 

60 

2,2 

2.0 - 2.4 

6140524 

0 

Brücke B 1 5 über Altwasser der Waldnaab 

Tirschenreuth 

168 

2,4 

2.0 - 2.4 

6140525 

0 

Brücke B469 über St3259 bei Wörth 

Wörth a. Main 

3996 

2,3 

2.0 - 2.4 

6220806 

0 

Brücke B469 über FW "Thebstraße" 

Wörth a. Main 

231 

2,2 

2.0 - 2.4 

6220808 

0 

Brücke FW "Boxbergweg" über B469 

Wörth a. Main 

278 

2,5 

2.5 - 2.9 

6220809 

0 
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Brücke B469 über den Grimmesweg 

Wörth a. Main 

144 

1,3 

1.0 - 1.4 

6220810 

0 

Brücke FW über B469 bei Wörth 

Trennfurt 

239 

2,0 

2.0 - 2.4 

622081 1 

0 

Brücke B469 (Ast) über B469 bei Klingenberg/Bauwerk in 
Fahrtrichtung Amorbach 

Trennfurt 

768 

2,0 

2.0 - 2.4 

6220812 

1 

Brücke B469 (Ast) über B469 bei Klingenberg/Bauwerk in 
Fahrtrichtung Mainhausen 

Trennfurt 

557 

2,0 

2.0 - 2.4 

6220812 

2 

Brücke B469 überden Galgenraingraben 

Trennfurt 

57 

1,1 

1.0 - 1.4 

6220814 

0 

Brücke B469 über FW "Zum Schützenhaus'' 

Kleinheubach 

80 

2,7 

2.5 - 2.9 

6221501 

0 

Brücke B469 über Str. "Am Felsenkeller'' 

Kleinheubach 

92 

2,0 

2.0 - 2.4 

6221502 

1 

Brücke B469 überden Rüdenauer Bach 

Kleinheubach 

117 

2,5 

2.5 - 2.9 

6221503 

0 

Brücke B469 über die Rüdenauer Straße 

Kleinheubach 

106 

1,8 

1.5 - 1.9 

6221504 

0 

Brücke B469 über FW "Am Flundsrück" 

Kleinheubach 

112 

2,9 

2.5 - 2.9 

6221505 

0 

Brücke B469 über B469 - AS Miltenberg 

Kleinheubach 

432 

3,0 

3.0 - 3.4 

6221506 

0 

Brücke K-MIL4 über B469 

Rüdenau 

294 

2,3 

2.0 - 2.4 

6221507 

0 

Brücke K-MIL5 über B469 

Miltenberg 

290 

2,4 

2.0 - 2.4 

6221508 

0 

Brücke B469 überden Laudenbach 

Laudenbach 

54 

2,5 

2.5 - 2.9 

6221529 

0 

Brücke B469 über die Maingasse in Laudenbach 

Laudenbach 

106 

2,5 

2.5 - 2.9 

6221530 

0 

Brücke B469 über FW in Laudenbach 

Laudenbach 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

6221531 

0 

Brücke B469 über GRW in Laudenbach 

Laudenbach 

40 

2,2 

2.0 - 2.4 

6221532 

0 

Brücke FW "Gänserain" über B469 

Trennfurt 

246 

2,5 

2.5 - 2.9 

6221538 

0 
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Brücke B469 über FW "Ankergasse'VWegunterführung 
(BW 16) 

Trennfurt 

139 

1,7 

1.5 - 1.9 

6221539 

1 

Brücke B469 über B469 (Ast) südl. Trennfurt 

Trennfurt 

1977 

2,4 

2.0 - 2.4 

6221540 

1 

Brücke B469 über GRW bei Laudenbach 

Kleinheubach 

42 

2,8 

2.5 - 2.9 

6221568 

0 

Brücke B469 überden Grimmesgrund/Talbrücke 
Grimmesgrund 

Trennfurt 

2841 

2,5 

2.5 - 2.9 

6221569 

1 

Brück A3 über ST2299/RiFb Nürnberg - Frankfurt 

Bettingen 

180 

2,7 

2.5 - 2.9 

6223501 

1 

Brück A3 über ST2299/RiFb Frankfurt - Nürnberg 

Bettingen 

180 

2,7 

2.5 - 2.9 

6223501 

2 

Brücke A3 über ST2320 /AS Kn.Nr.66/AS Wertheim, RFB 
Frankfurt 

Bettingen 

300 

2,9 

2.5 - 2.9 

6223503 

1 

Brücke A3 über ST2320 /AS Kn.Nr.66/AS Wertheim, RFB 
Nürnberg 

Bettingen 

300 

2,9 

2.5 - 2.9 

6223503 

2 

Brücke A3 über Bach /Aalbach /AS 

Bettingen 

662 

2,8 

2.5 - 2.9 

6223504 

0 

Brücke Ast A3 über Bach /Aalbach 

Bettingen 

109 

2,4 

2.0 - 2.4 

6223505 

0 

Brücke Ast A3 Bach /Aalbach /AS 

Bettingen 

149 

2,3 

2.0 - 2.4 

6223506 

0 

Brücke A3 über ST2826/RFB Frankfurt 

Dertingen 

146 

2,7 

2.5 - 2.9 

6223507 

1 

Brücke A3 über ST2826/RFB Nürnberg 

Dertingen 

146 

2,7 

2.5 - 2.9 

6223507 

2 

Brücke A3 über FW /Triebweg/Brücke A3 über FW 
/Triebweg /FR Frankfurt 

Dertingen 

113 

3,0 

3.0 - 3.4 

6223508 

1 

Brücke A3 über FW /Triebweg/Brücke A3 über FW 
/Triebweg /FR Nürnberg 

Dertingen 

113 

2,7 

2.5 - 2.9 

6223508 

2 

Brücke A3 über K-WÜ59/Brücke A3 über K-WÜ59 /FR 
Frankfurt 

Dertingen-Kembach 

159 

3,0 

3.0 - 3.4 

6223509 

1 

Brücke A3 über K-WÜ59/Brücke A3 über K-WÜ59 /FR 
Nürnberg 

Dertingen-Kembach 

159 

2,8 

2.5 - 2.9 

6223509 

2 

Brücke A3 über FW/RiFb Nürnberg - Frankfurt 

Trennfeld 

114 

2,7 

2.5 - 2.9 

6223851 

1 
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Brücke A3 über FW/RiFb Frankfurt - Nürnberg 

Trennfeld 

114 

2,9 

2.5 - 2.9 

6223851 

2 

Brücke A3 offene Stellfläche!/RFB Frankfurt 

Rettersheim 

297 

3,2 

3.0 - 3.4 

6223852 

1 

Brücke A3 offene Stellfläche!/RFB Nürnberg 

Rettersheim 

297 

2,8 

2.5 - 2.9 

6223852 

2 

Brücke A3 über Main /Mainbrücke Bettingen/Widerlager 
Frankfurt 

Bettingen 

1268 

2,3 

2.0 - 2.4 

6223853 

A 

Brücke A3 über Main /Mainbrücke Bettingen/Mainbrücke 
Bettingen - Überbau Ost (links) 

Bettingen 

5502 

2,0 

2.0 - 2.4 

6223853 

Bl 

Brücke A3 über Main /Mainbrücke Bettingen/Mainbrücke 
Bettingen - Überbau West (rechts) 

Bettingen 

5502 

2,3 

2.0 - 2.4 

6223853 

B2 

Brücke A3 über Main /Mainbrücke Bettingen/Widerlager 
Nürnberg 

Bettingen 

1122 

2,3 

2.0 - 2.4 

6223853 

C 

Brücke A3 über K-WÜ59/Brücke A3 über K-WÜ59 /FR 
Frankfurt 

Flolzkirchhausen 

163 

2,9 

2.5 - 2.9 

6223863 

1 

Brücke A3 über K-WÜ59/Brücke A3 über K-WÜ59 /FR 
Nürnberg 

Flolzkirchhausen 

163 

2,7 

2.5 - 2.9 

6223863 

2 

Brücke A3 über Bach/Brücke A3 über Bach /FR Frankfurt 

Dertingen 

53 

2,1 

2.0 - 2.4 

6223864 

1 

Brücke A3 über Bach/Brücke A3 über Bach /FR Nürnberg 

Dertingen 

104 

2,2 

2.0 - 2.4 

6223864 

2 

Brücke B8 über Franzosengraben b. Waldbüttelbrunn 

bei Waldbüttelbrunn 

94 

2,8 

2.5 - 2.9 

6224570 

0 

Brücke B8 über Gehägsgraben bei Waldbüttelbrunn 

bei Waldbüttelbrunn 

50 

1,9 

1.5 - 1.9 

6224571 

0 

Brücke B8 über 'Am Schneckenpfad' bei Dettingen 

bei Uettingen 

61 

1,0 

1.0 - 1.4 

6224573 

0 

Brücke B468 über den Pfetzerbach bei Mädelhofen 

bei Mädelhofen 

83 

2,7 

2.5 - 2.9 

6224574 

0 

Brück A3 über GVS 

Flolzkirchhausen 

417 

2,8 

2.5 - 2.9 

6224680 

0 

Brücke A3 über GVS/Brücke A3 über GVS/FR 
FRANKFURT 

Flelmstadt 

135 

1,6 

1.5 - 1.9 

6224681 

1 
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Brücke A3 über GVS/Brücke A3 über GVS/ FR NÜRBERG 

Helmstadt 

163 

1,7 

1.5 - 1.9 

6224681 

2 

Brücke, BAB A3 über Betriebsumfahrt/RFB Frankfurt 

Helmstadt 

147 

1,9 

1.5 - 1.9 

6224682 

1 

Brücke, BAB A3 über Betriebsumfahrt/RFB Nürnberg 

Helmstadt 

170 

2,0 

2.0 - 2.4 

6224682 

2 

Brücke K-WÜ11 über A3 

Helmstadt 

623 

2,3 

2.0 - 2.4 

6224683 

1 

Brücke A3 über FW/RF Frankfurt 

Helmstadt 

164 

1,8 

1.5 - 1.9 

6224684 

1 

Brücke A3 über FW/RF Nürnberg 

Helmstadt 

153 

2,3 

2.0 - 2.4 

6224684 

2 

Brücke A3 über FW/Richtungsfahrbahn Frankfurt 

Helmstadt 

119 

2,4 

2.0 - 2.4 

6224685 

1 

Brücke A3 über FW/Richtungsfahrbahn Nürnberg 

Helmstadt 

127 

2,7 

2.5 - 2.9 

6224685 

2 

BAB FW über A3 

Helmstadt 

303 

2,2 

2.0 - 2.4 

6224686 

0 

Brücke A3 über B468 (AS Helmstadt Kn.Nr.67)/NEUBAU 
201 1 , Richtungsfahrbahn Frankfurt 

Mädelhofen 

328 

1,9 

1.5 - 1.9 

6224687 

1 

Brücke A3 über B468 (AS Helmstadt Kn.Nr.67)/NEUBAU 
2010, Richtungsfarhbahn Nürnberg 

Mädelhofen 

269 

1,8 

1.5 - 1.9 

6224687 

2 

Brücke A3 über FW/Neubau 2011 (2. Bauabschnitt), RFB 
Frankfurt 

Waldbrunn 

152 

1,1 

1.0 - 1.4 

6224688 

1 

Brücke A3 über FW/Neubau 2010 (1 .Bauabschnitt), RFB 
Nürnberg 

Waldbrunn 

148 

1,3 

1.0 - 1.4 

6224688 

2 

Brücke GVS über A3 

Waldbrunn 

380 

2,3 

2.0 - 2.4 

6224689 

0 

Brücke A3 über FW/BW 278 c, RFB Frankfurt 

Waldbrunn 

198 

2,3 

2.0 - 2.4 

6224690 

1 

Brücke A3 über FW/BW 278 c, RFB Nürnberg 

Waldbrunn 

198 

2,4 

2.0 - 2.4 

6224690 

2 

Brücke Ast A3 (622421 5F-Z Stat.1142) über A3/RiFb 
Heilbronn - Frankfurt 

Kist 

7605 

3,0 

3.0 - 3.4 

6224691 

0 
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Brücke A81 über A3/RiFb Würzburg - Heilbronn 

Kist 

2340 

3,3 

3.0 - 3.4 

6224692 

0 

Brücke Ast A3 über FW/622421 5A-E/Stat.770/RiFb 
Frankfurt - Heilbronn 

Kist 

667 

3,0 

3.0 - 3.4 

6224693 

0 

Brücke Ast A3 über FW/622421 5H-M/Stat.524/RiFb 
Heilbronn - Würzburg 

Kist 

120 

2,9 

2.5 - 2.9 

6224694 

0 

Brücke, BAB A81 über Wirtschaftsweg/RiFb Heilbronn - 
Würzburg 

Kist 

147 

2,9 

2.5 - 2.9 

6224695 

1 

Brücke, BAB A81 über Wirtschaftsweg/Richtungsfahrbahn 
Würzburg - Heilbronn 

Kist 

159 

3,0 

3.0 - 3.4 

6224695 

2 

Brücke, ST 578 über A81/ST 578 über A81 , AS 

Gerchsheim 

Kist 

1197 

2,8 

2.5 - 2.9 

6224696 

0 

Brücke, ST 578 über A81/ST 578 über A81 , AS 

Gerchsheim 

Kist 

1197 

2,8 

2.5 - 2.9 

6224696 

0 

Brücke A3 über Bach (Aalbach)/Haselgrundgraben - 
Durchlaß (RFB Nürnberg) 

Waldbrunn 

72 

1,0 

1.0 - 1.4 

6224698 

1 

Brücke A3 über Bach (Aalbach)/Haselgrund - Durchlaß 
(RFB Frankfurt) 

Waldbrunn 

75 

2,0 

2.0 - 2.4 

6224698 

2 

Brücke, A81 über Forststraße/RIFb Heilbronn - Würzburg 

Kist 

150 

3,0 

3.0 - 3.4 

6224699 

1 

Brücke, A81 über Forststraße/RIFb Würzburg - Heilbronn 

Kist 

136 

3,0 

3.0 - 3.4 

6224699 

2 

Brücke Ast A3/6224215H-M üb. Ast A3(B-L)/Unterführung 
der Ausfädelspur AS Kist 

Kist 

590 

2,2 

2.0 - 2.4 

6224717 

1 

Brücke A3 über Bach/Verbreiterung 

Waldbrunn 


Nicht feststellba 

6224744 

1 

Brücke A3 über Bach/Altbau unter "RF Nürnberg" 

Waldbrunn 

145 

Nicht feststellba 

6224744 

2 

Brücke B8 über den Kühbach bei Höchberg 

bei Höchberg 

176 

2,6 

2.5 - 2.9 

6225500 

0 

Brücke B8 über Geh- und Radweg bei Waldbüttelbrunn 

bei Waldbüttelbrunn 

40 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225501 

0 

Brücke 'An der Weed' über B8 bei Waldbüttelbrunn 

bei Waldbüttelbrunn 

158 

2,4 

2.0 - 2.4 

6225503 

0 

Brücke Bl 3 übereinen Graben am Alandsgrund/Brücke 
Fahrbahnbereich 

bei Randersacker 

33 

2,3 

2.0 - 2.4 

6225504 

1 
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Brücke B13 übereinen Graben am Alandsgrund/Brücke 
Verbreiterung 

bei Randersacker 

2 

2,3 

2.0 - 2.4 

6225504 

2 

Brücke B13 übereinen Graben am Teufelskeller 

bei Randersacker 

37 

2,3 

2.0 - 2.4 

6225505 

0 

Brücke Waldstraße über die B8 in Höchberg 

in Höchberg 

1107 

2,5 

2.5 - 2.9 

6225516 

0 

Brücke AS-B8 über die B8 bei Höchberg 

bei Höchberg 

761 

2,5 

2.5 - 2.9 

6225517 

0 

Brücke B8 über Forstweg bei Höchberg 

bei Höchberg 

144 

2,5 

2.5 - 2.9 

6225518 

0 

Brücke Forstweg über die B27 bei Höchberg 

bei Höchberg 

201 

2,7 

2.5 - 2.9 

6225519 

0 

Brücke B27 über einen Feldweg bei Höchberg 

bei Höchberg 

114 

2,2 

2.0 - 2.4 

6225520 

0 

Brücke B27 über einen Feldweg bei Höchberg 

bei Höchberg 

114 

2,8 

2.5 - 2.9 

6225521 

0 

Brücke Fußweg über die B27 bei Höchberg 

bei Höchberg 

101 

2,2 

2.0 - 2.4 

6225522 

0 

Brücke Würzburger Str. über die B13 b. Eibelstadt 

bei Eibelstadt 

290 

2,4 

2.0 - 2.4 

6225523 

0 

Brücke B13 über einen Gehweg bei Eibelstadt 

bei Eibelstadt 

59 

2,0 

2.0 - 2.4 

6225524 

0 

Brücke B13 übereinen Flurbereinigungsgraben 

bei Eibelstadt 

110 

1,9 

1.5 - 1.9 

6225525 

0 

Brücke B13 überden Lindelbach bei Eibelstadt 

bei Eibelstadt 

91 

2,3 

2.0 - 2.4 

6225526 

0 

Brücke B8 über die K-WÜs28 bei Rottendorf/Brücke 
Überbau FR Nürnberg 

bei Rottendorf 

385 

2,7 

2.5 - 2.9 

6225527 

1 

Brücke B8 über die K-WÜs28 bei Rottendorf/Brücke 
Überbau FR Würzburg 

bei Rottendorf 

385 

2,7 

2.5 - 2.9 

6225527 

2 

Brücke Gehweg über die B8 bei Höchberg 

in Höchberg 

187 

1,9 

1.5 - 1.9 

6225533 

1 

Brücke Gehweg über die B8 bei Höchberg 

bei Höchberg 

208 

2,0 

2.0 - 2.4 

6225534 

1 

Brücke Geh- u. Radweg über die B8 bei Würzburg 

bei Würzburg 

147 

2,3 

2.0 - 2.4 

6225536 

0 
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Brücke K-WÜs25/Nürnberger Str. über die B8 

bei Würzburg 

958 

2,3 

2.0 - 2.4 

6225537 

0 

Brücke B13 über Parkplatz bei Randersacker 

bei Randersacker 

367 

2,5 

2.5 - 2.9 

6225543 

C 

Brücke B13 über Parkplatz bei Randersacker 

bei Randersacker 

475 

2,5 

2.5 - 2.9 

6225544 

A 

Brücke B13 überGRW b. Randersacker - Grünfinger 

bei Randersacker 

360 

2,2 

2.0 - 2.4 

6225546 

0 

Brücke B13 über GRW und Rottendorfer Flutgraben 

bei Randersacker 

273 

2,2 

2.0 - 2.4 

6225548 

0 

Brücke B13 über GRW + Jakobsbach b. Randersacker 

bei Randersacker 

106 

2,3 

2.0 - 2.4 

6225549 

0 

Brücke B13 übereinen Gehweg bei Randersacker 

bei Randersacker 

46 

2,3 

2.0 - 2.4 

6225550 

0 

Brücke GVS über BAB A3 

Kist 

438 

2,5 

2.5 - 2.9 

6225601 

0 

Brücke BAB A3 über B27A/erteilerfahrbahn RFB Frankfurt, 
AS Kist 

Kist 

254 

2,4 

2.0 - 2.4 

6225602 

1 

Brücke BAB A3 über B27/Flauptfahrbahn, RFB Frankfurt 
(AS Kist) 

Kist 

349 

2,2 

2.0 - 2.4 

6225602 

2 

Brücke BAB A3 über B27/Flauptfahrbahn, RFB Nürnberg 
(AS Kist) 

Kist 

343 

2,1 

2.0 - 2.4 

6225602 

3 

Brücke BAB A3 über B27/Verteilerfahrbahn RFB Nürnberg, 
AS Kist 

Kist 

247 

2,1 

2.0 - 2.4 

6225602 

4 

Brücke A3 über FW/Brücke A3 über FW / RF Frankfurt 

Kist 

192 

2,2 

2.0 - 2.4 

6225603 

1 

Brücke A3 über FW/Brücke A3 über FW / RF Nürnberg 

Kist 

176 

2,0 

2.0 - 2.4 

6225603 

2 

Brücke A3 über FW/BA 1 , Rahmen Süd, RFB Nürnberg 

Fleidingsfeld 

147 

2,0 

2.0 - 2.4 

6225604 

2 

Brücke A3 über FW/BA 2, Rahmen Nord, RFB Frankfurt 

Fleidingsfeld 

166 

2,2 

2.0 - 2.4 

6225604 

3 

Brücke A3 über Tal / Talbrücke Fleidingsfeld 

Würzburg-Fleidingsfeld 

21925 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225606 

0 

Brücke A3 über GVS/RFB Frankfurt 

Würzburg-Fleidingsfeld 

194 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225607 

1 
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Brücke A3 über GVS/RFB Nürnberg 

Würzburg-Heidingsfeld 

158 

2,9 

2.5 - 2.9 

6225607 

2 

Brücke A3 über GW/Durchfahrtsstraße der Rastanlage 
Katzenberg (Nord) 

Würzburg-Heidingsfeld 

73 

2,7 

2.5 - 2.9 

6225608 

1 

Brücke A3 über GW/RFB Frankfurt 

Würzburg-Heidingsfeld 

95 

2,5 

2.5 - 2.9 

6225608 

2 

Brücke A3 über GW/RFB Nürnberg 

Würzburg-Heidingsfeld 

119 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225608 

3 

Brücke A3 über FW/mittlerer Geisbergweg 

Würzburg-Heidingsfeld 

222 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225609 

0 

Brücke A3 über FW 

Würzburg-Heidingsfeld 

299 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225610 

0 

Brücke A3 über K-WÜ1/Brücke A3 über K-WÜ1 /RF 
Frankfurt 

Randersacker 

301 

2,0 

2.0 - 2.4 

6225612 

1 

Brücke A3 über K-WÜ1/Brücke A3 über K-WÜ1 /FR 
Nürnberg 

Randersacker 

301 

2,0 

2.0 - 2.4 

6225612 

2 

Brücke GRW über A3 / Grünbrücke 

Würzburg 

1119 

2,2 

2.0 - 2.4 

6225613 

2 

Brücke A3 über Wildwechsel / GW 

Kist 

163 

2,5 

2.5 - 2.9 

6225628 

0 

Brücke A3 über Wildwechsel /GW 

Kist 

155 

2,5 

2.5 - 2.9 

6225629 

0 

Brücke A3 über Wildwechsel / GW 

Kist 

204 

2,5 

2.5 - 2.9 

6225631 

0 

Brücke B19 über A3 (AS Würzburg Nr.70)/Brücke B19 
über A3 (AS Würzburg Nr.70) - Ost 

Würzburg 

972 

1,4 

1.0 - 1.4 

6225674 

1 

Brücke B19 über A3 (AS Würzburg Nr.70)/Brücke B19 
über A3 (AS Würzburg Nr.70) - West 

Würzburg 

972 

1,4 

1.0 - 1.4 

6225674 

2 

Brücke A3 über Tal /Mainbrücke Randersacker/Mainbrücke 
Randersacker NEUBAU 2008 RFB F 

Randersacker 

10741 

2,8 

2.5 - 2.9 

6225675 

1 

Brücke A3 über Tal /Mainbrücke Randersacker/Mainbrücke 
Randersacker NEUBAU 2009 RFB N 

Randersacker 

10741 

2,9 

2.5 - 2.9 

6225675 

2 

Brücke B8 über die Leistenstraße bei Würzburg 

bei Würzburg 

785 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225902 

0 

Brücke B19 überden Leitengrabenweg bei Würzburg 

bei Würzburg 

241 

2,7 

2.5 - 2.9 

6225910 

0 
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Brücke B19 überden Heriedenweg bei Würzburg 

bei Würzburg 

198 

2,4 

2.0 - 2.4 

622591 1 

0 

Brücke B1 9 über den Reichenberger Grund / St51 1 

bei Würzburg 

5807 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225939 

0 

Brücke B8 über die Landwehrstraße in Kitzingen 

in Kitzingen 

209 

2,3 

2.0 - 2.4 

6226500 

A 

Brücke B8 überden Mühlbach in Kitzingen/Brücke - 
Naturstein-Gewölbe 

in Kitzingen 

24 

1,8 

1.5 - 1.9 

6226501 

1 

Brücke B8 überden Mühlbach in Kitzingen/Brücke - Stb. 
Gewölbe 

in Kitzingen 

157 

2,8 

2.5 - 2.9 

6226501 

2 

Brücke B8 überden Mühlbach in Kitzingen/Brücke - 
Stahlwell profil 

in Kitzingen 

252 

2,5 

2.5 - 2.9 

6226501 

3 

Brücke B8 überden Repperndorfer Mühlbach 

in Kitzingen 

54 

2,8 

2.5 - 2.9 

6226502 

0 

Brücke B8 überden Repperndorfer Mühlbach 

bei Repperndorf 

44 

2,0 

2.0 - 2.4 

6226504 

0 

Brücke Ast A3 über A3 /6226023U-M/Stat.1725 

Dettelbach Bahnhof 

2906 

2,3 

2.0 - 2.4 

6226508 

0 

Brücke B13 überden Bachgraben bei Eibelstadt 

bei Eibelstadt 

58 

2,3 

2.0 - 2.4 

6226510 

0 

Brücke B22 über die DB bei Dettelbach 

bei Effeldorf 

349 

2,3 

2.0 - 2.4 

6226513 

0 

Brücke B13 über einen Gehweg bei Sommerhausen 

bei Sommerhausen 

134 

2,2 

2.0 - 2.4 

6226534 

0 

Brücke B13 übereinen Feldweg bei Sommerhausen 

bei Sommerhausen 

117 

2,7 

2.5 - 2.9 

6226535 

0 

Brücke B13 übereinen Feldweg bei Eibelstadt 

bei Eibelstadt 

120 

2,2 

2.0 - 2.4 

6226538 

0 

Brücke B13 über Lindeibacher Str. bei Eibelstadt 

bei Eibelstadt 

422 

2,4 

2.0 - 2.4 

6226539 

0 

Brücke B8 übereinen Fußweg in Repperndorf 

in Repperndorf 

38 

2,5 

2.5 - 2.9 

6226541 

0 

Brücke B8 über einen Feldweg bei Rottendorf/Brücke 
Überbau FR Nürnberg 

bei Rottendorf 

120 

2,1 

2.0 - 2.4 

6226542 

1 

Brücke B8 über einen Feldweg bei Rottendorf/Brücke 
Überbau FR Würzburg 

bei Rottendorf 

120 

2,0 

2.0 - 2.4 

6226542 

2 
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Brücke B8 über einen Feldweg bei Rottendorf 

bei Rottendorf 

145 

2,3 

2.0 - 2.4 

6226543 

0 

Brücke Feldweg über die B8 bei Rottendorf 

bei Rottendorf 

320 

2,7 

2.5 - 2.9 

6226544 

0 

Brücke AS-B8 über die B8 bei Rottendorf 

bei Rottendorf 

565 

2,4 

2.0 - 2.4 

6226546 

0 

Brücke B8 über Feldweg bei Rottendorf/Brücke Überbau 

FR Nürnberg 

bei Rottendorf 

88 

2,2 

2.0 - 2.4 

6226547 

1 

Brücke B8 über Feldweg bei Rottendorf/Brücke Überbau 

FR Würzburg 

bei Rottendorf 

90 

2,2 

2.0 - 2.4 

6226547 

2 

Brücke B8 über einen Graben bei Rottendorf 

bei Rottendorf 

119 

2,0 

2.0 - 2.4 

6226561 

0 

Brücke B8 über GVS bei Repperndorf 

bei Repperndorf 

187 

2,3 

2.0 - 2.4 

6226564 

0 

Brücke AS-B8 übereinen Feldweg am Mainfranken park 

bei Biebelried 

141 

2,4 

2.0 - 2.4 

6226565 

0 

Brücke AS-B8 über die B8 am Mainfrankenpark 

bei Biebelried 

461 

2,3 

2.0 - 2.4 

6226566 

0 

Brücke Feldweg über die B8 am Mainfrankenpark 

bei Biebelried 

171 

2,3 

2.0 - 2.4 

6226567 

0 

Brücke B8 über die K-KT 22 bei Biebelried 

bei Biebelried 

404 

2,3 

2.0 - 2.4 

6226568 

0 

Brücke B8 überden Bibergauer Weg bei Biebelried 

bei Biebelried 

94 

2,0 

2.0 - 2.4 

6226569 

0 

Brücke B8 über Buchbrunner Weg bei Biebelried 

bei Biebelried 

74 

2,0 

2.0 - 2.4 

6226570 

0 

Brücke AS-B13 über Gelände - Rampenbrücke 

bei Sommerhausen 

1651 

3,5 

3.5 - 4.0 

6226574 

0 

Brücke A3 über FW/RFB Frankfurt 

Lindelbach 

128 

2,5 

2.5 - 2.9 

6226650 

1 

Brücke A3 über FW/RFB Nürnberg 

Lindelbach 

106 

2,5 

2.5 - 2.9 

6226650 

2 

Brücke FW über A3 

Theilheim 

275 

3,4 

3.0 - 3.4 

6226651 

1 

Brücke, BAB A3 über ST 2272/Neubau RFB Frankfurt 

Theilheim 

205 

2,5 

2.5 - 2.9 

6226652 

2 
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Brücke, BAB A3 über ST 2272/Neubau RFB Nürnberg 

Theilheim 

215 

2,5 

2.5 - 2.9 

6226652 

3 

Brücke, A 3 über GVS/RFB Frankfurt 

Theilheim 

3357 

2,5 

2.5 - 2.9 

6226653 

2 

Brücke, A 3 über GVS/RFB Nürnberg 

Theilheim 

3357 

2,7 

2.5 - 2.9 

6226653 

3 

Brücke FW über A3 

Biebelried 

367 

2,5 

2.5 - 2.9 

6226654 

0 

Brücke A3 über B8/Ast A3 /6226007A-M(W-E)/ 

Stat.1 086(603) 

Biebelried 

409 

2,0 

2.0 - 2.4 

6226655 

1 

Brücke A3 über B8/RF FRANKFURT 

Biebelried 

503 

1,8 

1.5 - 1.9 

6226655 

2 

Brücke A3 über B8/RF NÜRNBERG 

Biebelried 

502 

1,9 

1.5 - 1.9 

6226655 

3 

Brücke A3 über B8/Ast A3 /6226007Q-W(N- 
Z)/Stat.358(395) 

Biebelried 

529 

2,0 

2.0 - 2.4 

6226655 

4 

Brücke A3 über FW/Verteilerfahrbahn Frankfurt 

Biebelried 

84 

1,9 

1.5 - 1.9 

6226656 

1 

Brücke A3 über FW/RF Frankfurt 

Biebelried 

133 

1,3 

1.0 - 1.4 

6226656 

2 

Brücke A3 über FW/Rifa Nürnberg 

Biebelried 

133 

1,3 

1.0 - 1.4 

6226656 

3 

Brücke A3 über FW/VT Nürnberg (Achse4) 

Biebelried 

15 

1,9 

1.5 - 1.9 

6226656 

4 

Brücke A3 über FW/Ast A3 /6226023N-Z/Stat.1943 

Biebelried 

77 

1,9 

1.5 - 1.9 

6226657 

1 

Brücke A3 über FW/RF Frankfurt 

Biebelried 

140 

1,1 

1.0 - 1.4 

6226657 

2 

Brücke A3 über FW/RF Nürnberg 

Biebelried 

133 

1,1 

1.0 - 1.4 

6226657 

3 

Brücke A3 über FW/Ast A3 /6226007A-M/Stat.2201 

Biebelried 

84 

1,3 

1.0 - 1.4 

6226657 

4 

Brücke A7 über A3 (Biebelrieder Kreuz)/Brücke Ast A3 
über A3 / 6226023G-T/Stat.893 

Biebelried 

1056 

2,4 

2.0 - 2.4 

6226658 

1 

Brücke A7 über A3 (Biebelrieder Kreuz)/Brücke A7 über 

A3 /RF Fulda 

Biebelried 

1056 

2,4 

2.0 - 2.4 

6226658 

2 
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Brücke A7 über A3 (Biebelrieder Kreuz)/Brücke A7 über 

A3 /RF Ulm 

Biebelried 

1056 

2,8 

2.5 - 2.9 

6226658 

3 

Brücke, BAB A7 RFB FD - N über BAB A3/Autobahnkreuz 
Biebelried A3 / A7 

Biebelried 

2183 

3,3 

3.0 - 3.4 

6226659 

1 

Brücke A3 über DB/RFB Frankfurt 

Biebelried 

432 

2,0 

2.0 - 2.4 

6226660 

2 

Brücke A3 über DB/NEUBAU Richtungsfahrbahn 
Nürnberg!!! 

Biebelried 

318 

1,3 

1.0 - 1.4 

6226660 

3 

Brücke Ast A3 üb. DB /6226023H-L(U-M)Stat.767(21 1 1 

Biebelried 

269 

2,9 

2.5 - 2.9 

6226661 

0 

Brücke Betriebsumfahrt über A3/Brücke, Betriebsumfahrt 
über BAB A3 

Dettelbach 

259 

3,2 

3.0 - 3.4 

6226662 

0 

Brücke, A3 über Graben und Fußweg/Verbreiterung ünter 
LKW-Spur Frankfurt 

Mainstockheim 

36 

2,0 

2.0 - 2.4 

6226663 

1 

Brücke, A3 über Graben und Fußweg/Stahlwellrohr 
überschüttet 

Mainstockheim 

135 

2,3 

2.0 - 2.4 

6226663 

2 

Brücke, A3 über Rotamergraben/Brücke, A3 über 
Rotarmergraben 

Mainstockheim 

251 

2,5 

2.5 - 2.9 

6226664 

0 

Brücke A3 über Fluß/Mainbrücke Dettelbach/Überbau 

Nord (FR Frankfurt) 

Dettelbach 

6548 

2,8 

2.5 - 2.9 

6226665 

1 

Brücke A3 über Fluß/Mainbrücke Dettelbach/Überbau Süd 
(FR Nürnberg) 

Dettelbach 

6548 

2,8 

2.5 - 2.9 

6226665 

2 

Brücke A7 über FW (Betriebsumfahrt)/Betretriebsumfahrt, 
RiFb Ulm -Fulda 

Effeldorf 

104 

2,3 

2.0 - 2.4 

6226666 

1 

Brücke AI über FW (Betriebsumfahrt)/Betr.-umfahrt (RFB 
WÜ-FD) u. Wi. -Wegunterführung 

Effeldorf 

104 

2,3 

2.0 - 2.4 

6226666 

2 

Brücke A7 über FW 

Effeldorf 

306 

2,9 

2.5 - 2.9 

6226667 

0 

Brücke B22 über A7 

Biebelried 

1523 

2,5 

2.5 - 2.9 

6226668 

0 

Brücke Ast A3 über FW /6226023V-Y/Stat.1022 

Biebelried 

74 

2,4 

2.0 - 2.4 

6226669 

0 

Brücke Ast A3 über A7 und Ast A3/Autobahnkreuz 
Biebelried A3 / AI 

Biebelried 

2724 

3,0 

3.0 - 3.4 

6226670 

1 

Brücke Ast A3 über FW /6226023P-S/Stat.325 

Biebelried 

80 

2,5 

2.5 - 2.9 

6226671 

0 
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Brücke A7 über FW 

Biebelried 

479 

2,2 

2.0 - 2.4 

6226672 

0 

Brücke A7 über FW/Überbau FR Würzburg 

Repperndorf 

115 

2,0 

2.0 - 2.4 

6226673 

1 

Brücke A7 über FW/Überbau FR Ulm 

Repperndorf 

115 

2,0 

2.0 - 2.4 

6226673 

2 

Brücke A7 über B8 /AS Biebelried Nr.108/Rfb. Fulda 

Biebelried 

405 

2,9 

2.5 - 2.9 

6226674 

1 

Brücke A7 über B8 /AS Biebelried Nr.108/Rfb. Ulm 

Biebelried 

403 

2,8 

2.5 - 2.9 

6226674 

2 

Brücke A7 über FW/Rfb. Fulda 

Repperndorf 

118 

2,7 

2.5 - 2.9 

6226675 

1 

Brücke A7 über FW/Rfb. Ulm 

Repperndorf 

118 

2,8 

2.5 - 2.9 

6226675 

2 

Brücke AI über FW 

Repperndorf 

590 

2,6 

2.5 - 2.9 

6226676 

0 

Brücke A7 über Duchlass begehbar/Repperndorfer Bach 

Repperndorf 

336 

2,6 

2.5 - 2.9 

6226678 

1 

Brücke A7 über Tal IL2272I Kaltensondheim/Talbrücke 
Kaltensondheim, RFB Fulda 

Kaltensondheim 

2286 

2,8 

2.5 - 2.9 

6226679 

1 

Brücke A7 über Tal IL2272I Kaltensondheim/Talbrücke 
Kaltensondheim, RFB Ulm 

Kaltensondheim 

2286 

2,8 

2.5 - 2.9 

6226679 

2 

Brücke FW über A7 

Erlach 

292 

2,8 

2.5 - 2.9 

6226681 

0 

Brücke B8 über eine Werksstraße der Fa. Knauf 

bei Iphofen 

141 

2,0 

2.0 - 2.4 

6227500 

2 

Brücke B8 überden Sickerbach in Mainbernheim 

in Mainbernheim 

87 

2,8 

2.5 - 2.9 

6227501 

0 

Brücke B8 über den Rödelbach in Kitzingen/Brücke 
Anliegerweg 

in Kitzingen 

30 

2,9 

2.5 - 2.9 

6227502 

1 

Brücke B8 über den Rödelbach in Kitzingen/Brücke Geh- 
end Radweg 

in Kitzingen 

35 

2,5 

2.5 - 2.9 

6227502 

2 

Brücke B8 über den Rödelbach in Kitzingen/Brücke B8 

in Kitzingen 

125 

2,8 

2.5 - 2.9 

6227502 

3 

Brücke B8 über den Main - Konrad-Adenauer-Brücke 

in Kitzingen 

3712 

2,9 

2.5 - 2.9 

6227503 

A 
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Brücke St2271 über die B8 bei Kitzingen 

in Kitzingen 

535 

2,5 

2.5 - 2.9 

6227540 

0 

Brücke St2271 über die B22 bei Schwarzach 

bei Schwarzach 

478 

2,5 

2.5 - 2.9 

6227546 

0 

Brücke AS-B22 über einen GRW b. Schwarzach a. Main 

bei Schwarzach a. Main 

133 

2,7 

2.5 - 2.9 

6227547 

0 

Brücke AS-B22 über einen GRW bei Schwarzach 

bei Schwarzach 

38 

2,3 

2.0 - 2.4 

6227548 

0 

Brücke GVS über BAB A3 

Mainsondheim 

350 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227650 

0 

Brücke A3 über FW/Überbau RFB Würzburg 

Mainsondheim 

75 

2,8 

2.5 - 2.9 

6227651 

1 

Brücke A3 über FW/Richtungsfahrbahn Nürnberg 

Mainsondheim 

75 

2,7 

2.5 - 2.9 

6227651 

2 

Brücke GVS über A3 

Mainstockheim 

420 

2,7 

2.5 - 2.9 

6227652 

0 

Brücke A3 über ST2271 /AS Kitzingen Nr.74/RFB 

Frankfurt 

Flörblach 

291 

2,8 

2.5 - 2.9 

6227653 

1 

Brücke A3 über ST2271 /AS Kitzingen Nr.74/RFB 

Nürnberg 

Flörblach 

346 

2,8 

2.5 - 2.9 

6227653 

2 

Brücke A3 über FW/Überbau FR Würzburg 

Flörblach 

68 

2,7 

2.5 - 2.9 

6227654 

1 

Brücke A3 über FW/Überbau FR Nürnberg 

Flörblach 

68 

2,2 

2.0 - 2.4 

6227654 

2 

Brücke K-KT12 über A3 

Flörblach 

365 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227655 

0 

Brücke FW über A3 

Flaidt 

271 

3,2 

3.0 - 3.4 

6227656 

0 

Brücke A3 über FW/Überbau FR Würzburg 

Flaidt 

66 

2,2 

2.0 - 2.4 

6227657 

1 

Brücke A3 über FW/Richtungsfahrbahn Nürnberg 

Flaidt 

66 

2,2 

2.0 - 2.4 

6227657 

2 

Brücke K-KT11 über A3 

Flaidt 

500 

2,9 

2.5 - 2.9 

6227658 

0 

Brücke A3 über Bach /Gründleinsbach 

Pfundmühle 

235 

2,5 

2.5 - 2.9 

6227659 

0 
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Brücke A3 über GVS/1 . Überbau, FR Frankfurt 

Atzhausen 

147 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227660 

1 

Brücke A3 über GVS/1 . Überbau, FR Nürnberg 

Atzhausen 

147 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227660 

2 

Brücke A3 über DB 

Kleinlangheim 

995 

2,4 

2.0 - 2.4 

6227661 

0 

Brücke A3 über ST2272/1. Überbau, RFB Frankfurt 

Feuerbach 

200 

2,5 

2.5 - 2.9 

6227662 

1 

Brücke A3 über ST2272/2. Überbau, RFB Nürnberg 

Feuerbach 

200 

2,8 

2.5 - 2.9 

6227662 

2 

Brücke FW über A3 

Kleinlangheim 

249 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227663 

0 

Brücke A3 über Bach /Lohmühlenbach 

Rüdenhausen 

205 

2,6 

2.5 - 2.9 

6227664 

0 

Brücke A3 über ST2421/RRB Frankfurt 

Rüdenhausen 

185 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227665 

1 

Brücke A3 über ST2421/RFB Nürnberg 

Rüdenhausen 

185 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227665 

2 

Brücke A3 über Versorgungsdurchlaß 

Tank- und Rastanlage Flaidt 

92 

2,7 

2.5 - 2.9 

6227666 

0 

Brücke St2272 über die B286 bei Wiesentheid 

bei Wiesentheid 

379 

2,8 

2.5 - 2.9 

6228500 

0 

Brücke B286 über die K-KT 24 bei Wiesentheid 

bei Wiesentheid 

140 

3,0 

3.0 - 3.4 

6228501 

0 

Brücke B286 über einen Feldweg bei Wiesentheid 

bei Wiesentheid 

98 

2,7 

2.5 - 2.9 

6228502 

0 

Brücke B286 überden Schoßbach bei Rüdenhausen 

bei Rüdenhausen 

168 

2,2 

2.0 - 2.4 

6228503 

0 

Brücke B286 überden Gründleinsbach bei Castell 

bei Castell 

38 

2,0 

2.0 - 2.4 

6228504 

0 

Brücke B286 überden Gründleinsbach bei Castell 

bei Castell 

31 

2,3 

2.0 - 2.4 

6228505 

0 

Brücke B286 übereinen Graben bei Birklingen 

bei Birklingen 

31 

2,9 

2.5 - 2.9 

6228506 

0 

Brücke GRW über B286 bei Wiesentheid 

bei Wiesentheid 

112 

1,8 

1.5 - 1.9 

6228515 

0 
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Brücke, BAB A3 über Schoßbach/Schoßbachdurchlaß 

Rüdenhausen 

341 

2,9 

2.5 - 2.9 

6228650 

0 

Brücke A3 über St2420/RiFb Nürnberg-Frankfurt 

Rüdenhausen 

194 

2,7 

2.5 - 2.9 

6228651 

1 

Brücke A3 über St2420/RiFb Frankfurt - Nürnberg 

Rüdenhausen 

182 

2,6 

2.5 - 2.9 

6228651 

2 

Brücke A3 über St2420/Ausfädelspur (AS) 

Rüdenhausen 

202 

2,9 

2.5 - 2.9 

6228651 

3 

Brücke A3 über B286 /AS Wiesenthaid Nr.75/RFB 

Frankfurt, AS SW-Wiesentheid 

Rüdenhausen 

344 

3,0 

3.0 - 3.4 

6228653 

1 

Brücke A3 über B286 /AS Wiesenthaid Nr.75/RFB 
Nürnberg, AS SW-Wiesentheid 

Rüdenhausen 

344 

3,0 

3.0 - 3.4 

6228653 

2 

Brücke A3 über K-KT58/RFB Frankfurt 

Abtswind 

185 

2,8 

2.5 - 2.9 

6228654 

1 

Brücke A3 über K-KT58/RFB Nürnberg 

Abtswind 

185 

2,8 

2.5 - 2.9 

6228654 

2 

Brücke K-KT24 über A3 

Abtswind 

335 

3,2 

3.0 - 3.4 

6228655 

0 

Brücke A3 über FW/RFB Frankfurt 

Untersambach 

75 

2,5 

2.5 - 2.9 

6228656 

1 

Brücke A3 über FW/RFB Nürnberg 

Untersambach 

75 

2,5 

2.5 - 2.9 

6228656 

2 

Brücke FW über A3 /Wildbrücke v. Schonborn 

Untersambach 

231 

3,0 

3.0 - 3.4 

6228657 

0 

Brücke A3 über FW /Wildbrücke v. Schonborn 

Gräfeneuses 

253 

2,3 

2.0 - 2.4 

6228658 

0 

Brücke FW über A3 

Gräfenneuses 

249 

2,5 

2.5 - 2.9 

6228659 

0 

Brücke A3 über K-KT1 5/Richtungsfahrbahn Frankfurt 

Langenberg 

183 

2,8 

2.5 - 2.9 

6228660 

1 

Brücke A3 über K-KT1 5/Richtungsfahrbahn Nürnberg 

Langenberg 

183 

2,8 

2.5 - 2.9 

6228660 

2 

Brücke A3 über Bach /Flaselbach 

Geiselwind 

582 

2,5 

2.5 - 2.9 

6228661 

0 

Brücke A3 über GVS/RFB Frankfurt 

Geiselwind 

194 

2,7 

2.5 - 2.9 

6228662 

1 
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Brücke A3 über GVS/RFB Nürnberg 

Geiselwind 

194 

2,7 

2.5 - 2.9 

6228662 

2 

Brücke A3 über St2257 /AS Geiselwind Nr.76/Brücke A3 
über St2257 /AS Geiselwind Nr.76/FR F 

Geiselwind 

216 

2,8 

2.5 - 2.9 

6228663 

1 

Brücke A3 über St2257 /AS Geiselwind Nr.76/Brücke A3 
über St2257 /AS Geiselwind Nr.76/FR N 

Geiselwind 

215 

2,9 

2.5 - 2.9 

6228663 

2 

Brücke, BAB A3 über Fußweg/Stahlwellrohr überschüttet 

Geiselwind 

74 

2,7 

2.5 - 2.9 

6228664 

0 

Brücke, BAB A3 über Fußweg, Wasserlauf/Flurenbrunn, 
Stahlwellrohr überschüttet 

Weingartsmühle 

148 

2,0 

2.0 - 2.4 

6228665 

0 

Brücke FW über A3 

Wasserberndorf 

249 

2,5 

2.5 - 2.9 

6229590 

0 

Brücke A3 über FW /Bach /Flammermühle 

Flohnsberg 

130 

2,3 

2.0 - 2.4 

6229591 

0 

Brücke A3 über K-KT50/RFB Frankfurt 

Flohnsberg 

120 

2,2 

2.0 - 2.4 

6229592 

1 

Brücke A3 über K-KT50/RFB Nürnberg 

Flohnsberg 

120 

2,3 

2.0 - 2.4 

6229592 

2 

Brücke, BAB A3 über Bach/Lohmühlbach, Stahlwellrohr 
überschüttet 

Wasserberndorf 

217 

1,9 

1.5 - 1.9 

6229593 

0 

Brücke K-KT49 über A3 

Wasserberndorf 

384 

2,5 

2.5 - 2.9 

6229594 

0 

Brücke, BAB A3 über Fußweg und Bach/Stahlwellrohr 
überschüttet 

Wasserberndorf 

150 

2,0 

2.0 - 2.4 

6229595 

0 

Brücke FW über A3 

Wasserberndorf 

271 

2,5 

2.5 - 2.9 

6229596 

0 

Brücke A3 über FW/1 . Überbau, FR Frankfurt 

Fleuchelheim 

105 

2,2 

2.0 - 2.4 

6229597 

1 

Brücke A3 über FW/2. Überbau, FR Nürnberg 

Fleuchelheim 

105 

2,3 

2.0 - 2.4 

6229597 

2 

Brücke A3 über GVS 

Fleuchelheim 

356 

2,7 

2.5 - 2.9 

6229598 

0 

Brücke A3 über FW 

Fleuchelheim 

222 

2,7 

2.5 - 2.9 

6229599 

0 

Brücke A3 über FW 

Fleuchelheim 

249 

2,7 

2.5 - 2.9 

6229600 

0 
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Brücke A3 über FW 

Rambach 

233 

2,8 

2.5 - 2.9 

6229601 

0 

Brücke A3 über FW/1 . Überbau, RFB Frankfurt 

Schlüsselfeld 

121 

2,8 

2.5 - 2.9 

6229602 

1 

Brücke A3 über FW/2. Überbau, RFB Nürnberg 

Schlüsselfeld 

121 

2,7 

2.5 - 2.9 

6229602 

2 

Brücke A3 über Bach 

Schlüsselfeld 

109 

2,4 

2.0 - 2.4 

6229603 

0 

Brücke A3 über Bach/1 . Überbau, FR Frankfurt 

Thüngfeld 

36 

2,0 

2.0 - 2.4 

6229604 

1 

Brücke A3 über Bach/1 . Überbau, FR Nürnberg 

Thüngfeld 

36 

2,5 

2.5 - 2.9 

6229604 

2 

Brücke FW über A3 

Thüngfeld 

247 

2,9 

2.5 - 2.9 

6229605 

0 

Brücke St2261 über A3 /AS Schlüsselfeld Nr.77 

Attelsdorf 

537 

2,8 

2.5 - 2.9 

6229606 

0 

Brücke A3 über Flutmulde/RFB Frankfurt 

Schlüsselfeld 

155 

2,2 

2.0 - 2.4 

6229607 

1 

Brücke A3 über Flutmulde/RFB Nürnberg 

Schlüsselfeld 

155 

2,0 

2.0 - 2.4 

6229607 

2 

Brücke A3 über Bach (Flaslach)/RFB Frankfurt 

Attelsdorf 

136 

2,7 

2.5 - 2.9 

6229608 

1 

Brücke A3 über Bach (Flaslach)/Brücke A3, RFB Nürnberg 

Attelsdorf 

136 

2,7 

2.5 - 2.9 

6229608 

2 

Brücke A3 über GVS /Bach/1 . Überbau, FR Frankfurt 

Elsendorf 

165 

2,7 

2.5 - 2.9 

6229609 

1 

Brücke A3 über GVS /Bach/2. Überbau, FR Nürnberg 

Elsendorf 

165 

2,7 

2.5 - 2.9 

6229609 

2 

Brücke A3 über FW/1 . Überbau, FR Frankfurt 

Elsendorf 

109 

2,3 

2.0 - 2.4 

6229610 

1 

Brücke A3 über FW/2. Überbau, FR Nürnberg 

Elsendorf 

109 

2,3 

2.0 - 2.4 

6229610 

2 

Brücke A3 über FW /Bach 

Elsendorf 

533 

2,8 

2.5 - 2.9 

622961 1 

0 

Brücke B470 über Krummerbach bei Flöchstadt 

Lonnerstadt 

69 

1,0 

1.0 - 1.4 

6230500 

0 
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Brücke B470 über Aisch bei Höchstadt 

Flöchstadt a.d.Aisch 

2456 

2,7 

2.5 - 2.9 

6230521 

0 

Brücke Feld-u.Waldw. ü. B 505 b. Etzelskirchen 

Etzelskirchen 

203 

2,5 

2.5 - 2.9 

6230630 

0 

Brücke B505 Anschlußstelle Pommersfelden 

Pommersfelden 

358 

3,0 

3.0 - 3.4 

6230631 

0 

Brücke B505 über Waldweg bei Etzelskirchen 

Etzelskirchen 

57 

1,9 

1.5 - 1.9 

6230643 

0 

Brücke GVS über A3 

Elsendorf 

308 

2,9 

2.5 - 2.9 

6230690 

0 

Brücke A3 über FW/RFB Frankfurt 

Warmersdorf 

101 

2,2 

2.0 - 2.4 

6230691 

1 

Brücke A3 über FW/RFB Nürnberg 

Warmersdorf 

101 

2,2 

2.0 - 2.4 

6230691 

2 

Brücke K-ERH22 über A3 

Buchfeld 

402 

2,7 

2.5 - 2.9 

6230692 

0 

Brücke A3 über FW/RFB Frankfurt 

Buchfeld 

121 

2,5 

2.5 - 2.9 

6230693 

1 

Brücke A3 über FW/RFB Nürnberg 

Buchfeld 

129 

2,4 

2.0 - 2.4 

6230693 

2 

Brücke A3 über GW /Rastanlage Steigerwald 

Weingartsgreuth 

191 

2,7 

2.5 - 2.9 

6230694 

0 

Brücke A3 über GVS /Betriebsumfahrt/Ast, 

Betriebsumfahrt 

Weingartsgreuth 

97 

2,3 

2.0 - 2.4 

6230695 

1 

Brücke A3 über GVS /Betriebsumfahrt/RFB Frankfurt 

Weingartsgreuth 

135 

2,1 

2.0 - 2.4 

6230695 

2 

Brücke A3 über GVS /Betriebsumfahrt/RFB Nürnberg 

Weingartsgreuth 

148 

2,3 

2.0 - 2.4 

6230695 

3 

Brücke FW über A3 

Weingartsgreuth 

246 

2,5 

2.5 - 2.9 

6230696 

0 

Brücke A3 über FW/1 . Überbau, RF Frankfurt 

Schirnsdorf 

104 

2,3 

2.0 - 2.4 

6230697 

1 

Brücke A3 über FW/2. Überbau, RF Nürnberg 

Schirnsdorf 

104 

2,2 

2.0 - 2.4 

6230697 

2 

Brücke A3 über FW/1 . Überbau, FR Frankfurt 

Schirnsdorf 

103 

2,5 

2.5 - 2.9 

6230698 

1 


Stand: 29.07.2015 


147 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A3 über FW/2. Überbau, FR Nürnberg 

Schirnsdorf 

103 

2,0 

2.0 - 2.4 

6230698 

2 

Brücke A3 über ST2763 /AS Flöchstadt Nr.78/AS 

Flöchstadt, RFB Frankfurt 

Etzelskirchen 

232 

2,7 

2.5 - 2.9 

6230699 

1 

Brücke A3 über ST2763 /AS Flöchstadt Nr.78/AS 

Flöchstadt, RFB Nürnberg 

Etzelskirchen 

232 

3,0 

3.0 - 3.4 

6230699 

2 

Brücke FW über A3 

Schirnsdorf 

208 

2,8 

2.5 - 2.9 

6230700 

0 

Brücke A3 über St2263/RFB Frankfurt 

Etzelskirchen 

298 

2,8 

2.5 - 2.9 

6230701 

1 

Brücke A3 über St2263/RFB Nürnberg 

Etzelskirchen 

298 

2,8 

2.5 - 2.9 

6230701 

2 

Brücke A3 über Ast A3 /U-M(U-A)/Stat.404(564)/RFB 
Frankfurt 

Etzelskirchen 

517 

2,7 

2.5 - 2.9 

6230702 

1 

Brücke A3 über Ast A3 /U-M(U-A)/Stat.404(564)/RFB 
Nürnberg 

Etzelskirchen 

551 

2,7 

2.5 - 2.9 

6230702 

2 

Brücke A3 über St.2254/FR Frankfurt 

Etzelskirchen 

156 

2,9 

2.5 - 2.9 

6230703 

1 

Brücke A3 über St.2254/FR Nürnberg 

Etzelskirchen 

156 

2,7 

2.5 - 2.9 

6230703 

2 

Brücke B505 über Waldweg bei Pommersfelden 

Pommersfelden 

72 

2,5 

2.5 - 2.9 

6231500 

0 

Brücke B505 über Wirtschaftsweg b. Pommersfelden 

Pommersfelden 

103 

1,0 

1.0 - 1.4 

6231501 

0 

Brücke B505 über GVS bei Pommersfelden 

Pommersfelden 

72 

1,8 

1.5 - 1.9 

6231502 

0 

Brücke B505 ü. BA 24 bei Sambach 

Sambach 

128 

2,2 

2.0 - 2.4 

6231503 

0 

Brücke B505 über Waldweg bei Zentbechhofen 

Zentbechhofen 

72 

2,4 

2.0 - 2.4 

6231504 

0 

Brücke St2254 ü. d. B 505 bei Zentbechhofen 

Zentbechhofen 

256 

2,1 

2.0 - 2.4 

6231505 

0 

Brücke B505 über GVS bei Zentbechhofen 

Zentbechhofen 

97 

2,3 

2.0 - 2.4 

6231506 

0 

Brücke B505 über Waldweg bei Röbersdorf 

Röbersdorf 

72 

2,3 

2.0 - 2.4 

6231507 

0 
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Brücke B505 über Feldweg bei Röbersdorf 

Röbersdorf 

67 

2,3 

2.0 - 2.4 

6231508 

0 

Brücke B505 über Feldweg bei Zentbechhofen 

Zentbechhofen 

74 

1,6 

1.5 - 1.9 

6231517 

0 

Brücke B505 über GVS bei Zentbechhofen 

Zentbechhofen 

110 

2,1 

2.0 - 2.4 

6231518 

0 

Brücke B505 über Seegraben bei Röbersdorf 

Röbersdorf 

96 

1,5 

1.5 - 1.9 

6231519 

0 

Brücke B470 über eine GVS 

Adelsdorf 

422 

2,3 

2.0 - 2.4 

6231653 

0 

Brücke B470 über FW bei Wiesendorf 

Wiesendorf 

594 

2,3 

2.0 - 2.4 

6231654 

0 

Brücke B470 über Staffelbach bei Flöchstadt 

Höchstadt a.d.Aisch 

44 

1,9 

1.5 - 1.9 

6231657 

0 

Brücke B470 über Langgraben bei Adelsdorf 

Adelsdorf 

31 

1,8 

1.5 - 1.9 

6231658 

0 

Brücke FW über B470 bei Wiesendorf 

Wiesendorf 

92 

1,9 

1.5 - 1.9 

6231659 

0 

Brücke GVS über B470 bei Wiesendorf 

Wiesendorf 

224 

2,2 

2.0 - 2.4 

6231660 

0 

Brücke B470 über Reutgraben bei Wiesendorf 

Wiesendorf 

82 

1,7 

1.5 - 1.9 

6231661 

0 

Brücke B470 über Reutgraben bei Adelsdorf 

Adelsdorf 

40 

2,0 

2.0 - 2.4 

6231662 

0 

Brücke A3 über FW 

Etzelskirchen 

172 

2,2 

2.0 - 2.4 

6231720 

0 

Brücke A3 über GVS/FR Frankfurt 

Medbach 

147 

2,8 

2.5 - 2.9 

6231721 

1 

Brücke A3 über GVS/FR Nürnberg 

Medbach 

147 

3,0 

3.0 - 3.4 

6231721 

2 

Brücke A3 über Fluß /Aisch/FR Frankfurt 

Medbach 

680 

2,8 

2.5 - 2.9 

6231722 

1 

Brücke A3 über Fluß /Aisch/FR Nürnberg 

Medbach 

680 

2,8 

2.5 - 2.9 

6231722 

2 

Brücke A3 über Flutmulde (Flutbbrücke Aisch)/RF 

Frankfurt 

Medbach 

1710 

2,8 

2.5 - 2.9 

6231723 

1 
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Brücke A3 über Flutmulde (Flutbbrücke Alsch)/RF 

Nürnberg 

Medbach 

1710 

2,8 

2.5 - 2.9 

6231723 

2 

Brücke A3 über B 470/Überbau FR Frankfurt 

Gremsdorf 

555 

2,8 

2.5 - 2.9 

6231724 

1 

Brücke A3 über B 470/Überbau FR Regensburg 

Gremsdorf 

555 

2,8 

2.5 - 2.9 

6231724 

2 

Brücke B470 über DB In Forchhelm 

Forchhelm 

783 

2,2 

2.0 - 2.4 

6232509 

0 

Brücke B470 über Wellersbach bei Wellersbach 

Unterwellersbach 

156 

1,9 

1.5 - 1.9 

623251 1 

0 

Brücke B470 über GRW In Forchhelm 

Forchhelm 

63 

1,1 

1.0 - 1.4 

6232523 

0 

Brücke B470 überden Fischbach bei Rüssenbach 

Rüssenbach 

41 

2,6 

2.5 - 2.9 

6232529 

0 

Brücke B470 über Flammerbach bei Reuth 

Forchhelm 

95 

1,2 

1.0 - 1.4 

6232530 

0 

Brücke B470 überden Vogelherdbach In Wimmelbach 

Wimmelbach 

108 

2,1 

2.0 - 2.4 

6232542 

0 

Brücke B470 über Entwässerungsgraben bei Flausen 

Flausen 

94 

1,0 

1.0 - 1.4 

6232555 

0 

Brücke B470 über Wirtschaftsweg bei Flausen 

Flausen 

90 

1,0 

1.0 - 1.4 

6232556 

0 

Brücke B470 über Maln-Donau-Kanal In Forchhelm 

Forchhelm 

1100 

1,7 

1.5 - 1.9 

6232557 

0 

Brücke A73 über B470/Brücke FR Bamberg 

Forchhelm 

291 

2,4 

2.0 - 2.4 

6232651 

1 

Brücke A73 über B470/Brücke FR Nürnberg 

Forchhelm 

263 

3,0 

3.0 - 3.4 

6232651 

2 

Brücke A73 über GS und DB/Brücke FR Bamberg 

Forchhelm 

899 

2,3 

2.0 - 2.4 

6232652 

1 

Brücke A73 über GS und DB/Brücke FR Nürnberg 

Forchhelm 

899 

2,4 

2.0 - 2.4 

6232652 

2 

Brücke A73 über Flafenstraße/Brücke FR Bamberg 

Forchhelm 

518 

3,0 

3.0 - 3.4 

6232653 

1 

Brücke A73 über Flafenstraße/Brücke FR Nürnberg 

Forchhelm 

518 

3,0 

3.0 - 3.4 

6232653 

2 
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Brücke A73 über die Wiesent/Brücke FR Bamberg 

Forchheim 

228 

2,2 

2.0 - 2.4 

6232656 

1 

Brücke A73 über die Wiesent/Brücke FR Nürnberg 

Forchheim 

228 

2,4 

2.0 - 2.4 

6232656 

2 

Brücke GS über RMD-Kanal u.A73 (Adenauerbrücke) 

Forchheim 

1518 

2,5 

2.5 - 2.9 

6232657 

0 

Brücke A73 über Sendelgraben/Brücke FR Bamberg 

Forchheim 

96 

2,7 

2.5 - 2.9 

6232658 

1 

Brücke A73 über Sendelgraben/Brücke FR Nürnberg 

Forchheim 

94 

2,5 

2.5 - 2.9 

6232658 

2 

Brücke St 2244 über A73 AS Forchheim-Nord 

Buckenhofen 

781 

2,4 

2.0 - 2.4 

6232659 

0 

Brücke A73 über Fußweg 

Buckenhofen 

83 

2,7 

2.5 - 2.9 

6232660 

0 

Brücke A73 über K-FO 1 /Brücke FR Bamberg 

Bammersdorf 

173 

2,3 

2.0 - 2.4 

6232662 

1 

Brücke A73 über K-FO 1 /Brücke FR Nürnberg 

Bammersdorf 

173 

2,3 

2.0 - 2.4 

6232662 

2 

Brücke A73 über Sittenbach/Brücke FR Bamberg 

Eggolsheim 

50 

2,0 

2.0 - 2.4 

6232663 

1 

Brücke A73 über Sittenbach/Brücke FR Nürnberg 

Eggolsheim 

45 

2,3 

2.0 - 2.4 

6232663 

2 

Brücke K-FO 5 über A73 

Eggolsheim 

476 

2,7 

2.5 - 2.9 

6232664 

0 

Brücke A73 über Eggerbach 

Eggolsheim 

171 

2,3 

2.0 - 2.4 

6232665 

0 

Brücke GVS über A73 

Eggolsheim 

470 

2,7 

2.5 - 2.9 

6232666 

0 

Brücke A73 über Rinniggraben 

Eggolsheim 

277 

2,3 

2.0 - 2.4 

6232667 

0 

Brücke GVS über A73 

Unterstürmig 

389 

2,5 

2.5 - 2.9 

6232668 

0 

Brücke WW über A73 

Altendorf 

292 

2,8 

2.5 - 2.9 

6232669 

0 

Brücke Äste der AS Buttenheim zur St2960 über A73 

Buttenheim 

513 

2,5 

2.5 - 2.9 

6232670 

0 
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Brücke WW über A73 

Eggolsheim 

291 

2,3 

2.0 - 2.4 

6232671 

0 

Brücke K-F04 über A73 

Eggolsheim 

481 

2,7 

2.5 - 2.9 

6232672 

0 

Brücke A73 über die Trubbach/Brücke A73 über die 
Trubbach, FR Bamberg 

Forchheim 

1499 

0,0 

slicht feststellba 

6232683 

1 

Brücke B470 ü. rechten Wiesentarm in Forchheim 

Forchheim 

230 

2,3 

2.0 - 2.4 

6232900 

0 

Brücke B470 ü. d. linken Wiesentarm in Forchheim 

Forchheim 

162 

3,0 

3.0 - 3.4 

6232901 

1 

Brücke B470 ü. d. linken Wiesentarm in Forchheim 

Forchheim 

187 

2,9 

2.5 - 2.9 

6232901 

2 

Brücke B470 ü. d. Trubbach in Forchheim 

Forchheim 

426 

2,9 

2.5 - 2.9 

623291 1 

1 

Brücke B470 ü. d. Trubbach in Forchheim 

Forchheim 

426 

3,0 

3.0 - 3.4 

623291 1 

2 

Brücke B470 ü. Flut-Augraben in Forchheim 

Forchheim 

286 

2,2 

2.0 - 2.4 

6232912 

1 

Brücke B470 ü. Flut-Augraben in Forchheim 

Forchheim 

386 

2,7 

2.5 - 2.9 

6232912 

2 

Brücke B470 über Gehweg in Forchheim 

Forchheim 

113 

2,0 

2.0 - 2.4 

6232917 

0 

Brücke B470 über Breitenbach in Ebermannstadt 

Ebermannstadt 

61 

1,8 

1.5 - 1.9 

6233501 

1 

Brücke B470 über Breitenbach in Ebermannstadt/Brücke B 
470 über Breitenbach; Bachüberdeckung 

Ebermannstadt 

956 

2,0 

2.0 - 2.4 

6233501 

2 

Brücke B470 über die Wiesent bei Müggendorf 

Müggendorf 

1818 

2,3 

2.0 - 2.4 

6233530 

0 

Brücke B470 über Leinleiter bei Gasseldorf 

Gasseldorf 

310 

2,8 

2.5 - 2.9 

6233531 

0 

Brücke B470 über Flut bei Gasseldorf 

Gasseldorf 

143 

2,2 

2.0 - 2.4 

6233532 

0 

Brücke GRW neben B470 überden Weihersbach, Rad2 

Pottenstein 

21 

2,5 

2.5 - 2.9 

6234501 

0 

Brücke GRW neben B470 überden Weihersbach, Rad3 

Pötten stein 

21 

2,5 

2.5 - 2.9 

6234502 

0 
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Brücke B470 über die Püttlach 

Tüchersfeld 

172 

2,5 

2.5 - 2.9 

6234506 

0 

Brücke B470 über die Püttlach bei Weidmannsgesees 

Weidmannsgesees 

179 

2,3 

2.0 - 2.4 

6234507 

0 

Brücke B470 überden Weihersbach 

Pottenstein 

169 

1,1 

1.0 - 1.4 

6234508 

0 

Brücke B470 überein Flutgelände 

Tüchersfeld 

25 

2,1 

2.0 - 2.4 

6234515 

0 

Brücke B470 über das Flutgelände 

Tüchersfeld 

81 

2,5 

2.5 - 2.9 

6234516 

0 

Brücke B470 über das Flutgelände 

Tüchersfeld 

40 

2,7 

2.5 - 2.9 

6234517 

0 

Brücke GRW neben B470 überden Weihersbach, Rad1 

Pottenstein 

8 

2,2 

2.0 - 2.4 

6234537 

0 

Brücke B470 über die Wiesent bei Behringersmühle 

Behringersmühle 

598 

1,0 

1.0 - 1.4 

6234581 

0 

Brücke B470 über Püttlach in Behringersmühle 

Behringersmühle 

518 

1,6 

1.5 - 1.9 

6234582 

0 

Brücke FW über A9 

Bronn 

300 

2,3 

2.0 - 2.4 

6234626 

0 

Brücke BT 32 über A9 AS Weidensees 

Weidensees 

389 

2,4 

2.0 - 2.4 

6234627 

0 

Brücke A9 über Forstweg/Brücke A9 über Forstweg (BA II) 
1995, FR Berlin 

Weidensees 

46 

1,8 

1.5 - 1.9 

6234628 

1 

Brücke A9 über Forstweg/Brücke A9 über Forstweg östl. 

Teil 1936, FR Berlin 

Weidensees 

58 

1,5 

1.5 - 1.9 

6234628 

2 

Brücke A9 über Forstweg/Brücke A9 über Forstweg westl. 
Teil 1936, FR Nbg. 

Weidensees 

58 

1,0 

1.0 - 1.4 

6234628 

3 

Brücke A9 über Forstweg/Brücke A9 über Forstweg (BA 1) 
1995, FR Nbg. 

Weidensees 

51 

1,4 

1.0 - 1.4 

6234628 

4 

Brücke B2 über die Fichtenohe 

Buchau 

394 

2,0 

2.0 - 2.4 

6235501 

0 

Brücke B85 über die Pegnitz 

bei Michelfeld 

299 

2,9 

2.5 - 2.9 

6235503 

0 

Brücke B85 über eine Bahnlinie 

bei Michelfeld 

222 

2,7 

2.5 - 2.9 

6235504 

0 
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Brücke B85 über einen Forstweg 

bei Weidiwang 

78 

2,2 

2.0 - 2.4 

6235505 

0 

Brücke B85 über einen Forstweg 

bei Florlach 

75 

2,4 

2.0 - 2.4 

6235506 

0 

Brücke B2 überden Mühlbach 

Zips 

41 

2,1 

2.0 - 2.4 

6235513 

0 

Brücke B2 über den Witzmain 

Zips 

68 

1,7 

1.5 - 1.9 

6235514 

0 

Brücke B2 über Fußweg 

Pegnitz 

63 

2,0 

2.0 - 2.4 

6235518 

0 

Brücke B2 über Fußweg 

Buchau 

53 

1,0 

1.0 - 1.4 

6235527 

0 

Brücke GRW über B2 

Neudorf 

148 

2,0 

2.0 - 2.4 

6235528 

0 

Brücke B 470 über Feldweg 

Göttersdorf 

101 

2,3 

2.0 - 2.4 

6235600 

0 

Brücke B 470 über St 2403 

Altzirkendorf 

305 

1,8 

1.5 - 1.9 

6235601 

0 

Brücke B 85 über den Feldweg bei Michelfeld 

Michelfeld 

121 

2,8 

2.5 - 2.9 

6235641 

0 

Brücke B 85 über die GVS Michelfeld - Fischstein 

Michelfeld 

131 

1,9 

1.5 - 1.9 

6235642 

0 

Brücke B 85 überden Flembach bei Michelfeld 

Michelfeld 

296 

2,7 

2.5 - 2.9 

6235643 

0 

Brücke B 85 über die B 85 bei Auerbach (B 470) 

Auerbach 

261 

2,3 

2.0 - 2.4 

6235644 

0 

Brücke B 85 über den 1 . Feldweg bei Auerbach 

Auerbach 

131 

2,5 

2.5 - 2.9 

6235645 

0 

Brücke B 470 über den Speckbach 

Auerbach 

255 

2,6 

2.5 - 2.9 

6235646 

0 

Brücke B 470 über die Kreisstraße AS 43 

Auerbach 

413 

3,0 

3.0 - 3.4 

6235647 

0 

Brücke B 470 über den 2. Feldweg bei Auerbach 

Auerbach 

133 

2,7 

2.5 - 2.9 

6235648 

0 

Brücke B 470 über den 3. Feldweg bei Auerbach 

Auerbach 

132 

2,7 

2.5 - 2.9 

6235649 

0 
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Brücke B 470 über den 4. Feldweg bei Auerbach 

Auerbach 

240 

2,7 

2.5 - 2.9 

6235650 

0 

Brücke B 85 ü.d. B 85 b. Michelfeld (St 2162) 

Michelfeld 

351 

1,7 

1.5 - 1.9 

6235662 

0 

Brücke A9 über GVS Büchenbach-Kosbrunn/Überbau FR 
Berlin 

Büchenbach 

145 

2,3 

2.0 - 2.4 

6235671 

1 

Brücke A9 über GVS Büchenbach-Kosbrunn/Überbau FR 
München 

Büchenbach 

145 

2,3 

2.0 - 2.4 

6235671 

2 

Brücke A9 über FW bei Büchenbach/Brücke FR Berlin (BA 
1) 

Büchenbach 

112 

2,4 

2.0 - 2.4 

6235672 

1 

Brücke A9 über FW bei Büchenbach/Brücke FR München 
(BA2) 

Büchenbach 

112 

2,3 

2.0 - 2.4 

6235672 

2 

Brücke GVS Büchenbach-Körbeldorf über A9 

Körbeldorf 

491 

2,5 

2.5 - 2.9 

6235673 

0 

Brücke A9 über FW/Brücke A9 über FW, Verbr. 95/96 
(BAI), FR Berlin 

Körbeldorf 

39 

2,0 

2.0 - 2.4 

6235674 

1 

Brücke A9 über FW/Brücke A9 über FW, Neubau 1936-37, 
FR Berlin 

Körbeldorf 

95 

2,5 

2.5 - 2.9 

6235674 

2 

Brücke A9 über FW/Brücke A9 über FW, Neubau 1936-37, 
FR Nbg. 

Körbeldorf 

95 

1,6 

1.5 - 1.9 

6235674 

3 

Brücke A9 über FW/Brücke A9 über FW, Verbreiterung 
1967, FR Nbg. 

Körbeldorf 

25 

1,6 

1.5 - 1.9 

6235674 

4 

Brücke A9 über FW/Brücke A9 über FW, Verbr. 95/96 
(BAN), FR Nbg. 

Körbeldorf 

34 

2,0 

2.0 - 2.4 

6235674 

5 

Brücke A9 über B2/Überbau FR Berlin (BA 1) 

Neudorf 

636 

2,7 

2.5 - 2.9 

6235682 

1 

Brücke A9 über B2/Überbau FR Nürnberg (BA II) 

Neudorf 

636 

2,5 

2.5 - 2.9 

6235682 

2 

Brücke GRW über A9 bei Neudorf 

Neudorf 

224 

2,8 

2.5 - 2.9 

6235683 

0 

Brücke A9 über B 85, AS Pegnitz/Überbau FR Berlin (BA 1) 

Neudorf b. Pegnitz 

269 

2,7 

2.5 - 2.9 

6235684 

1 

Brücke A9 über B 85, AS Pegnitz/Überbau FR München 
(BA II) 

Neudorf b. Pegnitz 

268 

2,7 

2.5 - 2.9 

6235684 

2 

Brücke A9 über BT 28/Überbau FR Berlin (BA 1) 

Florlach 

213 

2,2 

2.0 - 2.4 

6235685 

1 
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Brücke A9 über BT 28/Überbau FR München (BA II) 

Florlach 

213 

2,5 

2.5 - 2.9 

6235685 

2 

Brücke A9 über K-BT26 Pegnitz-Pottenstein/Überbau FR 
Berlin 

Körbeldorf 

218 

2,3 

2.0 - 2.4 

6235686 

1 

Brücke A9 über K-BT26 Pegnitz-Pottenstein/Überbau FR 
München 

Körbeldorf 

218 

1,9 

1.5 - 1.9 

6235686 

2 

Brücke A9 über K-BT41/Überbau FR Berlin (BA I) 

Willenberg 

260 

1,9 

1.5 - 1.9 

6235687 

1 

Brücke A9 über K-BT41/Überbau FR München (BA II) 

Willenberg 

281 

2,2 

2.0 - 2.4 

6235687 

2 

Brücke B 470 über K-NEW 45 

Kirchenthumbach 

340 

2,7 

2.5 - 2.9 

6236500 

0 

Brücke B 470 über Ortsstraße mit Stützbauwerk/Brücke B 
470 über Ortsstraße "Mühlbachstraße" 

Kirchenthumbach 

120 

2,7 

2.5 - 2.9 

6236501 

1 

Brücke B 470 über Anschi. Ast zur St 21 20 und GVS 

Kirchenthumbach 

546 

2,4 

2.0 - 2.4 

6236502 

0 

Brücke B 470 über Geh- und Radweg 

Eschenbach i.d.Opf. 

76 

2,5 

2.5 - 2.9 

6236503 

0 

Brücke B 470 über Burghardgartenweg 

Eschenbach i.d.Opf. 

78 

2,7 

2.5 - 2.9 

6236504 

0 

Brücke B 470 über Thürlgrabenweg 

Eschenbach i.d.Opf. 

35 

2,2 

2.0 - 2.4 

6236505 

0 

Brücke B 470 und Wirtschaftsweg über den Thumbach 

Kirchenthumbach 

146 

3,4 

3.0 - 3.4 

6236511 

0 

Brücke B 470 über den Eschenbach 

Eschenbach i.d.Opf. 

81 

2,8 

2.5 - 2.9 

6236512 

0 

Brücke GVS "Obersee - Kleinkotzenreuth" über B 470 

Eschenbach i.d.Opf. 

264 

2,5 

2.5 - 2.9 

6236520 

0 

Brücke B 470 über Geh- und Radweg 

Eschenbach i.d.Opf. 

77 

2,0 

2.0 - 2.4 

6236521 

0 

Brücke B 299 über den Schaumbach 

Grafenwöhr 

126 

2,5 

2.5 - 2.9 

6237500 

0 

Brücke B 299 über den Thumbach 

Grafenwöhr (OD) 

247 

2,2 

2.0 - 2.4 

6237502 

0 

Brücke B 299 über die Greußen 

Grafenwöhr (OD) 

175 

2,6 

2.5 - 2.9 

6237503 

0 
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Brücke B 470 über St 2168 

Eschenbach i.d.Opf. 

156 

2,7 

2.5 - 2.9 

6237506 

0 

Brücke B 470 über die Greußen mit Nebenbauwerk/Brücke 
B 470 über die Greußen 

Eschenbach i.d.Opf. 

291 

2,7 

2.5 - 2.9 

6237507 

1 

Brücke B 470 über die Greußen mit Nebenbauwerk/Brücke 
Radweg (B 470) über die Greußen 

Eschenbach i.d.Opf. 

75 

2,3 

2.0 - 2.4 

6237507 

2 

Brücke B 470 über den Weiherwiesengraben 

Grub 

38 

2,6 

2.5 - 2.9 

6237522 

0 

Brücke B 470-Ast (D-B) über den Eschenbach 

Eschenbach i.d.Opf. 

153 

2,9 

2.5 - 2.9 

6237523 

0 

Brücke B 470 über DB und Feldweg 

Pressath 

247 

2,7 

2.5 - 2.9 

6237525 

0 

Brücke B 299 über B 470 

Pressath 

319 

2,7 

2.5 - 2.9 

6237526 

0 

Brücke B 470 über Entwässerungsgraben 

Dießfurt 

50 

2,0 

2.0 - 2.4 

6237527 

0 

Brücke B 470 über die Haidenaab 

Schwarzenbach 

160 

2,8 

2.5 - 2.9 

6237528 

0 

Brücke B 470 über die Haidenaab-Flutmulde 

Schwarzenbach 

888 

2,7 

2.5 - 2.9 

6237529 

0 

Brücke B 470 über DB und GVS "Eichenstraße" 

Schwarzenbach 

769 

2,5 

2.5 - 2.9 

6237530 

0 

Brücke B 299 über DB und Feldweg 

Pressath 

913 

2,7 

2.5 - 2.9 

6237532 

0 

Brücke B 299 über GVS "Pressath - Grub" 

Pressath 

340 

2,8 

2.5 - 2.9 

6237533 

0 

Brücke B 470 über Fuß- und Radweg 

Schwarzenbach 

41 

2,0 

2.0 - 2.4 

6237535 

0 

Brücke B 299 über den Kohlbach 

Riggau 

123 

2,0 

2.0 - 2.4 

6237537 

0 

Brücke B 299 über Forstweg 

Riggau 

298 

2,0 

2.0 - 2.4 

6237538 

0 

Brücke B 299 über K-NEW 8, Haidenaab u. Brandlgrab 

Zintlhammer 

2544 

3,3 

3.0 - 3.4 

6237539 

0 

Brücke B 299 über DB und den Brandigraben 

Zintlhammer 

674 

2,5 

2.5 - 2.9 

6237540 

0 
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Brücke B 470 über Geh- und Radweg 

Eschenbach i.d.Opf. 

61 

2,0 

2.0 - 2.4 

6237547 

0 

Brücke B 299 über den Brandigraben bei Pressath 

Pressath 

233 

1,9 

1.5 - 1.9 

6237549 

0 

Brücke B 299 über die K NEW 5 

Pressath 

331 

2,0 

2.0 - 2.4 

6237550 

0 

Brücke Feld- und Waldweg ü. d. B 299 b. Riggau 

Riggau 

98 

1,9 

1.5 - 1.9 

6237551 

0 

Brücke B 299 ü. d. Entwässerungsgraben b. Pressath 

Pressath 

92 

1,1 

1.0 - 1.4 

6237552 

0 

Brücke B 15 über Bahnlinie 

Neustadt a.d. Waldnaab 

239 

2,5 

2.5 - 2.9 

6238500 

0 

Brücke B 1 5 über die Waldnaab 

Neustadt a.d. Waldnaab 

1029 

2,7 

2.5 - 2.9 

6238501 

0 

Brücke B 22 über Feldweg 

Kirchendemenreuth 

83 

2,5 

2.5 - 2.9 

6238502 

0 

Brücke B 22 über K-NEW 25 

Kirchendemenreuth 

78 

3,0 

3.0 - 3.4 

6238503 

0 

Brücke B 22 über Feldweg 

Wendersreuth 

72 

2,8 

2.5 - 2.9 

6238504 

0 

Brücke B 22 über Geh- und Radweg 

Altenstadt a.d.Waldnaab 

90 

2,3 

2.0 - 2.4 

6238509 

0 

Brücke K-NEW 2 über B 470 

Bhf. Parkstein-Flütten 

218 

2,7 

2.5 - 2.9 

6238514 

0 

Brücke B 22 über den Sauerbach 1 

Altenstadt a.d.Waldnaab 

87 

2,2 

2.0 - 2.4 

6238515 

0 

Brücke B 22 über den Sauerbach 2 

Altenstadt a.d.Waldnaab 

41 

2,8 

2.5 - 2.9 

6238516 

0 

Brücke B 22 über den Sauerbach 3 

Altenstadt a.d.Waldnaab 

42 

2,7 

2.5 - 2.9 

6238517 

0 

Brücke A 93 über St 2172/Brücke Richtungsfahrbahn Flof 

Neustadt a.d.Waldnaab 

240 

2,0 

2.0 - 2.4 

6238529 

1 

Brücke A 93 über St 2172/Brücke Richtungsfahrbahn 
Regensburg 

Neustadt a.d.Waldnaab 

240 

2,2 

2.0 - 2.4 

6238529 

2 

Brücke GVS Meerbodenreuth-Weiden über A93 

Meerbodenreuth 

405 

2,7 

2.5 - 2.9 

6238701 

0 
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Brücke A93 über den Sauerbach/Brücke FR Hof 

Altenstadt an der Waldnaab 

207 

2,7 

2.5 - 2.9 

6238702 

1 

Brücke A93 über den Sauerbach/Brücke FR Regensburg 

Altenstadt an der Waldnaab 

191 

1,7 

1.5 - 1.9 

6238702 

2 

Brücke GVS über A93 

Haidmühle 

451 

2,7 

2.5 - 2.9 

6238703 

0 

Brücke A93 über B22, AS Altenstadt/Brücke FR Hof, BA 1 

Altenstadt 

434 

2,8 

2.5 - 2.9 

6238704 

1 

Brücke A93 über B22, AS Altenstadt/Brücke FR 
Regensburg, BA 2 

Altenstadt 

431 

2,4 

2.0 - 2.4 

6238704 

2 

Brücke A93 über FW/Brücke FR Hof, BA 1 

Altenstadt 

106 

2,7 

2.5 - 2.9 

6238705 

1 

Brücke A93 über FW/Brücke FR Regensburg, BA 2 

Altenstadt 

109 

2,2 

2.0 - 2.4 

6238705 

2 

Brücke St2395 über A93 

Altenstadt a.d. Waldnaab 

1014 

2,2 

2.0 - 2.4 

6238706 

0 

Brücke GVS über A93 

Neustadt a.d. Waldnaab 

408 

2,8 

2.5 - 2.9 

6238707 

0 

Brücke A93 über FW/Brücke FR Hof, BA 1 

Mühlberg 

103 

2,8 

2.5 - 2.9 

6238708 

1 

Brücke A93 über FW/Brücke FR Regensburg, BA 2 

Mühlberg 

112 

2,3 

2.0 - 2.4 

6238708 

2 

Brücke A93 über GVS Klobenreuth/Brücke FR Hof, BA 1 

Denkenreuth 

244 

3,0 

3.0 - 3.4 

6238709 

1 

Brücke A93 über GVS Klobenreuth/Brücke FR 

Regensburg, BA 2 

Denkenreuth 

262 

2,5 

2.5 - 2.9 

6238709 

2 

Brücke A93 über GVS/Brücke FR Hof, BA 1 

Scherreuth 

141 

2,7 

2.5 - 2.9 

6238710 

1 

Brücke A93 über GVS/Brücke FR Regensburg, BA 2 

Scherreuth 

154 

2,5 

2.5 - 2.9 

6238710 

2 

Brücke FW über A93 

Scherreuth 

290 

2,7 

2.5 - 2.9 

623871 1 

0 

Brücke A93 über die DB und die Waldnaab/Brücke FR 

Hof, BA 1 

Pfaffenreuth 

4685 

2,4 

2.0 - 2.4 

6238712 

1 

Brücke A93 über die DB und die Waldnaab/Brücke FR 
Regensburg, BA 2 

Pfaffenreuth 

5111 

2,3 

2.0 - 2.4 

6238712 

2 
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Brücke Dr. Kilianstraße über A93 AS Weiden-Nord 

Weiden 

523 

2,5 

2.5 - 2.9 

6238713 

0 

Brücke, A93 (Äste A-E,E-M)über Entwässerungsgraben 

Weiden 

155 

2,0 

2.0 - 2.4 

6238714 

0 

Brücke, A93 (Ast A-E) über Entwässerungsgraben 

Weiden 

69 

1,9 

1.5 - 1.9 

6238715 

0 

Brücke, A93 (Ast E-M) über Entwässerungsgraben 

Weiden 

86 

2,0 

2.0 - 2.4 

6238716 

0 

Brücke B 15 über die Schlattein 

Ernsthof 

145 

2,2 

2.0 - 2.4 

6239500 

0 

Brücke B 15 über den Reiserbach 

Reiserdorf-Wöllershof 

131 

2,9 

2.5 - 2.9 

6239520 

0 

Brücke B 15 über Geh- und Radweg 

Neustadt a.d. Waldnaab 

84 

2,0 

2.0 - 2.4 

6239531 

0 

Brücke A93 über NEW 19/Überbau FR Hof 

Neuhaus 

308 

2,2 

2.0 - 2.4 

6239702 

1 

Brücke A93 über NEW1 9/Brücke FR Regensburg, Neubau 

Neuhaus 

336 

2,2 

2.0 - 2.4 

6239702 

2 

Brücke B47 überden Billbach bei Amorbach 

Amorbach 

114 

2,0 

2.0 - 2.4 

6321600 

0 

Brücke B47 über die Mud 

Amorbach 

380 

3,0 

3.0 - 3.4 

6321601 

0 

Brücke B469 über die Greinbergstrasse 

Breitendiel 

115 

2,5 

2.5 - 2.9 

6321602 

0 

Brücke B469 über die Mud bei Weilbach 

Weilbach 

595 

2,2 

2.0 - 2.4 

6321603 

0 

Brücke FW über B469 und DB 

Weilbach 

255 

2,2 

2.0 - 2.4 

6321604 

0 

Brücke B47 überden Billbach 

Amorbach 

321 

2,7 

2.5 - 2.9 

6321605 

0 

Brücke B47 über GRW am Bahnhof 

Amorbach 

49 

2,4 

2.0 - 2.4 

6321606 

0 

Brücke B47 über GW am Odenwaldwerk 

Amorbach 

37 

2,7 

2.5 - 2.9 

6321607 

0 

Brücke B47 über GW am Bahnübergang 

Amorbach 

60 

2,2 

2.0 - 2.4 

6321621 

0 
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Brücke B47 über Gelände - Flutdurchlaß 

Amorbach 

114 

2,3 

2.0 - 2.4 

6321622 

0 

Brücke B469 über Flutdurchlässe (3x)/Flutdurchlaß 1 

Wellbach 

53 

2,0 

2.0 - 2.4 

6321623 

1 

Brücke B469 über Flutdurchlässe (3x)/Flutdurchlaß 2 

Wellbach 

47 

2,0 

2.0 - 2.4 

6321623 

2 

Brücke B469 über Flutdurchlässe (3x)/Flutdurchlaß 3 

Wellbach 

47 

2,0 

2.0 - 2.4 

6321623 

3 

Brücke B469 über Flutdurchlässe (4x)/1 .Durchlaß 

Wellbach 

46 

2,5 

2.5 - 2.9 

6321624 

1 

Brücke B469 über Flutdurchlässe (4x)/2. Durchlaß 

Wellbach 

45 

2,0 

2.0 - 2.4 

6321624 

2 

Brücke B469 über Flutdurchlässe (4x)/3. Durchlaß 

Wellbach 

45 

2,5 

2.5 - 2.9 

6321624 

3 

Brücke B469 über Flutdurchlässe (4x)/4. Durchlaß 

Wellbach 

44 

2,0 

2.0 - 2.4 

6321624 

4 

Brücke GRW neben B47 überden Blllbach 

63916 Amorbach 

75 

2,5 

2.5 - 2.9 

6321681 

0 

Brücke B19 übereinen Feldweg bei Eßfeld 

bei Eßfeld 

112 

2,7 

2.5 - 2.9 

6325609 

0 

Brücke A7 über Tal (Bräubachbrücke)/Fr Ulm 

Marktbreit 

3887 

Nicht feststellba 

6326283 

1 

Brücke A7 über Tal (Bräubachbrücke )/Fr Ulm 

Marktbreit 

3887 

Nicht feststellba 

6326283 

2 

Brücke B13 überden Rappertsmühlbach 

bei Klelnochsenfurt 

74 

2,3 

2.0 - 2.4 

6326500 

0 

Brücke B13 überden Main In Ochsenfurt 

In Ochsenfurt 

2796 

3,7 

3.5 - 4.0 

6326501 

0 

Brücke Gehweg über die B13 In Ochsenfurt 

In Ochsenfurt 

51 

2,4 

2.0 - 2.4 

6326502 

0 

Brücke Marktbreiter Str. über B13 In Ochsenfurt 

In Ochsenfurt 

171 

2,8 

2.5 - 2.9 

6326503 

0 

Brücke St2418 über die B13 In Ochsenfurt 

In Ochsenfurt 

227 

2,8 

2.5 - 2.9 

6326505 

0 

Brücke B13 übereine GVS bei Sommerhausen 

bei Sommerhausen 

566 

2,5 

2.5 - 2.9 

6326535 

0 
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Brücke St2269 über die B13 bei Ochsenfurt 

bei Ochsenfurt 

518 

2,8 

2.5 - 2.9 

6326541 

0 

Brücke A7 über FW/Unterführung Feldweg, RFB Fulda 

Frickenhausen 

115 

2,9 

2.5 - 2.9 

6326680 

1 

Brücke A7 über FW/Unterführung Feldweg, RFB Ulm 

Frickenhausen 

115 

2,8 

2.5 - 2.9 

6326680 

2 

Brücke FW über A7 /Sulzdorfer Weg 

Segnitz 

360 

2,8 

2.5 - 2.9 

6326681 

0 

Brücke, BAB A7 über Maintal/Mainbrücke Marktbreit, RiFb 
Fulda 

Segnitz - Marktbreit 

13688 

3,0 

3.0 - 3.4 

6326682 

1 

Brücke, BAB A7 über Maintal/Mainbrücke Marktbreit, RiFb 
Ulm 

Segnitz - Marktbreit 

13688 

3,0 

3.0 - 3.4 

6326682 

2 

Brücke A7 über FW/Unterführung Feldweg (RFB UL - WÜ) 

Marktbreit 

115 

2,8 

2.5 - 2.9 

6326683 

1 

Brücke A7 über FW/Unterführung Feldweg (RFB WÜ - UL) 

Marktbreit 

115 

2,6 

2.5 - 2.9 

6326683 

2 

Brücke L2271 über A7 /AS Marktbreit 

Marktbreit 

684 

3,0 

3.0 - 3.4 

6326685 

0 

Brücke GVS über A7 

Obernbreit 

342 

3,0 

3.0 - 3.4 

6326686 

0 

Brücke A7 über Bach /Steinbach/Steinbach, Stahlwellrohr 
überschüttet 

Martinsheim 

398 

2,7 

2.5 - 2.9 

6326687 

1 

Brücke BAB A7 über Fußweg/Brücke BAB A7 über 

Fußweg (Lutzweg) 

Martinsheim 

135 

2,0 

2.0 - 2.4 

6326688 

0 

Brücke B8 über den Moorseebach bei Possenheim 

bei Possenheim 

99 

2,7 

2.5 - 2.9 

6327500 

0 

Brücke B8 über einen Gehweg bei Iphofen 

bei Iphofen 

59 

2,7 

2.5 - 2.9 

6327518 

0 

Brücke GVS über A7 

Obernbreit 

411 

2,4 

2.0 - 2.4 

6327701 

0 

Brücke, BAB A7 über Wirtschaftsweg/RFB Fulda 

Martinsheim 

115 

2,8 

2.5 - 2.9 

6327702 

1 

Brücke, BAB A7 über Wirtschaftsweg/RFB Ulm 

Martinsheim 

115 

2,8 

2.5 - 2.9 

6327702 

2 

Brücke K-KT20 über A7/Brücke K-KT7 über A7 

Gnötzheim-Martinsheim 

524 

2,9 

2.5 - 2.9 

6327703 

0 
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Brücke, BAB A7 über Wirtschaftsweg/Unterführung 

Feldweg 

Gnötzheim 

305 

2,1 

2.0 - 2.4 

6327704 

0 

Brücke FW über A7 

Unterickelsheim 

290 

2,5 

2.5 - 2.9 

6327705 

0 

Brücke B8 über die Bibart bei Altmannshausen 

Altmannshausen 

127 

1,3 

1.0 - 1.4 

6328500 

0 

Brücke B8 über die Bibart bei Enzlar 

Enzlar 

87 

1,8 

1.5 - 1.9 

6328501 

0 

Brücke B8 über die südl. Flutmulde bei Markt Bibart 

Markt Bibart 

73 

1,2 

1.0 - 1.4 

6328534 

0 

Brücke B8 über die Flutmulde bei Markt Bibart 

Markt Bibart 

73 

1,2 

1.0 - 1.4 

6328535 

0 

Brücke B8 über die nördl. Flutmulde b. Markt Bibart 

Markt Bibart 

73 

1,2 

1.0 - 1.4 

6328536 

0 

Brücke B8 über Geh-u. Radweg bei Markt Bibart 

Markt Bibart 

99 

1,0 

1.0 - 1.4 

6328538 

0 

Brücke B8 über die Flutmulde bei Markt Bibart 

Markt Bibart 

92 

1,0 

1.0 - 1.4 

6328539 

0 

Brücke B8 über die Flutmulde bei Markt Bibart 

Markt Bibart 

92 

1,0 

1.0 - 1.4 

6328540 

0 

Brücke B8 über die Flutmulde bei Markt Bibart 

Markt Bibart 

92 

1,0 

1.0 - 1.4 

6328541 

0 

Brücke B8 über die Flutmulde bei Markt Bibart 

Markt Bibart 

92 

1,0 

1.0 - 1.4 

6328542 

0 

Brücke B8 über die Bibart bei Markt Bibart 

Markt Bibart 

128 

1,0 

1.0 - 1.4 

6328543 

0 

Brücke B8 über den FW bei Langenfeld 

Langenfeld 

52 

3,0 

3.0 - 3.4 

6329500 

0 

Brücke B8 über den Struthgraben bei Langenfeld 

Langenfeld 

59 

2,2 

2.0 - 2.4 

6329501 

0 

Brücke B8 über die St2256 bei Langenfeld 

Langenfeld 

480 

2,3 

2.0 - 2.4 

6329502 

0 

Brücke B470 über Geh- u. Radweg bei Diespeck 

Diespeck 

50 

1,7 

1.5 - 1.9 

6329539 

0 

Brücke B470 ü. d. Vahlenmühlbach bei Gerhardshofen 

Gerhardshofen 

147 

2,0 

2.0 - 2.4 

6330500 

0 
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Brücke B470 über den Aschenbach bei Demantsfürth 

Demantsfürth 

64 

1,3 

1.0 - 1.4 

6330502 

0 

Brücke B470 überden Reisigbach bei Dachsbach 

Dachsbach 

92 

1,1 

1.0 - 1.4 

6330507 

0 

Brücke B470 über die Aisch bei Uehlfeld 

Uehlfeld 

1696 

1,5 

1.5 - 1.9 

6330508 

0 

Brücke B470 über Bodengraben bei Mailach 

Mailach 

37 

1,8 

1.5 - 1.9 

6330626 

0 

Brücke B470 über Weisach (rechter Arm) 

Lonnerstadt 

106 

2,4 

2.0 - 2.4 

6330632 

0 

Brücke B470 über Weisach (linker Arm) 

Lonnerstadt 

486 

2,2 

2.0 - 2.4 

6330633 

0 

Brücke B470 über Schwarzenbach in Höchstadt 

Höchstadt a.d.Aisch 

61 

2,8 

2.5 - 2.9 

6330634 

0 

Brücke A3 über den Steggraben 

Gremsdorf 

298 

2,9 

2.5 - 2.9 

6331670 

0 

Brücke GVS über A3 

Buch 

307 

3,0 

3.0 - 3.4 

6331671 

0 

Brücke K-ERH 16 über A3 

Neuhaus 

299 

2,8 

2.5 - 2.9 

6331672 

0 

Brücke GVS über A3 

Klebheim 

308 

2,7 

2.5 - 2.9 

6331673 

0 

Brücke A3 über den Mohrbach 

Klebheim 

478 

2,7 

2.5 - 2.9 

6331674 

0 

Brücke GVS über A3 

Niederlindach 

311 

2,7 

2.5 - 2.9 

6331675 

0 

Brücke A3 über die Lindach 

Röhrach 

272 

2,3 

2.0 - 2.4 

6331676 

0 

Brücke K-ERH 26 über A3 

Hannberg 

298 

2,7 

2.5 - 2.9 

6331677 

0 

Brücke St 2240 über A3 

Heßdorf 

558 

2,7 

2.5 - 2.9 

6331678 

0 

Brücke A3 über Feldweg und Seebach 

Heßdorf 

494 

2,5 

2.5 - 2.9 

6331679 

0 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Frankfurt 

Großdechsendorf 

115 

2,5 

2.5 - 2.9 

6331680 

1 
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Brücke A3 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Großdechsendorf 

123 

2,3 

2.0 - 2.4 

6331680 

2 

Brücke A3 über den Membach 

Fleßdorf 

175 

2,9 

2.5 - 2.9 

6331681 

0 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Kosbach 

268 

2,7 

2.5 - 2.9 

6331682 

0 

Brücke GVS über A3 

Kosbach 

298 

2,8 

2.5 - 2.9 

6331683 

0 

Brücke A3 über einen Umlaufgraben 

Kosbach 

323 

2,5 

2.5 - 2.9 

6331684 

0 

Brücke A73 über St 2244 (36a)/Überbau FR Feucht 

Erlangen 

268 

2,8 

2.5 - 2.9 

6331685 

1 

Brücke A73 über St 2244 (36a)/Überbau FR Bamberg 

Erlangen 

264 

2,8 

2.5 - 2.9 

6331685 

2 

Brücke A73 über die Schwabach (36c)/Überbau FR Feucht 

Erlangen 

385 

2,9 

2.5 - 2.9 

6331686 

1 

Brücke A73 über die Schwabach (36c)/Überbau FR 
Bamberg 

Erlangen 

326 

2,9 

2.5 - 2.9 

6331686 

2 

Brücke A73 über Werkerstr. In Erlnagen (37a)/Überbau FR 
Feucht 

Erlangen-Werker 

163 

2,9 

2.5 - 2.9 

6332702 

1 

Brücke A73 über Werkerstr. In Erlnagen (37a)/Überbau FR 
Bamberg 

Erlangen-Werker 

164 

3,0 

3.0 - 3.4 

6332702 

2 

Brücke A73 über den Entlesbach (39c) 

Bubenreuth 

244 

2,5 

2.5 - 2.9 

6332703 

0 

Brücke ERFI 31 über A73 

Möhrendorf 

605 

2,9 

2.5 - 2.9 

6332704 

0 

Brücke A73 über Bach/Überbau FR Bamberg 

Baiersdorf 

58 

2,7 

2.5 - 2.9 

6332705 

1 

Brücke A73 über Bach/Überbau FR Nürnberg 

Baiersdorf 

58 

1,9 

1.5 - 1.9 

6332705 

2 

Brücke St2244 über A73 

Baiersdorf 

603 

2,9 

2.5 - 2.9 

6332706 

0 

Brücke A73 über den Schlangenbach/Brücke FR Bamberg 

Baiersdorf 

69 

2,7 

2.5 - 2.9 

6332707 

1 

Brücke A73 überden Schlangenbach/Brücke FR Nürnberg 

Baiersdorf 

69 

2,2 

2.0 - 2.4 

6332707 

2 
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Brücke GRW über A73 

Stadt Baiersdorf 

262 

2,0 

2.0 - 2.4 

6332708 

0 

Brücke K-ERH 5 über A73 (Jahnbrücke Baiersdorf) 

Baiersdorf 

777 

2,5 

2.5 - 2.9 

6332709 

1 

LJ 1 LI UKO 1 \~L_ l\l 1 Llky«-»! 1 \ 1 eil II IUI U UfvO 

Baiersdorf)/Rahmendurchlass Schlangenbach auf der 

Baiersdorf 

150 

1,0 

1.0 - 1.4 

6332709 

2 

Brücke FW über A73 (Galgenbrücke) 

Baiersdorf 

368 

2,2 

2.0 - 2.4 

6332710 

0 

Brücke A73 über den Kreuzbach/Brücke FR Bamberg 

Baiersdorf 

81 

2,5 

2.5 - 2.9 

6332711 

1 

Brücke A73 überden Kreuzbach/Brücke FR Nürnberg 

Baiersdorf 

81 

2,2 

2.0 - 2.4 

6332711 

2 

Brücke K-FO 25 über A73 

Kersbach 

442 

3,0 

3.0 - 3.4 

6332713 

0 

Brücke A73 über AS Forchheim Süd/Brücke FR Bamberg 

Forchheim 

275 

2,4 

2.0 - 2.4 

6332714 

1 

Brücke A73 über AS Forchheim Süd/Brücke FR Nürnberg 

Forchheim 

300 

2,7 

2.5 - 2.9 

6332714 

2 

Brücke Geh- und Radweg über A73 (39-1) 

Bubenreuth 

210 

2,8 

2.5 - 2.9 

6332719 

0 

Brücke K-ERFI 4 über A73, AS Baiersdorf-Nord 

Baiersdorf 

585 

2,5 

2.5 - 2.9 

6332765 

0 

Brücke B2 überden Rüsselbach bei Weidenbühl 

Weidenbühl 

62 

2,7 

2.5 - 2.9 

6333500 

0 

Brücke B2 über Mühlbach in Mitteldorf 

Mitteldorf 

50 

1,8 

1.5 - 1.9 

6333501 

A 

Brücke B2 über Mühlbach in Mitteldorf 

Mitteldorf 

33 

1,8 

1.5 - 1.9 

6333501 

B 

Brücke B2 über Mühlbach in Mitteldorf 

Mitteldorf 

32 

1,8 

1.5 - 1.9 

6333502 

0 

Brücke B2 über Mühlbach in Mitteldorf 

Mitteldorf 

41 

1,9 

1.5 - 1.9 

6333503 

A 

Brücke B2 über den Aubach in Mitteldorf 

Mitteldorf 

54 

2,0 

2.0 - 2.4 

6333504 

1 

Brücke B2 über die Kalkach bei Weißenohe 

Weißenohe 

91 

2,9 

2.5 - 2.9 

6333505 

0 
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Brücke A9 über FW bei Betzenstein 

Betzenstein 

199 

1,7 

1.5 - 1.9 

6334681 

0 

Brücke A9 über BT 31/Überbau FR Berlin (BA II) 

Betzen stein 

217 

1,9 

1.5 - 1.9 

6334682 

1 

Brücke A9 über BT 31/Überbau FR Nürnberg (BA 1) 

Betzenstein 

208 

1,9 

1.5 - 1.9 

6334682 

2 

Brücke FW über A9 

Ottenhof 

213 

2,3 

2.0 - 2.4 

6334683 

0 

Brücke A9 über FW bei Plech/Brücke FR Berlin 

Ottenhof 

115 

2,2 

2.0 - 2.4 

6334684 

1 

Brücke A9 über FW bei Plech/Brücke FR München 

Ottenhof 

115 

2,2 

2.0 - 2.4 

6334684 

2 

Brücke FW über A9 

Ottenhof 

321 

2,0 

2.0 - 2.4 

6334685 

0 

Brücke A9 über St 2163 Plech-Betzenstein/Brücke A9 über 
St 2163 Plech-Riegelstein 

Ottenhof 

940 

2,0 

2.0 - 2.4 

6334686 

1 

Brücke A9 über FW/Überbau FR Berlin, BA II 

Plech 

125 

1,9 

1.5 - 1.9 

6334687 

1 

Brücke A9 über FW/Überbau FR München, BA 1 

Plech 

146 

1,9 

1.5 - 1.9 

6334687 

2 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR Berlin (BA III) 

Plech 

193 

2,5 

2.5 - 2.9 

6334688 

1 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR München (BA 1 + BA II) 

Plech 

167 

2,5 

2.5 - 2.9 

6334688 

2 

Brücke FW über A9 

Plech 

381 

2,9 

2.5 - 2.9 

6334689 

0 

Brücke A9 über FW 

Riegelstein 

305 

2,5 

2.5 - 2.9 

6334691 

0 

Brücke A9 über FW 

Riegelstein 

305 

1,9 

1.5 - 1.9 

6334692 

0 

Brücke A9 über GW bei Riegelstein/Brücke FR Berlin 

Riegelstein 

57 

2,0 

2.0 - 2.4 

6334693 

1 

Brücke A9 über GW bei Riegelstein/Brücke FR Nürnberg 

Riegelstein 

57 

2,0 

2.0 - 2.4 

6334693 

2 

Brücke A9 über BT 28 Plech-Riegelstein 

Riegelstein 

451 

2,5 

2.5 - 2.9 

6334694 

0 
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Brücke GVS Illafeld-Spies über A9 

Schermshöhe 

506 

2,4 

2.0 - 2.4 

6334695 

0 

Brücke A9 über St2404 Riegelstein-Hersbruck/FR Berlin 

Hormersdorf 

497 

2,2 

2.0 - 2.4 

6334696 

1 

Brücke A9 über St2404 Riegelstein-Hersbruck/FR 

München 

Hormersdorf 

407 

2,2 

2.0 - 2.4 

6334696 

2 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR Berlin 

Hormersdorf 

142 

2,4 

2.0 - 2.4 

6334697 

1 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR München 

Hormersdorf 

135 

2,4 

2.0 - 2.4 

6334697 

2 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Hormersdorf 

801 

2,4 

2.0 - 2.4 

6334704 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A9 

Hormersdorf 

236 

2,4 

2.0 - 2.4 

6334705 

0 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Hormersdorf 

259 

2,4 

2.0 - 2.4 

6334706 

0 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Diepoltsdorf 

136 

2,4 

2.0 - 2.4 

6334707 

0 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Diepoltsdorf 

209 

2,9 

2.5 - 2.9 

6334708 

0 

Brücke B 85 überden Flutgraben bei Gaißach 

Gaißach 

42 

2,2 

2.0 - 2.4 

6335561 

0 

Brücke B 85 über die B 85 bei Lunkenreuth 

Lunkenreuth 

234 

2,2 

2.0 - 2.4 

6335562 

0 

Brücke Militärstraße über die B 85 bei Nitzlbuch 

Nitzlbuch 

377 

2,4 

2.0 - 2.4 

6335563 

0 

Brücke B 85 über einen Feldweg bei Welluck 

Welluck 

174 

2,9 

2.5 - 2.9 

6335564 

0 

Brücke B 85 ü.d. Gehweg u.d. Ortsstr. b. Auerbach 

Auerbach 

255 

2,7 

2.5 - 2.9 

6335565 

0 

Brücke B 85 über den Rosenhofer Weg bei Auerbach 

Auerbach 

231 

2,8 

2.5 - 2.9 

6335566 

0 

Brücke B 85 über den Rad- u. Gehweg bei Auerbach 

Auerbach 

56 

1,2 

1.0 - 1.4 

6335567 

0 

Brücke B 85 über die B 85 bei Mönlas (St 2166) 

Mönlas 

273 

2,8 

2.5 - 2.9 

6336625 

0 
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Brücke B 85 überden Krumbach 1 bei Mönlas 

Mönlas 

98 

2,7 

2.5 - 2.9 

6336641 

0 

Brücke B 85 ü. d. Krumbach 2 b. Mönlas Ast (C-E) 

Mönlas 

35 

2,7 

2.5 - 2.9 

6336642 

0 

Ul uor\c LJ uuci uci 1 1 \\Jii Id luaoi 1 iiiii 

Nebenbauwerk/Brücke B 299 über den Röthenbach / B 

Kaltenbrunn 

220 

2,2 

2.0 - 2.4 

6337501 

1 

u £-Z}Z} uuci uci 1 1 \\Jii ici lucioi 1 iiiii 

Nebenbauwerk/Brücke B299 ü.d. Röthenbach / Feld- und 

Kaltenbrunn 

73 

1,7 

1.5 - 1.9 

6337501 

2 

Brücke B 299 über die Vils bei Freihung 

Freihung 

122 

2,0 

2.0 - 2.4 

6337630 

0 

Brücke B 299 überd. Feld- u. Waldweg bei Freihung 

Freihung 

103 

2,3 

2.0 - 2.4 

6337631 

0 

Brücke B 299 über die Bahn AG bei Freihung 

Freihung 

1276 

2,7 

2.5 - 2.9 

6337632 

0 

Brücke B 299 ü. d. Schwadermühlbach 2 b. Freihung 

Freihung 

580 

2,0 

2.0 - 2.4 

6337633 

0 

Brücke B 299 Ast ü. Schwadermühlb. 1 b. Freihung 

Freihung 

178 

2,0 

2.0 - 2.4 

6337634 

0 

Brücke B 22 über Geh- und Radweg 

Weiden i.d.Opf. 

76 

2,7 

2.5 - 2.9 

6338512 

0 

Brücke B 22 über Fuß- und Radweg/Brücke B 22 über 

Fuß- und Radweg / Altes Bauwerk 

Weiden i.d.Opf. 

67 

2,0 

2.0 - 2.4 

6338530 

1 

Brücke B 22 über Fuß- und Radweg/Brücke B 22 über 

Fuß- und Radweg / Anbau links 

Weiden i.d.Opf. 

24 

2,0 

2.0 - 2.4 

6338530 

2 

Brücke A93 über GRW/Brücke A93 über GRW, FR Flof, 
unter LSW 6338739 

Weiden 

41 

1,0 

1.0 - 1.4 

6338700 

1 

Brücke A93 über GRW/Brücke A93 über GRW, FR Flof 

Weiden 

104 

1,6 

1.5 - 1.9 

6338700 

2 

Brücke A93 über GRW/Brücke A93 über GRW, FR 
Regensburg 

Weiden 

111 

2,0 

2.0 - 2.4 

6338700 

3 

Brücke A93 über GVS/Brücke FR Flof 

Weiden 

511 

2,8 

2.5 - 2.9 

6338701 

1 

Brücke A93 über GVS/Brücke FR Regensburg 

Weiden 

511 

2,5 

2.5 - 2.9 

6338701 

2 

Brücke A93 über FW/Brücke FR Flof 

Weiden 

101 

1,9 

1.5 - 1.9 

6338702 

1 
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Brücke A93 über FW/Brücke FR Regensburg 

Weiden 

93 

2,0 

2.0 - 2.4 

6338702 

2 

Brücke A93 über ST21 66/Brücke FR Flof 

Weiden 

861 

2,7 

2.5 - 2.9 

6338703 

1 

Brücke A93 über ST21 66/Brücke FR Regensburg 

Weiden 

860 

2,7 

2.5 - 2.9 

6338703 

2 

Brücke A93 über FW und Weidingsbach/Brücke FR Flof 

Weiden 

154 

2,0 

2.0 - 2.4 

6338704 

1 

Brücke A93 über FW und Weidingsbach/Brücke FR 
Regensburg 

Weiden 

148 

2,2 

2.0 - 2.4 

6338704 

2 

Brücke A93 über B470 + DB + GS, AS Weiden- 
West/Überbau FR Hof 

Weiden 

802 

2,4 

2.0 - 2.4 

6338705 

1 

Brücke A93 über B470 + DB + GS, AS Weiden- 
West/Überbau FR Regensburg 

Weiden 

783 

2,4 

2.0 - 2.4 

6338705 

2 

Brücke A93 über Pressather Straße/Brücke FR Hof, BA 1 

Weiden 

535 

2,8 

2.5 - 2.9 

6338706 

1 

Brücke A93 über Pressather Straße/Brücke FR 

Regensburg, BA 2 

Weiden 

456 

2,7 

2.5 - 2.9 

6338706 

2 

Brücke Rehbühlstr. über A93 

Weiden 

474 

3,0 

3.0 - 3.4 

6338707 

0 

Brücke A93 über Rehmühlbach 

Weiden 

96 

2,1 

2.0 - 2.4 

6338708 

0 

Brücke A93 über die Schweinenaab/Brücke FR Hof 

Weiden 

434 

2,5 

2.5 - 2.9 

6338709 

1 

Brücke A93 über die Schweinenaab/Brücke FR 

Regensburg 

Weiden 

404 

2,4 

2.0 - 2.4 

6338709 

2 

Brücke, Parksteiner Str. überA93 

Weiden 

607 

2,0 

2.0 - 2.4 

6338710 

1 

Brücke A93 über Mooslohgraben 

Weiden 

203 

2,2 

2.0 - 2.4 

6338711 

0 

Brücke ST2238 über A93 

Weiden 

590 

2,7 

2.5 - 2.9 

6338712 

0 

Brücke GVS Pischeldorf- Unterwildenau über A93 

Unterwildenau 

257 

2,3 

2.0 - 2.4 

6338713 

0 

Brücke GVS über A93 

Au 

437 

2,5 

2.5 - 2.9 

6338714 

0 


Stand: 29.07.2015 


170 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A93 über Flutgraben 

PIscheldorf 

155 

2,0 

2.0 - 2.4 

6338715 

0 

Brücke FW über A93 

PIscheldorf 

266 

2,0 

2.0 - 2.4 

6338716 

0 

Brücke A93 über Waldnaab/Brücke, BAB A93 über 
Waldnaab, FR Hof 

Rothenstadt 

2018 

2,8 

2.5 - 2.9 

6338717 

1 

Brücke A93 über Waldnaab/Brücke, BAB A93 über 
Waldnaab, FR Regensburg 

Rothenstadt 

2018 

2,5 

2.5 - 2.9 

6338717 

2 

Brücke NEW9 über A93 

Rothenstadt 

2795 

2,5 

2.5 - 2.9 

6338718 

0 

Brücke A93 über Ullersrichter Bach/Brücke FR Hof 

Rothenstadt 

83 

2,0 

2.0 - 2.4 

6338719 

1 

Brücke A93 über Ullersrichter Bach/Brücke FR 

Regensburg 

Rothenstadt 

88 

1,1 

1.0 - 1.4 

6338719 

2 

Brücke A93 über Ullersrichter Bach/Brücke unter LS-Wall, 
Westseite 

Rothenstadt 

83 

2,0 

2.0 - 2.4 

6338719 

3 

Brücke GVS (Neubau-Ullersricht) über A93 

Ullersricht 

458 

2,8 

2.5 - 2.9 

6338720 

0 

Brücke A93 über Ullersrichter Weg 

bei Weiden 

504 

1,8 

1.5 - 1.9 

6338721 

0 

Brücke A93 über DB und die St2657, Postbrücke/Überbau 
FR Hof 

Weiden 

2754 

2,4 

2.0 - 2.4 

6338722 

1 

Brücke A93 über DB und die St2657, Postbrücke/Überbau 
FR Regensburg 

Weiden 

2754 

2,4 

2.0 - 2.4 

6338722 

2 

Brücke BAB A93 ü. d. Bonaugraben/Brücke überden 
Bonaugraben, FR Hof 

Rothenstadt 

47 

2,0 

2.0 - 2.4 

6338723 

1 

Brücke BAB A93 ü. d. Bonaugraben/Brücke überden 
Bonaugraben, FR Regensburg 

Rothenstadt 

47 

2,2 

2.0 - 2.4 

6338723 

2 

Brücke Hammerweg über die B 22 

Weiden l.d.Opf. 

399 

2,7 

2.5 - 2.9 

6339501 

0 

Brücke B 22 überden Waldnaab-Flutkanal 

Weiden l.d.Opf. 

651 

1,9 

1.5 - 1.9 

6339502 

0 

Brücke B 22 über die Waldnaab 

Weiden l.d.Opf. 

461 

2,4 

2.0 - 2.4 

6339503 

0 

Brücke B 22 über den Hopfenweg 

Weiden l.d.Opf. 

109 

2,2 

2.0 - 2.4 

6339504 

0 
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Brücke B 22 über Feldweg 

Irchenrieth 

90 

2,7 

2.5 - 2.9 

6339505 

0 

Brücke B 22 über den Raithenbach 

Irchenrieth 

65 

2,9 

2.5 - 2.9 

6339506 

0 

Brücke B 22 über die Luhe 

Michldorf 

189 

2,7 

2.5 - 2.9 

6339507 

0 

Brücke B 22 überden Hennenbach 

Irchenrieth 

40 

2,7 

2.5 - 2.9 

6339524 

0 

Brücke B 22 über den Wiesenbach/Brücke B 22 über den 
Wiesenbach / Unterstrom 

Irchenrieth 

15 

2,7 

2.5 - 2.9 

6339525 

1 

Brücke B 22 über den Wiesenbach/Brücke B 22 über den 
Wiesenbach / Mitte 

Irchenrieth 

41 

2,0 

2.0 - 2.4 

6339525 

2 

Brücke B 22 über den Wiesenbach/Brücke B 22 über den 
Wiesenbach / Oberstrom 

Irchenrieth 

15 

2,6 

2.5 - 2.9 

6339525 

3 

Brücke B 22 über den Gleitsbach 1 /Brücke B 22 über den 
Gleitsbach 1 / Unterstrom 

Irchenrieth 

16 

2,0 

2.0 - 2.4 

6339526 

1 

Brücke B 22 über den Gleitsbach 1/Brücke B 22 über den 
Gleitsbach 1 / Mitte 

Irchenrieth 

42 

2,8 

2.5 - 2.9 

6339526 

2 

Brücke B 22 über den Gleitsbach 1/Brücke B 22 über den 
Gleitsbach 1 / Oberstrom 

Irchenrieth 

16 

2,1 

2.0 - 2.4 

6339526 

3 

Brücke B 22 über den Gleitsbach 2 

Irchenrieth 

53 

2,5 

2.5 - 2.9 

6339527 

1 

Brücke B 22 über den Gleitsbach 2/Brücke Radweg (B 22) 
über den Gleitsbach 2 

Irchenrieth 

18 

2,2 

2.0 - 2.4 

6339527 

2 

Brücke B 22 über Süd-Ost-Tangente Weiden 

Weiden i.d.Opf. 

567 

2,2 

2.0 - 2.4 

6339531 

0 

Brücke B 22 (Ast G-H) über Geh- und Radweg 

Weiden i.d.Opf. 

46 

2,3 

2.0 - 2.4 

6339532 

0 

Brücke B 22 über St 2166 

Weiden i.d.Opf. 

520 

2,3 

2.0 - 2.4 

6339533 

0 

Brücke B 22 (Ast E-B) Am Langen Steg über B 22 

Weiden i.d.Opf. 

536 

2,2 

2.0 - 2.4 

6339534 

0 

Brücke B 22 Ast Am Langen Steg und S-BW/Ast B-C Am 
Langen Steg üb. Schweinnaab 

Weiden i.d.Opf. 

474 

2,5 

2.5 - 2.9 

6339535 

1 

Brücke B 22 (Ast C-F) FR: Cham üb. Schweinnaab 

Weiden i.d.Opf. 

472 

2,5 

2.5 - 2.9 

6339536 

0 
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Brücke B 22 über Geh- und Radweg 

Irchenrieth 

64 

2,2 

2.0 - 2.4 

6339539 

0 

Brücke B 22 über GVS "Schirmitz - Bechtsheth" 

Bechtsheth 

268 

2,7 

2.5 - 2.9 

6339540 

0 

Brücke Radweg (B 22) über den Gleitsbach 1 

Irchenrieth 

20 

2,0 

2.0 - 2.4 

6339550 

0 

Ul UOr\C LJ U. VJJCI |- U. IXCIUVVC^ III. 

Grundwasserwanne/Brücke B 22 ü. Geh- u. Radweg 

Weiden i.d.Opf. 

64 

2,0 

2.0 - 2.4 

6339555 

1 

Brücke A6 über GVS (95-1)/Überbau FR Heilbronn 

Kaltenbaum 

151 

2,2 

2.0 - 2.4 

6339700 

1 

Brücke A6 über GVS (95-1)/Überbau FR Waidhaus 

Kaltenbaum 

154 

1,8 

1.5 - 1.9 

6339700 

2 

Brücke A6 überöffentl. Feld- u. Waldweg (96-1)/Überbau 
FR Heilbronn 

Straßenhäuser 

154 

1,9 

1.5 - 1.9 

6339701 

1 

Brücke A6 überöffentl. Feld- u. Waldweg (96-1)/Überbau 
FR Waidhaus 

Straßenhäuser 

154 

1,7 

1.5 - 1.9 

6339701 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 (98-1) 

Oberlind 

288 

2,8 

2.5 - 2.9 

6339702 

0 

Brücke K-NEW 50 über A6 (105-3) 

Lohma 

1516 

2,8 

2.5 - 2.9 

6340601 

0 

Brücke St 21 60 über A6 (1 05-1 ) 

Lohma 

582 

2,5 

2.5 - 2.9 

6340602 

0 

Brücke A6 überden Zottbach (105-2)/Überbau FR 

Heilbronn 

Lohma 

502 

3,0 

3.0 - 3.4 

6340603 

1 

Brücke A6 überden Zottbach (105-2)/Überbau FR 
Waidhaus 

Lohma 

501 

3,0 

3.0 - 3.4 

6340603 

2 

Brücke GVS über A6 (105-4) 

Lohma 

418 

2,5 

2.5 - 2.9 

6340604 

0 

Brücke A6 über K-NEW 50 (106-1 )/Überbau FR Heilbronn 

Lohma 

374 

2,7 

2.5 - 2.9 

6340605 

1 

Brücke A6 über K-NEW 50 (1 06-1 )/Überbau FR Waidhaus 

Lohma 

374 

2,7 

2.5 - 2.9 

6340605 

2 

Brücke GVS über A6 (108-1) 

Lohma 

409 

2,5 

2.5 - 2.9 

6340608 

0 

Brücke A6 über GVS (1 09-1 )/Überbau FR Heilbronn 

Waidhaus 

153 

2,5 

2.5 - 2.9 

6340609 

1 
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Brücke A6 über GVS (1 09-1 )/Überbau FR Waidhaus 

Waidhaus 

153 

2,7 

2.5 - 2.9 

6340609 

2 

Brücke A6 über den Launetbach (1 1 0-0) 

Waidhaus 

163 

2,0 

2.0 - 2.4 

6340610 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 (1 1 0-1 ) 

Waidhaus 

263 

2,5 

2.5 - 2.9 

634061 1 

1 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 (110-2) 

Waidhaus 

264 

2,5 

2.5 - 2.9 

6340613 

0 

Brücke St 21 54 über A6 (1 1 1 -1 ) 

Waidhaus 

527 

2,7 

2.5 - 2.9 

6340614 

0 

Brücke St 2166 über A6 (98-2) 

Vohenstrauß 

929 

2,3 

2.0 - 2.4 

6340615 

2 

Brücke A6 über Geh- und Radweg (Ostrampe) (98-3) 

Vohenstrauß 

56 

2,0 

2.0 - 2.4 

6340617 

0 

Brücke GVS über A6 (99-1) 

Vohenstrauß 

465 

1,6 

1.5 - 1.9 

6340618 

0 

Brücke K-NEW 37 über A6 (100-1) 

Vohenstrauß 

862 

2,5 

2.5 - 2.9 

6340619 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 (100-2) 

Vohenstrauß 

328 

2,0 

2.0 - 2.4 

6340620 

0 

Brücke A6 über den Michelbach (101-1) 

Vohenstrauß 

227 

1,9 

1.5 - 1.9 

6340621 

0 

Brücke A6 über GVS (1 02-1 ) 

Vohenstrauß 

1088 

3,2 

3.0 - 3.4 

6340622 

0 

Brücke GVS über A6 (102-2) 

Braunetsrieht 

471 

2,5 

2.5 - 2.9 

6340623 

0 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Fahrnbach (103-1)/Überbau 
FR Fleilbronn 

Braunetsrieth 

1115 

2,4 

2.0 - 2.4 

6340624 

1 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Fahrnbach (103-1)/Überbau 
FR Waidhaus 

Braunetsrieth 

1115 

2,5 

2.5 - 2.9 

6340624 

2 

Brücke St 21 60 über A6 (1 03-2) 

Wilhelmshöhe 

582 

2,4 

2.0 - 2.4 

6340625 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 (112-1) 

Waidhaus 

263 

2,3 

2.0 - 2.4 

6341602 

0 

Brücke A6 über den Rotlohbach (1 1 3-1 )/Überbau FR 
Fleilbronn 

Waidhaus 

169 

2,2 

2.0 - 2.4 

6341603 

1 


Stand: 29.07.2015 


174 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A6 über den Rotlohbach (1 1 3-1 )/Überbau FR 

Pilsen 

Waidhaus 

177 

2,0 

2.0 - 2.4 

6341603 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 (113-2) 

Waidhaus 

258 

2,8 

2.5 - 2.9 

6341604 

0 

Brücke A6Grenzbrücke (114-1)/Überbau FR Fleilbronn 

Waidhaus 

4065 

2,5 

2.5 - 2.9 

6341605 

1 

Brücke A6Grenzbrücke (114-1)/Überbau FR Pilsen 

Waidhaus 

4268 

2,4 

2.0 - 2.4 

6341605 

2 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass (113-1.1) 

Waidhaus 

86 

2,2 

2.0 - 2.4 

6341609 

0 

Brücke Flauptwirtschaftsweg über Bl 9 b. Tiefenthal 

bei Tiefenthal 

211 

2,3 

2.0 - 2.4 

6425690 

0 

Brücke FW über A7 

Brackenlohr-Uffenheim 

320 

2,5 

2.5 - 2.9 

6426750 

0 

Brücke Bl 3 überden Flolzbach bei Gollhofen 

Gollhofen 

118 

1,8 

1.5 - 1.9 

6427500 

0 

Brücke Bl 3 über die Gollach bei Uffenheim 

Uffenheim 

140 

1,9 

1.5 - 1.9 

6427501 

0 

Brücke Bl 3 überden Flaimbach in Uffenheim 

Uffenheim 

53 

1,8 

1.5 - 1.9 

6427502 

0 

Brücke Bl 3 über die DB bei Rudelzhofen 

Rudelzhofen 

236 

2,4 

2.0 - 2.4 

6427503 

0 

Brücke Bl 3 über die St2252 bei Neuherberg 

Neuherberg 

426 

1,1 

1.0 - 1.4 

6427505 

0 

Brücke Bl 3 über die GVS bei Pfaffenhofen 

Pfaffenhofen 

170 

2,0 

2.0 - 2.4 

6427522 

0 

Brücke Bl 3 über die Rannach bei Pfaffenhofen 

Pfaffenhofen 

310 

1,9 

1.5 - 1.9 

6427523 

0 

Brücke, BAB A7 über Kreisstraße KT 52/Unterführung 
Kreisstraße, RFB Fulda 

Flerrnberchtheim 

152 

2,6 

2.5 - 2.9 

6427700 

1 

Brücke, BAB A7 über Kreisstraße KT 52/Unterführung 
Kreisstraße, RFB Ulm 

Flerrnberchtheim 

152 

2,6 

2.5 - 2.9 

6427700 

2 

Brücke A7 über Bl 3 /AS Bad Windsheim Nr.1 10/AS 
Gollhofen, RFB Fulda 

Gollhofen 

393 

2,5 

2.5 - 2.9 

6427701 

1 

Brücke A7 über Bl 3 /AS Bad Windsheim Nr.1 10/AS 
Gollhofen, RFB Ulm 

Gollhofen 

393 

2,5 

2.5 - 2.9 

6427701 

2 
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Brücke FW über A7 

Gollhofen 

320 

2,5 

2.5 - 2.9 

6427702 

0 

Brücke A7 über K-NEA41 

Gollhofen 

474 

2,6 

2.5 - 2.9 

6427703 

0 

Brücke A7 über Bach /Holzbach 

Gollhofen 

567 

2,4 

2.0 - 2.4 

6427704 

0 

Brücke A7 über Fluß /Gollach/Unterführung Gollach, RFB 
Fulda 

Gollhofen 

635 

3,3 

3.0 - 3.4 

6427705 

1 

Brücke A7 über Fluß /Gollach/Unterführung Gollach, RFB 
Ulm 

Gollhofen 

635 

3,3 

3.0 - 3.4 

6427705 

2 

Brücke A7 über FW/Brücke FW über A7 

Brackenlohr 

277 

2,7 

2.5 - 2.9 

6427706 

0 

Brücke L2256 über A7 

Adelhofen 

536 

2,9 

2.5 - 2.9 

6427707 

0 

Brücke A7 über FW /Bach /Wallmersbach 

Brackenlohr und Wallmersbac 

463 

2,5 

2.5 - 2.9 

6427708 

0 

Brücke A7 über die K-NEA49/RFB Fulda 

Weibhausen, Wallmersbach 

160 

2,4 

2.0 - 2.4 

6427709 

1 

Brücke A7 über die K-NEA49/RFB Ulm 

Weibhausen, Wallmersbach 

160 

2,4 

2.0 - 2.4 

6427709 

2 

Brücke FW über A7 

Weibhausen 

292 

2,7 

2.5 - 2.9 

6427710 

0 

Brücke B25 über A7 /AS Langenstelnach 

Langenstelnach 

717 

2,5 

2.5 - 2.9 

642771 1 

0 

Brücke FW über A7 

Weibhausen 

291 

2,7 

2.5 - 2.9 

6427713 

0 

Brücke B470 überden Kronengraben In Lenkershelm 

Lenkershelm 

40 

1,8 

1.5 - 1.9 

6428502 

0 

Brücke B470 über den Rohrgraben bei Lenkershelm 

Lenkershelm 

42 

2,7 

2.5 - 2.9 

6428503 

0 

Brücke B470 überd. Mallhelmer Graben In Oberndorf 

Oberndorf 

43 

1,7 

1.5 - 1.9 

6428504 

0 

Brücke B470 überden Lappachgraben In Ipshelm 

Ipshelm 

34 

2,5 

2.5 - 2.9 

6428506 

0 

Brücke B8 überden Alschmühlbach In Neustadt 

Neustadt a.d. Alsch 

304 

2,2 

2.0 - 2.4 

6429501 

0 
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Brücke B8 über die Aisch in Neustadt 

Neustadt a.d. Aisch 

152 

2,3 

2.0 - 2.4 

6429502 

0 

Brücke B470 überden Schweinebach b.d. Pulvermühle 

Neustadt an der Aisch 

153 

1,0 

1.0 - 1.4 

6429503 

0 

Brücke B8 über GVS und Radweg bei Chauseehaus 

Neustadt a.d. Aisch 

702 

1,3 

1.0 - 1.4 

6429507 

0 

Brücke B470 über den Gehweg bei Dietersheim 

Dietersheim 

75 

2,2 

2.0 - 2.4 

6429525 

0 

LJi uor\c LJM- / \j uuci uci 1 oiiaiiiucioii iii 

Neustadt/Aisch/Auslaufbauwerk B470 über den Strahlbach 

Neustadt a.d. Aisch 

28 

1,0 

1.0 - 1.4 

6429536 

1 

Ll7l UM- / KJ UUCI UCI 1 Oll eil IIUCIOI 1 III 

Neustadt/Aisch/Brücke B470 über den Strahlbach in 

Neustadt a.d. Aisch 

85 

1,0 

1.0 - 1.4 

6429536 

2 

Brücke B470 über die Aisch in Neustadt a.d. Aisch 

Neustadt a.d.Aisch 

323 

2,0 

2.0 - 2.4 

6429539 

0 

Brücke B470 über die Aisch in Neustadt a.d. Aisch 

Neustadt a.d.Aisch 

323 

2,2 

2.0 - 2.4 

6429540 

0 

Brücke B8 überden Geh-u. Radweg bei Neustadt/A. 

Neustadt a.d. Aisch 

62 

2,3 

2.0 - 2.4 

6429544 

0 

Brücke G+R über die B8 bei Neustadt a.d Aisch 

Neustadt a.d. Aisch 

142 

2,0 

2.0 - 2.4 

6429545 

0 

Brücke B8 über die GVS (Untersachsen-Kleinerlbach) 

Neustadt a.d.Aisch 

109 

2,2 

2.0 - 2.4 

6429546 

0 

Brücke B470 überden Aisch-Altarm u. Pferdetrieb 

Diespeck 

121 

1,3 

1.0 - 1.4 

6429550 

0 

Brücke B470 über den Aisch-Altarm u. Gehweg 

Diespeck 

190 

1,9 

1.5 - 1.9 

6429552 

0 

Brücke B470 überd. nördl. Sachsenbach b. Diespeck 

Diespeck 

93 

1,2 

1.0 - 1.4 

6429556 

0 

Brücke B470 überd. südl. Sachsenbach bei Diespeck 

Diespeck 

93 

1,2 

1.0 - 1.4 

6429557 

0 

Brücke B8 über den Hauptweg bei Emskirchen 

Emskirchen 

121 

2,3 

2.0 - 2.4 

6430526 

0 

Brücke GVS über B8 und DB bei Emskirchen 

Emskirchen 

628 

2,3 

2.0 - 2.4 

6430527 

0 

Brücke B8 über den Floresbach bei Emskirchen 

Emskirchen 

90 

1,1 

1.0 - 1.4 

6430528 

0 
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Brücke St2244 über die B8 bei Emskirchen 

Emskirchen 

1069 

2,4 

2.0 - 2.4 

6430529 

0 

Brücke B8 über die Aurach und WW bei Emskirchen 

Emskirchen 

1360 

2,3 

2.0 - 2.4 

6430530 

0 

Brücke HWW über die B 8 bei Emskirchen 

Emskirchen 

198 

1,9 

1.5 - 1.9 

6430531 

0 

Brücke B8 über einen Wirtschaftsweg bei Emskirchen 

Emskirchen 

83 

2,0 

2.0 - 2.4 

6430533 

0 

Brücke B8 über einen Wirtschaftsweg bei Emskirchen 

Emskirchen 

83 

1,9 

1.5 - 1.9 

6430534 

0 

Brücke B8 überden Gehweg in Emskirchen am Bhf. 

Emskirchen 

82 

2,0 

2.0 - 2.4 

6430535 

0 

Brücke B8 über FW bei Bräuersdorf 

Bräuersdorf 

80 

2,6 

2.5 - 2.9 

6430705 

0 

Brücke B8 über FW bei Langenzenn 

Langenzenn 

174 

1,0 

1.0 - 1.4 

6430706 

0 

Brücke A73 über Zubringerstrasse AS Steinach 

Fürt-Stadeln 

380 

2,3 

2.0 - 2.4 

6431504 

0 

Brücke A73 Direktrampe über GVS Stadeln- Steinach 

Fürth-Stadeln 

115 

2,2 

2.0 - 2.4 

6431507 

0 

LS-BW Nord A73 / km 147,639-148,282 / FR 
Feucht/Rahmenbauwerk in FR Feucht 

Fürth-Stadeln 

28 

1,0 

1.0 - 1.4 

6431512 

2 

Brücke A3 über GVS 

Fläusling 

284 

2,8 

2.5 - 2.9 

6431680 

0 

Brücke A3 über den Bimbach 

Büchenbach 

230 

3,0 

3.0 - 3.4 

6431681 

0 

Brücke A3 über GVS 

Steudach 

250 

2,8 

2.5 - 2.9 

6431682 

0 

Brücke A3 über St 2244/Überbau FR Frankfurt 

Frauenaurach 

211 

2,8 

2.5 - 2.9 

6431683 

1 

Brücke A3 über St 2244/Überbau FR Regensburg 

Frauenaurach 

210 

3,3 

3.0 - 3.4 

6431683 

2 

Brücke A3 über Tal/Aurachtalbrücke/Überbau FR Frankfurt 

Frauenaurach 

4184 

2,8 

2.5 - 2.9 

6431684 

1 

Brücke A3 über Tal/Aurachtalbrücke/Überbau FR 
Regensburg 

Frauenaurach 

4184 

2,9 

2.5 - 2.9 

6431684 

2 
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Brücke A3 über DB/Überbau FR Frankfurt 

Frauenaurach 

128 

2,4 

2.0 - 2.4 

6431685 

1 

Brücke A3 über DB/Überbau FR Regensburg 

Frauenaurach 

128 

2,5 

2.5 - 2.9 

6431685 

2 

Brücke A3 über K-ER 2 

Frauenaurach 

228 

2,5 

2.5 - 2.9 

6431686 

0 

Brücke A3 über die Regnitz/Überbau FR Frankfurt 

Eltersdorf 

1836 

2,5 

2.5 - 2.9 

6431689 

1 

Brücke A3 über die Regnitz/Überbau FR Regensburg 

Eltersdorf 

1820 

2,4 

2.0 - 2.4 

6431689 

2 

Brücke A3 über das östliche Regnitztal/Überbau FR 
Frankfurt 

Eltersdorf 

770 

2,5 

2.5 - 2.9 

6431690 

1 

Brücke A3 über das östliche Regnitztal/Überbau FR 
Regensburg 

Eltersdorf 

770 

2,7 

2.5 - 2.9 

6431690 

2 

Brücke St 2242 über A3 

Eltersdorf 

578 

2,9 

2.5 - 2.9 

6431691 

0 

Brücke A73 über A3 (31 b) 

Erlangen 

3224 

3,0 

3.0 - 3.4 

6431692 

1 

Brücke A73 über Thalermühlstr. in Erlangen (35d)/Überbau 
FR Feucht 

Erlangen 

103 

2,9 

2.5 - 2.9 

6431694 

1 

Brücke A73 über Thalermühlstr. in Erlangen (35d)/Überbau 
FR Bamberg 

Erlangen 

103 

2,9 

2.5 - 2.9 

6431694 

2 

Brücke A73 über Geh- und Radweg (35c)/Überbau FR 
Feucht 

Erlangen 

90 

2,8 

2.5 - 2.9 

6431695 

1 

Brücke A73 über Geh- und Radweg (35c)/Überbau FR 
Bamberg 

Erlangen 

90 

2,4 

2.0 - 2.4 

6431695 

2 

Brücke Werner-von-Siemens-Straße über A73 
(34e)/Überbau FR Erlangen - Nürnberg 

Erlangen-Kosbach 

469 

2,8 

2.5 - 2.9 

6431696 

1 

Brücke Werner-von-Siemens-Straße über A73 
(34e)/Überbau FR Werner-von-Siemens-Straße 

Erlangen-Kosbach 

551 

2,8 

2.5 - 2.9 

6431696 

2 

Brücke Geh- und Radweg über A73 (34d) 

Erlangen-Kosbach 

197 

2,8 

2.5 - 2.9 

6431697 

0 

Brücke A73 über Geh- und Radweg (34f) 

Erlangen-Kosbach 

123 

2,3 

2.0 - 2.4 

6431698 

0 

Brücke A73 über Geh- und Radweg (34b)/Überbau FR 
Feucht 

Erlangen 

97 

2,5 

2.5 - 2.9 

6431699 

2 
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Brücke A73 über Geh- und Radweg (34b)/Überbau FR 
Bamberg 

Erlangen 

102 

2,6 

2.5 - 2.9 

6431699 

3 

Brücke A73 über B 4 (33c)/Überbau FR Feucht 

Erlangen-Bruck 

402 

2,9 

2.5 - 2.9 

6431700 

1 

Brücke A73 über B 4 (33c)/Überbau FR Bamberg 

Erlangen-Bruck 

383 

2,9 

2.5 - 2.9 

6431700 

2 

Brücke St 2242 über A73 (33b)/Überbau FR Erlangen 

Erlangen-Bruck 

520 

2,7 

2.5 - 2.9 

6431701 

1 

Brücke St 2242 über A73 (33b)/Überbau FR Bruck 

Erlangen-Bruck 

520 

2,7 

2.5 - 2.9 

6431701 

2 

Brücke Felix-Klein-Str. über A73 in Erlangen (32g) 

Erlangen-Bruck 

511 

2,9 

2.5 - 2.9 

6431702 

0 

Brücke Tennenloher Str. über A73 in Erlangen (32b) 

Erlangen-Bruck 

554 

3,0 

3.0 - 3.4 

6431703 

0 

Brücke A73 über K-ER 3 (30d) 

Eltersdorf 

409 

2,5 

2.5 - 2.9 

6431705 

0 

Brücke A73 über den Eltersdorfer Bach (30c) 

Eltersdorf 

168 

2,9 

2.5 - 2.9 

6431706 

0 

Brücke A73 über Geh- und Radweg (30b) 

Eltersdorf 

170 

2,3 

2.0 - 2.4 

6431707 

0 

Brücke K-ER 5 über A73 (29b) 

Eltersdorf 

518 

2,8 

2.5 - 2.9 

6431708 

0 

Brücke A73 überden Bach Gründlach (28a) 

Kleingründlach 

398 

2,5 

2.5 - 2.9 

6431709 

0 

Brücke A73 über DB (27c)/Überbau FR Feucht 

Fürth-Stadeln 

275 

2,8 

2.5 - 2.9 

6431710 

1 

Brücke A73 über DB (27c)/Überbau FR Bamberg 

Fürth-Stadeln 

275 

2,7 

2.5 - 2.9 

6431710 

2 

Brücke A73 über K-FÜs 4 (27a) 

Fürth-Stadeln 

354 

2,3 

2.0 - 2.4 

6431711 

0 

Brücke A73 über GVS (26b) 

Fürth-Stadeln 

404 

2,4 

2.0 - 2.4 

6431712 

0 

Brücke A73 über einen Bach (25a) 

Fürth-Ronhof 

213 

2,3 

2.0 - 2.4 

6431713 

0 

Brücke GVS über A73 (24b) 

Fürth-Ronhof 

267 

2,7 

2.5 - 2.9 

6431714 

0 
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Brücke Geh- und Radweg über A73 (32i) 

Erlangen-Bruck 

550 

2,9 

2.5 - 2.9 

6431720 

2 

Brücke Geh- und Radweg über A73 (32a1) 

Erlangen-Bruck 

144 

2,8 

2.5 - 2.9 

6431751 

0 

Brücke A3 über Main-Danau-Kanal/Überbau FR Frankfurt 

Frauenaurach 


Nicht feststellba 

6431780 

1 

Brücke A3 über Main-Danau-Kanal/Überbau FR 
Regensburg 

Frauenaurach 

1772 

Nicht feststellba 

6431780 

2 

Brücke B2 über Flirschsprunggraben/Brücke B2 über 
Flirschsprunggraben - RF Bayreuth 

Nürnberg - Ziegelstein 

43 

1,0 

1.0 - 1.4 

6432500 

1 

Brücke B2 über Flirschsprunggraben/Brücke B2 über 
Flirschsprunggraben - RF Nürnberg 

Nürnberg - Ziegelstein 

35 

1,1 

1.0 - 1.4 

6432500 

2 

Brücke B2 über Steinbach bei Fleroldsberg 

Fleroldsberg 

87 

1,2 

1.0 - 1.4 

6432504 

0 

Brücke B4 über Flutgraben/Brücke B4 über Flutgraben - RF 
Nürnberg 

Tennenlohe 

26 

2,2 

2.0 - 2.4 

6432505 

1 

Brücke B4 über Flutgraben/Brücke B4 über Flutgraben - RF 
Erlangen 

Tennenlohe 

28 

1,8 

1.5 - 1.9 

6432505 

2 

Brücke K-ER3 über B4/Brücke K-ER3 über B4 - RF 
Nürnberg 

Tennenlohe 

261 

2,5 

2.5 - 2.9 

6432506 

A 

Brücke K-ER3 über B4/Brücke K-ER3 über B4 - RF 
Erlangen 

Tennenlohe 

256 

2,5 

2.5 - 2.9 

6432506 

B 

Brücke Ast /B4 über B4 

Erlangen 

479 

2,7 

2.5 - 2.9 

6432507 

0 

Brücke GVS über B4 bei Nürnberg-Reutles 

Nürnberg - Reutles 

490 

2,5 

2.5 - 2.9 

6432515 

0 

Brücke GVS über B4 bei Tennenlohe-Wetterkreuz 

Tennenlohe 

514 

2,3 

2.0 - 2.4 

6432516 

0 

Brücke GRW über B4 bei Tennenlohe 

Tennenlohe 

126 

1,9 

1.5 - 1.9 

6432517 

0 

Brücke B2 über GRW bei AS Fleroldsberg-SÜD 

Fleroldsberg 

85 

2,0 

2.0 - 2.4 

6432519 

0 

Brücke B2 über GRW bei Fleroldsberg 

Fleroldsberg 

69 

1,7 

1.5 - 1.9 

6432520 

0 

Brücke B2 über Gründlach bei Fleroldsberg 

Fleroldsberg 

1417 

2,2 

2.0 - 2.4 

6432521 

0 
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Brücke FW über B2 

Fleroldsberg 

270 

1,6 

1.5 - 1.9 

6432523 

0 

Brücke GRW über Gründlach neben B4 

Boxdorf 

40 

2,1 

2.0 - 2.4 

6432525 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A3 

Erlangen 

201 

2,7 

2.5 - 2.9 

6432630 

1 

Brücke K-ER 3 über A3 

Erlangen-Tennenlohe 

362 

2,7 

2.5 - 2.9 

6432631 

0 

Brücke A3 über den Flutgraben 

Erlangen-Tennenlohe 

121 

2,5 

2.5 - 2.9 

6432632 

0 

Brücke GVS über A3 

Erlangen-Tennenlohe 

701 

2,8 

2.5 - 2.9 

6432633 

0 

Brücke B 4 über A3/Überbau FR Erlangen 

Kalchreuth 

1341 

2,5 

2.5 - 2.9 

6432634 

1 

Brücke B 4 über A3/Überbau FR Nürnberg 

Kalchreuth 

1341 

2,7 

2.5 - 2.9 

6432634 

2 

Brücke A3 über den Nonnengraben 

Kalchreuth 

182 

2,4 

2.0 - 2.4 

6432635 

0 

Brücke GVS über A3 

Kalchreuth 

388 

2,9 

2.5 - 2.9 

6432636 

0 

Brücke K-ERFI 6 über A3 

Kalchreuth 

662 

2,7 

2.5 - 2.9 

6432637 

0 

Brücke A3 über die Gründlach/Überbau FR Frankfurt 

Kalchreuth 

129 

2,1 

2.0 - 2.4 

6432638 

1 

Brücke A3 über die Gründlach/Überbau FR Regensburg 

Kalchreuth 

129 

2,2 

2.0 - 2.4 

6432638 

2 

Brücke GVS über A3 

Kalchreuth 

383 

2,2 

2.0 - 2.4 

6432639 

0 

Brücke A3 über DB 

Nürnberg-Büchenbühl 

307 

2,3 

2.0 - 2.4 

6432640 

0 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Frankfurt 

Nürnberg-Buchenbühl 

158 

2,5 

2.5 - 2.9 

6432641 

1 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Nürnberg-Buchenbühl 

158 

2,5 

2.5 - 2.9 

6432641 

2 

Brücke Forstweg über A3 

Nürnberg-Buchenbühl 

288 

2,9 

2.5 - 2.9 

6432642 

0 
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Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B 2 über A3/Überbau FR Bayreuth 

Fleroldsberg 

617 

2,8 

2.5 - 2.9 

6432643 

1 

Brücke B 2 über A3/Überbau FR Nürnberg 

Fleroldsberg 

617 

2,8 

2.5 - 2.9 

6432643 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A3 

Erlangen-Tennenlohe 

776 

2,8 

2.5 - 2.9 

6432645 

0 

Brücke GRW über B4 bei Erlangen 

Erlangen 

207 

1,9 

1.5 - 1.9 

6432904 

0 

Brücke B4 über Gründlach/Brücke B4 über Gründlach - RF 
Nürnberg 

Boxdorf 

95 

2,2 

2.0 - 2.4 

643291 1 

1 

Brücke B4 über Gründlach/Brücke B4 über Gründlach - RF 
Erlangen 

Boxdorf 

93 

2,0 

2.0 - 2.4 

643291 1 

2 

Brücke B4 über Kothbrunnengraben/Brücke B4 über 
Kothbrunnengraben - RF Nürnberg 

Boxdorf 

104 

2,3 

2.0 - 2.4 

6432912 

1 

Brücke B4 über Kothbrunnengraben/Brücke B4 über 
Kothbrunnengraben - RF Erlangen 

Boxdorf 

75 

1,7 

1.5 - 1.9 

6432912 

2 

Brücke B4 über FW bei Kraftshof/Brücke B4 über FW bei 
Kraftshof - RF Nürnberg 

Boxdorf 

124 

2,3 

2.0 - 2.4 

6432925 

1 

Brücke B4 über FW bei Kraftshof/Brücke B4 über FW bei 
Kraftshof - RF Erlangen 

Boxdorf 

108 

2,3 

2.0 - 2.4 

6432925 

2 

Brücke B2 über Steppach bei Eschenau/Brücke B2 über 
Steppach - Verlängerung SÜD 

Eschenau 

8 

1,0 

1.0 - 1.4 

6433500 

1 

Brücke B2 über Steppach bei Eschenau/Brücke B2 über 
Steppach - altes Bauwerk 

Eschenau 

80 

1,8 

1.5 - 1.9 

6433500 

2 

Brücke B2 über Steppach bei Eschenau/Brücke B2 über 
Steppach - Verlängerung NORD 

Eschenau 

35 

1,0 

1.0 - 1.4 

6433500 

3 

Brücke B2 über Eckenbach bei Eschenau 

Eschenau 

62 

1,8 

1.5 - 1.9 

6433501 

0 

Brücke B2 über Mühlbach bei Forth 

Forth 

71 

1,0 

1.0 - 1.4 

6433503 

0 

Brücke B14 über Röttenbach bei Neunkirchen 

Neunkirchen am Sand 

177 

1,0 

1.0 - 1.4 

6433505 

0 

Brücke B14 über Schnalttach bei Neunkirchen 

Neunkirchen am Sand 

100 

2,9 

2.5 - 2.9 

6433506 

0 

Brücke GRW über B2 bei Eschenau 

Eschenau 

99 

2,2 

2.0 - 2.4 

6433512 

0 
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Brücke FW über B2 bei Eschenau 

Eckental 

169 

1,8 

1.5 - 1.9 

6433518 

0 

Brücke B14 über Bitterbachaue bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 


2,3 

2.0 - 2.4 

6433532 

0 

Brücke B14 über Eckenbach bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 

202 

1,8 

1.5 - 1.9 

6433533 

0 

Brücke B14 über GVS /Waldluststraße bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 

172 

1,1 

1.0 - 1.4 

6433534 

0 

Brücke GVS /Christof-Treu-Straße über B14 bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 

224 

1,8 

1.5 - 1.9 

6433535 

0 

Brücke GVS /Röthenbacher Straße über B14 bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 

285 

2,1 

2.0 - 2.4 

6433537 

0 

Brücke B14 über GW bei Rückersdorf 

Rückersdorf 

38 

1,2 

1.0 - 1.4 

6433538 

0 

Brücke Ast /B14 SÜD über Bitterbach bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 

113 

1,1 

1.0 - 1.4 

6433540 

0 

Brücke Ast /B14 NORD über Bitterbach bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 

126 

1,7 

1.5 - 1.9 

6433541 

0 

Brücke Ast /B14 über B14 bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 

410 

2,7 

2.5 - 2.9 

6433542 

0 

Brücke B14 über Bitterbach bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 

128 

1,8 

1.5 - 1.9 

6433543 

0 

Brücke B14 über GRW bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 

46 

1,7 

1.5 - 1.9 

6433544 

0 

Brücke B14 über Pegnitz bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 

2022 

3,0 

3.0 - 3.4 

6433545 

0 

Brücke B14 / Rampe zur St2241 über GRW 

Lauf a.d. Pegnitz 

35 

2,0 

2.0 - 2.4 

6433546 

0 

Brücke GRW über Schnaittach neben B14 

Neunkirchen am Sand 

36 

1,1 

1.0 - 1.4 

6433550 

0 

Brücke B2 über Simmelberger Gründlach 

Heroldsberg 

419 

1,9 

1.5 - 1.9 

6433552 

0 

Brücke B2 über GRW bei Heroldsberg 

Heroldsberg 

90 

2,0 

2.0 - 2.4 

6433553 

0 

Brücke GVS über B2 bei Heroldsberg 

Heroldsberg 

283 

1,9 

1.5 - 1.9 

6433554 

0 


Stand: 29.07.2015 


184 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke FW über B2 bei Heroldsberg 

Heroldsberg 

127 

1,6 

1.5 - 1.9 

6433555 

0 

Brücke FW /Blechweg über B2 bei Heroldsberg 

Heroldsberg 

168 

1,6 

1.5 - 1.9 

6433556 

0 

Brücke B14 über Kollektorbauwerk bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 

173 

1,8 

1.5 - 1.9 

6433561 

0 

Brücke FW über GRW neben B14 bei Fa. Faun 

Neunkirchen am Sand 

65 

2,0 

2.0 - 2.4 

6433565 

0 

Brücke GRW über Eckenbach neben B2 bei Eschenau 

Eschenau 

24 

1,8 

1.5 - 1.9 

6433580 

0 

Brücke GRW über Steppach neben B2 bei Eschenau 

Eschenau 

39 

1,0 

1.0 - 1.4 

6433581 

0 

Brücke Geh- und Radweg über A9 

Schnaittach 

161 

2,9 

2.5 - 2.9 

6433632 

0 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Berlin 

Schnaittach 

170 

2,7 

2.5 - 2.9 

6433633 

1 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
München 

Schnaittach 

164 

2,5 

2.5 - 2.9 

6433633 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A9 

Schnaittach 

259 

2,5 

2.5 - 2.9 

6433634 

0 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR Berlin 

Neunkirchen a. Sand 

167 

3,0 

3.0 - 3.4 

6433635 

1 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR München 

Neunkirchen a. Sand 

167 

2,8 

2.5 - 2.9 

6433635 

2 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Berlin 

Neunkirchen a. Sand 

114 

2,5 

2.5 - 2.9 

6433636 

1 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
München 

Neunkirchen a. Sand 

114 

2,5 

2.5 - 2.9 

6433636 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A9 

Neunkirchen a. Sand 

257 

2,3 

2.0 - 2.4 

6433637 

0 

Brücke A9 über den Röttenbach/Überbau FR Berlin / 
Verbreiterung 1994 

Neunkirchen a. Sand 

68 

2,3 

2.0 - 2.4 

6433638 

1 

Brücke A9 überden Röttenbach/Überbau von 1938 

Neunkirchen a. Sand 

168 

2,6 

2.5 - 2.9 

6433638 

2 

Brücke A9 über den Röttenbach/Überbau FR München / 
Verbreiterung 1994 

Neunkirchen a. Sand 

57 

2,5 

2.5 - 2.9 

6433638 

3 
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Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Berlin 

Neunkirchen a. Sand 

165 

2,7 

2.5 - 2.9 

6433639 

1 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
München 

Neunkirchen a. Sand 

159 

2,8 

2.5 - 2.9 

6433639 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A9 

Neunkirchen a. Sand 

194 

2,4 

2.0 - 2.4 

6433640 

0 

Brücke B 14 über A9 

Lauf a. d. Regnitz 

2375 

2,7 

2.5 - 2.9 

6433643 

0 

Brücke A9 Äste der AS Lauf/Flersbruck über GRW 

Lauf a. d. Pegnitz 

69 

2,5 

2.5 - 2.9 

6433644 

0 

Brücke A9 über Pegnitz bei Lauf/Überbau FR Berlin, Feld 
1-8 

Lauf a. d. Pegnitz 

3320 

2,7 

2.5 - 2.9 

6433646 

AI 

Brücke A9 über Pegnitz bei Lauf/Überbau FR München, 
Feld 1-8 

Lauf a. d. Pegnitz 

3114 

2,7 

2.5 - 2.9 

6433646 

A2 

Brücke A9 über Pegnitz bei Lauf/Überbau FR Berlin, Feld 
9-11 

Lauf a. d. Pegnitz 

1582 

2,7 

2.5 - 2.9 

6433646 

Bl 

Brücke A9 über Pegnitz bei Lauf/Überbau FR München, 
Feld 9-11 

Lauf a. d. Pegnitz 

1486 

2,7 

2.5 - 2.9 

6433646 

B2 

Brücke GVS über A9 

Lauf a. d. Pegnitz 

530 

2,5 

2.5 - 2.9 

6433647 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A9 

Lauf a. d. Pegnitz 

199 

2,4 

2.0 - 2.4 

6433649 

0 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR Berlin 

Lauf a. d. Pegnitz 

167 

2,7 

2.5 - 2.9 

6433650 

1 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR München 

Lauf a. d. Pegnitz 

277 

2,7 

2.5 - 2.9 

6433650 

2 

Brücke St 2240 über A9 

Lauf a. d. Pegnitz 

842 

2,8 

2.5 - 2.9 

6433651 

0 

Brücke A9 über den Eckenbach 

Lauf a. d. Pegnitz 

247 

2,0 

2.0 - 2.4 

6433652 

0 

Brücke B 14n über A9 

Lauf a. d. Pegnitz 

846 

3,0 

3.0 - 3.4 

6433653 

0 

Brücke A9 über St 2236 

Schnaittach 

1086 

2,8 

2.5 - 2.9 

6433654 

0 

Brücke A9 über GVS 

Schnaittach 

1156 

2,8 

2.5 - 2.9 

6433655 

0 
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Brücke B14 über Weppach in Reichenschwand 

Reichenschwand 

35 

2,5 

2.5 - 2.9 

6434500 

0 

Brücke B14 über Pegnitzaue bei Altensittenbach 

Henfenfeld 

114 

1,8 

1.5 - 1.9 

6434503 

0 

Brücke B14 über Pegnitz bei Altensittenbach 

Altensittenbach 

821 

2,4 

2.0 - 2.4 

6434504 

0 

Brücke B14 über GRW in Hersbruck 

Hersbruck 

104 

2,2 

2.0 - 2.4 

6434505 

0 

Brücke B14 über GVS /Ostbahnstraße 

Hersbruck 

3358 

3,0 

3.0 - 3.4 

6434506 

0 

Brücke Ast /B14 über B14 bei Happurg 

Happurg 

485 

2,5 

2.5 - 2.9 

6434507 

0 

Brücke B14 über Happurger Bach 

Happurg 

225 

2,8 

2.5 - 2.9 

6434509 

0 

Brücke GVS über B14 bei Happurg 

Happurg 

369 

2,2 

2.0 - 2.4 

6434510 

0 

Brücke Ast /B14 über B14 bei Hohenstadt 

Hohenstadt 

421 

2,7 

2.5 - 2.9 

6434512 

0 

Brücke Ast /B14 zur St2162 über Högenbach 

Hohenstadt 

271 

2,5 

2.5 - 2.9 

6434513 

0 

Brücke B14 über Högenbach bei Hohenstadt 

Pommelsbrunn 

350 

2,5 

2.5 - 2.9 

6434514 

0 

Brücke FW /Weiherweg über B14 bei Hersbruck 

Hersbruck 

302 

2,2 

2.0 - 2.4 

6434549 

0 

Brücke FW über B14 bei Hohenstadt 

Hohenstadt 

291 

2,0 

2.0 - 2.4 

6434550 

0 

Brücke B14 /Rampe über B14 bei Hersbruck 

Hersbruck 

419 

2,3 

2.0 - 2.4 

6434572 

0 

Brücke Ast/ B14 über FW bei Hersbruck 

Weiher 

160 

2,0 

2.0 - 2.4 

6434573 

0 

Brücke A9 über Tal/Talbrücke Schnaittach/Überbau FR 
Berlin (Bergfahrt) 

Schnaittach 

20476 

3,0 

3.0 - 3.4 

6434715 

1 

Brücke A9 über Tal/Talbrücke Schnaittach/Überbau FR 
München (Talfahrt) 

Schnaittach 

23088 

3,0 

3.0 - 3.4 

6434715 

2 

Simmelsdorfer Hangbrücke/Brücke A9 über Simmelsdorfer 
Hang 

Simmelsdorf 

5342 

2,5 

2.5 - 2.9 

6434716 

0 
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Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A9 

Osternohe 

243 

2,5 

2.5 - 2.9 

6434717 

0 

Osternoher Hangbrücke/Brücke A9 über den Osternoher 
Hang 

Osternohe 

6472 

3,0 

3.0 - 3.4 

6434719 

0 

Brücke B 14 überden Welgenbach 1 In Welgendorf 

Welgendorf 

110 

2,7 

2.5 - 2.9 

6435500 

0 

Brücke B 14 über den Welgenbach 2 In Welgendorf 

Welgendorf 

52 

2,7 

2.5 - 2.9 

6435501 

0 

Brücke B 14 überden Welgenbach 6 bei Welgendorf 

Welgendorf 

118 

1,7 

1.5 - 1.9 

6435513 

0 

Brücke B 14 über die Vlls In Hahnbach 

Hahnbach 

420 

2,7 

2.5 - 2.9 

6436502 

0 

Brücke B 85 ü. Kempferhoferweg b. Sulzb.-Rosenb. 

Sulzbach-Rosenberg 

78 

2,9 

2.5 - 2.9 

6436504 

0 

Brücke B 85 über die Bahn AG bei Klelnfalz 

Klelnfalz 

208 

2,8 

2.5 - 2.9 

6436506 

0 

Brücke B 85 über die Kr. Str. AS 1 1 bei Edelsfeld 

Edelsfeld 

208 

2,8 

2.5 - 2.9 

6436507 

0 

Brücke B 85 über den Feldweg bei NIederärndt 

NIederärndt 

599 

2,7 

2.5 - 2.9 

6436508 

0 

Brücke B 14 überden Rad- und Gehweg bei Feuerhof 

Sulzbach-Rosenberg 

56 

2,0 

2.0 - 2.4 

6436512 

0 

Brücke B 85 ü. d. Haselgraben b. Sulzbach-Rosenb. 

Sulzbach-Rosenberg 

41 

2,1 

2.0 - 2.4 

6436521 

0 

Brücke B 85 über den Klafferbach bei Prangershof 

Prangershof 

131 

2,0 

2.0 - 2.4 

6436522 

0 

Brücke B 85 über den Flutgraben b. Hinterernsthof 

Hinterernsthof 

100 

2,9 

2.5 - 2.9 

6436523 

0 

Brücke B 14 überden Hirtenbach bei Hahnbach 

Hahnbach 

77 

2,2 

2.0 - 2.4 

6436524 

0 

Brücke St 2120 über die B 14 bei Hahnbach 

Hahnbach 

337 

2,2 

2.0 - 2.4 

6436528 

0 

Brücke B 14 ü. d. Rosenbach In Sulzbach-Rosenberg 

Sulzbach-Rosenberg 

72 

2,8 

2.5 - 2.9 

6436530 

0 

Brücke B 14 überden Feldweg bei Gebenbach 

Gebenbach 

178 

2,2 

2.0 - 2.4 

6437500 

0 
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Brücke B 299 überden Gebenbach bei Godlricht 

Godlricht 

279 

1,8 

1.5 - 1.9 

6437502 

0 

Brücke B 299 über die Vils in Seugast 

Seugast 

144 

1,8 

1.5 - 1.9 

6437507 

0 

Brücke B 14 überden Sandweiherbach bei Gebenbach 

Gebenbach 

149 

2,2 

2.0 - 2.4 

6437508 

0 

Brücke B 14 überden Kainsbach bei Gebenbach 

Gebenbach 

82 

2,2 

2.0 - 2.4 

6437509 

0 

Brücke B 14 über die Bahnlinie in Hirschau 

Hirschau 

702 

2,3 

2.0 - 2.4 

6437510 

0 

Brücke B 14 überden Eulenbach bei Schnaittenbach 

Schnaittenbach 

77 

2,5 

2.5 - 2.9 

6437512 

0 

Brücke B 299 über den Feldweg bei Godlricht 

Godlricht 

282 

2,8 

2.5 - 2.9 

6437514 

0 

Brücke B 14 über die Bahnlinie bei Gebenbach 

Gebenbach 

702 

2,4 

2.0 - 2.4 

6437519 

0 

Brücke B 299 über die Bahn AG bei Godlricht 

Godlricht 

896 

2,7 

2.5 - 2.9 

6437520 

0 

Brücke B 299 über einen Fußweg bei Kainsricht 

Kainsricht 

47 

2,0 

2.0 - 2.4 

6437521 

0 

Brücke B 299 über den Feldweg bei Atzmannsricht 

Atzmannsricht 

190 

2,5 

2.5 - 2.9 

6437522 

0 

Brücke B 299 über den Rohrbach bei Kainsricht 

Kainsricht 

55 

2,0 

2.0 - 2.4 

6437523 

0 

Brücke B 14 über einen Rad- u. Gehweg b. Hirschau 

Hirschau 

57 

2,4 

2.0 - 2.4 

6437524 

0 

LS-BW A93 / km 1 32,896-1 34,852 / FR 
Hof/Rahmenbauwerk in FR Hof 

Grünau 

48 

1,0 

1.0 - 1.4 

6438504 

2 

Brücke B 14 ü. Fischerpaintbach in Schnaittenbach 

Schnaittenbach 

40 

2,4 

2.0 - 2.4 

6438514 

0 

Brücke B 14 über den Feistenbach bei Wernberg 

Wernberg 

268 

2,1 

2.0 - 2.4 

6438521 

0 

Brücke B 14 ü. Weiherablaufgrab. b. Kettnitzmühle 

Kettnitzmühle 

148 

2,5 

2.5 - 2.9 

6438522 

0 

Brücke B 14 überden Weidachbach bei Wernberg 

Wernberg 

96 

2,2 

2.0 - 2.4 

6438523 

0 
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Brücke Geh-u. Radweg ü.d. B 14 bei Unterköblitz 

Unterköblitz 

71 

2,0 

2.0 - 2.4 

6438529 

0 

Brücke B 14 überden Rohrweiherbach b. Holzhammer 

Holzhammer 

137 

2,1 

2.0 - 2.4 

6438680 

0 

Brücke A93 über B 14 

Wernberg-Unterköblitz 

736 

2,8 

2.5 - 2.9 

6438751 

0 

Brücke St 2657 über A93 

Unterwildenau 

553 

2,5 

2.5 - 2.9 

6438752 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A93 

Wernberg-Köblitz 

272 

2,0 

2.0 - 2.4 

6438753 

0 

Brücke K-SAD 25 über A93 

Wernberg-Köblitz 

496 

2,5 

2.5 - 2.9 

6438754 

0 

Brücke GVS über A93 

Wernberg-Unterköblitz 

436 

2,4 

2.0 - 2.4 

6438755 

0 

Brücke A93 über den Feistenbach 

Kettnitzmühle 

395 

2,0 

2.0 - 2.4 

6438756 

1 

Brücke GVS über A93 

Kettnitzmühle 

561 

2,3 

2.0 - 2.4 

6438757 

0 

Brücke A93 über den Ehenbach 

Kettnitzmühle 

745 

2,2 

2.0 - 2.4 

6438758 

0 

Brücke A93 über GVS 

Grünau 

423 

2,3 

2.0 - 2.4 

6438759 

0 

Brücke A93 über GVS 

Grünau 

262 

2,7 

2.5 - 2.9 

6438760 

0 

Brücke A93 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Grünau 

212 

2,2 

2.0 - 2.4 

6438761 

0 

Brücke A93 über K-NEW 28 

Luhe-Wildenau 

324 

2,0 

2.0 - 2.4 

6438762 

0 

Brücke A93 über GVS 

Oberwildenau 

324 

2,7 

2.5 - 2.9 

6438763 

0 

Brücke A93 über Naab bei Luhe/Überbau FR Hof 

Luhe-Wildenau 

2576 

2,9 

2.5 - 2.9 

6438764 

1 

Brücke A93 über Naab bei Luhe/Überbau FR Regensburg 

Luhe-Wildenau 

2576 

2,8 

2.5 - 2.9 

6438764 

2 

Brücke A93 über A6/Überbau FR Hof (Nebenfahrbahn) 

Wernberg-Köblitz 

793 

2,8 

2.5 - 2.9 

6438765 

1 
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Brücke A93 über A6/Überbau FR Hof (Hauptfahrbahn) 

Wernberg-Köblltz 

1069 

2,5 

2.5 - 2.9 

6438765 

2 

Brücke A93 über A6/Überbau FR Regensburg 
(Hauptfahrbahn) 

Wernberg-Köblltz 

1069 

2,7 

2.5 - 2.9 

6438765 

3 

Brücke K-SAD 54 über A6 (77-2) 

Saltendorf 

424 

2,5 

2.5 - 2.9 

6438768 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg (77-3) 

Saltendorf 

710 

2,5 

2.5 - 2.9 

6438769 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 (78-1) 

Pfrelmd 

374 

2,8 

2.5 - 2.9 

6438770 

0 

Brücke A6 über Tal/Ödschlagtalbrücke (79-1)/Überbau FR 
Hellbronn 

Pfrelmd 

3923 

2,8 

2.5 - 2.9 

6438771 

1 

Brücke A6 über Tal/Ödschlagtalbrücke (79-1)/Überbau FR 
Waldhaus 

Pfrelmd 

3923 

2,8 

2.5 - 2.9 

6438771 

2 

Brücke A6 über Amphlblendurchlass DN 2200 

Saltendorf 

130 

2,0 

2.0 - 2.4 

6438777 

0 

Brücke B 22 überden Mühlbach 

Lampenricht 

102 

3,0 

3.0 - 3.4 

6439506 

0 

Brücke B 22 über die Pfrelmd 

Woppenrieth 

346 

2,8 

2.5 - 2.9 

6439651 

0 

Brücke B 22 über öffentl. Feld- und Waldweg 

Großenschwand 

98 

2,8 

2.5 - 2.9 

6439652 

0 

Brücke B 22 über einen Geh- und Radweg 

Tännesberg 

61 

2,0 

2.0 - 2.4 

6439657 

0 

Brücke A93 über K-SAD 31 /Überbau FR Hof 

Pfrelmd 

160 

2,4 

2.0 - 2.4 

6439751 

1 

Brücke A93 über K-SAD 31 /Überbau FR Regensburg 

Pfrelmd 

170 

2,3 

2.0 - 2.4 

6439751 

2 

Brücke A93 über den Elchelbach 

Pfrelmd 

165 

2,5 

2.5 - 2.9 

6439752 

0 

Brücke A 93 über Naab bei Pfrelmd/Überbau FR Hof 

Pfrelmd 

4056 

2,8 

2.5 - 2.9 

6439753 

1 

Brücke A93 über Naab bei Pfrelmd/Überbau FR 
Regensburg 

Pfrelmd 

4047 

2,7 

2.5 - 2.9 

6439753 

2 

Brücke A93 über DB und Feldweg/Überbau FR Hof 
(Nebenfahrbahn) 

Wernberg-Köblltz 

507 

2,4 

2.0 - 2.4 

6439754 

1 
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Brücke A93 über DB und Feldweg/Überbau FR Flof 
(Flauptfahrbahn) 

Wernberg-Köblitz 

579 

2,5 

2.5 - 2.9 

6439754 

2 

Brücke A93 über DB und Feldweg/Überbau FR 

Regensburg (Flauptfahrbahn) 

Wernberg-Köblitz 

646 

2,8 

2.5 - 2.9 

6439754 

3 

Brücke A93 über DB und Feldweg/Überbau FR 

Regensburg (Nebenfahrbahn) 

Wernberg-Köblitz 

392 

2,7 

2.5 - 2.9 

6439754 

4 

Brücke GVS über A6 (87-1) 

Woppenhof 

430 

2,9 

2.5 - 2.9 

6439755 

0 

Brücke GVS über A6 (86-1) 

Alletshof 

460 

2,4 

2.0 - 2.4 

6439756 

0 

Brücke A6 über den Buchbach (85-2) 

Schiltern 

1091 

2,8 

2.5 - 2.9 

6439757 

0 

Brücke A6 überöffentl. Feld- u. Waldweg (85-1)/Überbau 
FR Fleilbronn 

Schiltern 

189 

2,2 

2.0 - 2.4 

6439758 

1 

Brücke A6 überöffentl. Feld- u. Waldweg (85-1)/Überbau 
FR Waidhaus 

Schiltern 

189 

2,1 

2.0 - 2.4 

6439758 

2 

Brücke A6 überöffentl. Feld- u. Waldweg (84-1)/Überbau 
FR Fleilbronn 

Schiltern 

191 

2,4 

2.0 - 2.4 

6439759 

1 

Brücke A6 überöffentl. Feld- u. Waldweg (84-1)/Überbau 
FR Waidhaus 

Schiltern 

191 

2,4 

2.0 - 2.4 

6439759 

2 

Brücke K-SAD 30 über A6 (83-2) 

Schiltern 

557 

2,3 

2.0 - 2.4 

6439760 

0 

Brücke A6 über Tal/Schilternbachtalbrücke (82-2)/Überbau 
FR Fleilbronn 

Wernberg-Köblitz 

2752 

3,0 

3.0 - 3.4 

6439761 

1 

Brücke A6 über Tal/Schilternbachtalbrücke (82-2)/Überbau 
FR Waidhaus 

Wernberg-Köblitz 

2752 

2,9 

2.5 - 2.9 

6439761 

2 

Brücke K-SAD 32 über A6 (82-1) 

Wernberg-Köblitz 

838 

2,3 

2.0 - 2.4 

6439762 

0 

Brücke Forstweg über A6 (81-2) 

Wernberg-Köblitz 

281 

2,3 

2.0 - 2.4 

6439763 

0 

Brücke A6 über FW und Buttermilchweiherbach (81- 
1)/Überbau FR Fleilbronn 

Wernberg-Köblitz 

919 

2,5 

2.5 - 2.9 

6439764 

1 

Brücke A6 über FW und Buttermilchweiherbach (81- 
1 )/Überbau FR Waidhaus 

Wernberg-Köblitz 

919 

2,5 

2.5 - 2.9 

6439764 

2 

Brücke A6 über Nabb, DB u. St 2657 (80-2)/Überbau FR 
Fleilbronn 

Wernberg-Köblitz 

7090 

2,5 

2.5 - 2.9 

6439765 

1 
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Brücke A6 über Nabb, DB u. St 2657 (80-2)/Überbau FR 
Waidhaus 

Wernberg-Köblitz 

7297 

2,7 

2.5 - 2.9 

6439765 

2 

Brücke A6 überöffentl. Feld- u. Waldweg (89-1)/Überbau 
FR Fleilbronn 

Woppenhof 

105 

2,2 

2.0 - 2.4 

6439767 

1 

Brücke A6 überöffentl. Feld- u. Waldweg (89-1)/Überbau 
FR Waidhaus 

Woppenhof 

114 

2,7 

2.5 - 2.9 

6439767 

2 

Brücke A6 über K-NEW 42 (90-1 ) 

Leuchtenberg 

417 

2,5 

2.5 - 2.9 

6439768 

1 

Brücke A6 über B 22 und Feldweg (91-1)/Überbau FR 
Fleilbronn 

Leuchtenberg 

955 

2,4 

2.0 - 2.4 

6439769 

1 

Brücke A6 über B 22 und Feldweg (91-1)/Überbau FR 
Waidhaus 

Leuchtenberg 

955 

2,2 

2.0 - 2.4 

6439769 

2 

Brücke A6 über GVS (92-1) 

Wieselrieth 

430 

2,5 

2.5 - 2.9 

6439770 

1 

Brücke A6 überöffentl. Feld- u. Waldweg (93-1)/Überbau 
FR Fleilbronn 

Wieselrieth 

221 

2,5 

2.5 - 2.9 

6439771 

1 

Brücke A6 überöffentl. Feld- u. Waldweg (93-1)/Überbau 
FR Waidhaus 

Wieselrieth 

192 

2,5 

2.5 - 2.9 

6439771 

2 

Brücke B470 überden Tiefenbach bei Burgbernheim 

Burgbernheim 

77 

1,8 

1.5 - 1.9 

6527505 

0 

Brücke GVS über die Bl 3 bei Buchheim 

Buchheim 

270 

2,2 

2.0 - 2.4 

6527514 

0 

Brücke B470 über den Tiefenbach bei Steinach 

Steinach / Ens 

204 

2,7 

2.5 - 2.9 

6527515 

0 

Brücke B470 über die GVS Burgbernheim - Flochbach 

Burgbernheim 

143 

2,0 

2.0 - 2.4 

6527517 

0 

Brücke B470 überden Sulzbach bei Burgbernheim 

Burgbernheim 

66 

1,8 

1.5 - 1.9 

6527518 

0 

Brücke B470 über den WW bei Steinach 

Steinach 

111 

1,8 

1.5 - 1.9 

6527521 

0 

Brücke B470 überden Tiefenbach bei Burgbernheim 

Burgbernheim 

78 

1,9 

1.5 - 1.9 

6527522 

0 

Brücke B470 überden Tiefenbach bei Burgbernheim 

Burgbernheim 

86 

1,0 

1.0 - 1.4 

6527523 

0 

Brücke FW über A7 

Langensteinach 

365 

2,8 

2.5 - 2.9 

6527700 

0 
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Brücke A7 über Bach / Grailshofener Bach 

Langensteinach 

190 

2,3 

2.0 - 2.4 

6527701 

0 

Brücke A7 über FW 

Langensteinach 

668 

2,2 

2.0 - 2.4 

6527702 

0 

Brücke A7 über GVS 

Ohrenbach 

450 

2,5 

2.5 - 2.9 

6527703 

0 

Brücke FW über A7 

Ohrenbach 

266 

2,8 

2.5 - 2.9 

6527704 

0 

Brücke A7 über K-AN32 

Flabelsee 

703 

2,2 

2.0 - 2.4 

6527705 

0 

Brücke A7 über GVS 

Endsee 

1112 

2,7 

2.5 - 2.9 

6527706 

0 

Brücke A7 über B470 /AS Bad Windsheim Nr.112/AS Bad 
Windsheim, RFB Fulda 

Endsee / Steinach 

222 

2,4 

2.0 - 2.4 

6527707 

1 

Brücke A7 über B470 /AS Bad Windsheim Nr.112/AS Bad 
Windsheim, RFB Ulm 

Endsee / Steinach 

222 

2,3 

2.0 - 2.4 

6527707 

2 

Brücke, BAB A7 über ein Gleis der DB/Ensbrücke, RFB 
Fulda 

Endsee, Steinach 

2670 

3,0 

3.0 - 3.4 

6527708 

1 

Brücke, BAB A7 über ein Gleis der DB/Ensbrücke, RFB 

Ulm 

Endsee, Steinach 

2670 

3,0 

3.0 - 3.4 

6527708 

2 

Brücke A7 über FW 

Flatershofen 

806 

2,6 

2.5 - 2.9 

6527709 

0 

Brücke A7 über K-AN8 

Nordenberg 

825 

2,2 

2.0 - 2.4 

6527710 

0 

Brücke A7 über GVS 

Nordenberg 

355 

2,8 

2.5 - 2.9 

6527711 

0 

Brücke A7 über FW 

Schweinsdorf 

390 

2,2 

2.0 - 2.4 

6527712 

0 

Brücke B13 überden Engertsbach bei Schwebheim 

Schwebheim 

68 

2,7 

2.5 - 2.9 

6528500 

0 

Brücke B13 über den Ainbach bei Schwebheim 

Schwebheim 

307 

2,3 

2.0 - 2.4 

6528501 

0 

Brücke B13 überden Lachgraben bei Ottenhofen 

Ottenhofen 

77 

2,3 

2.0 - 2.4 

6528502 

0 

Brücke B13 überden FW bei Oberdachstetten 

Oberdachstetten 

83 

2,4 

2.0 - 2.4 

6528505 

0 
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Brücke B13 über die St2245 bei Oberdachstetten 

Oberdachstetten 

416 

2,4 

2.0 - 2.4 

6528506 

0 

Brücke B470 überden Linkenbach bei Bad Windsheim 

Bad Windsheim 

115 

2,8 

2.5 - 2.9 

6528516 

0 

Brücke B470 übereinen HWW bei Bad Windsheim 

Bad Windsheim 

112 

2,2 

2.0 - 2.4 

6528517 

0 

Brücke B470 über die DB bei Bad Windsheim 

Bad Windsheim 

246 

2,3 

2.0 - 2.4 

6528519 

0 

Brücke B470 über das Aischtal bei Bad Windsheim 

Bad Windsheim 

1766 

2,3 

2.0 - 2.4 

6528520 

0 

Brücke B470 überden HWW bei Burgbernheim 

Burgbernheim 

132 

2,0 

2.0 - 2.4 

6528523 

0 

Brücke B470 über die B13 bei Illesheim 

Illesheim 

445 

2,3 

2.0 - 2.4 

6528524 

0 

Brücke B470 überden Hummersgraben bei Illesheim 

Illesheim 

92 

1,7 

1.5 - 1.9 

6528525 

0 

Brücke B13 über die DB bei Ottenhofen 

Ottenhofen 

333 

2,4 

2.0 - 2.4 

6528539 

0 

Brücke HWW über die B13 bei Ottenhofen 

Ottenhofen 

173 

1,2 

1.0 - 1.4 

6528540 

0 

Brücke NEA43 über die B13 bei Marktbergei 

Marktbergei 

288 

2,4 

2.0 - 2.4 

6528541 

0 

Brücke B13 überden Gehweg bei Marktbergei 

Marktbergei 

72 

1,9 

1.5 - 1.9 

6528542 

0 

Brücke B470 über die Aisch bei Illesheim 

Illesheim 

223 

2,0 

2.0 - 2.4 

6528543 

0 

Brücke B 470 über den Ainbach bei Illesheim 

Illesheim 

291 

2,0 

2.0 - 2.4 

6528544 

0 

Brücke GVS über die B470 bei Illesheim 

Illesheim 

180 

2,2 

2.0 - 2.4 

6528545 

0 

Brücke FW neben B13 über DB bei Kaserne Marktbergei 

Marktbergei 

270 

2,7 

2.5 - 2.9 

6528904 

0 

Brücke B8 über das Zenntal bei Langenzenn 

Langenzenn 

6340 

2,5 

2.5 - 2.9 

6530698 

0 

Brücke K-FÜ11 über B8 bei Langenzenn 

Langenzenn 

836 

2,6 

2.5 - 2.9 

6530701 

0 
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Brücke GVS über B8 bei Langenzenn 

Langenzenn 

371 

2,3 

2.0 - 2.4 

6530702 

0 

Brücke B8 über FW bei Langenzenn 

Langenzenn 

157 

2,2 

2.0 - 2.4 

6530703 

0 

Brücke GVS über B8 bei Roßendorf 

Langenzenn 

449 

1,6 

1.5 - 1.9 

6530704 

0 

Brücke St2409 über B8 bei Seukendorf 

Seukendorf 

564 

2,0 

2.0 - 2.4 

6531510 

0 

Brücke B8 über Farrnbach bei Seukendorf/Brücke B8 über 
Farrnbach bei Seukendorf (RF N) 

Seukendorf 

300 

2,5 

2.5 - 2.9 

6531511 

1 

Brücke B8 über Farrnbach bei Seukendorf/Brücke B8 über 
Farrnbach bei Seukendorf (RF W) 

Seukendorf 

309 

1,9 

1.5 - 1.9 

6531511 

2 

Brücke GVS über B8 bei Fliltmannsdorf 

Hiltmannsdorf 

320 

2,5 

2.5 - 2.9 

6531512 

0 

Brücke B14 über GRW bei Oberweihersbuch 

Oberweihersbuch 

79 

1,0 

1.0 - 1.4 

6531514 

0 

Brücke B14 über GVS /Straßäckerweg 

Oberweihersbuch 

465 

2,0 

2.0 - 2.4 

6531515 

0 

Brücke FW über Entwässerungsgraben neben B8 

Horbach 

17 

1,0 

1.0 - 1.4 

6531528 

0 

Brücke Ast /B8 über B8 bei Florbach 

Seckendorf 

577 

2,3 

2.0 - 2.4 

6531529 

0 

Brücke B8 über K-FÜ2 bei Seckendorf/Brücke B8 über K- 
FÜ2 - FR Würzburg 

Seckendorf 

219 

2,5 

2.5 - 2.9 

6531530 

1 

Brücke B8 über K-FÜ2 bei Seckendorf/Brücke B8 über K- 
FÜ2 - FR Nürnberg 

Seckendorf 

244 

2,5 

2.5 - 2.9 

6531530 

2 

Brücke B8 über GVS / Egersdorfer Straße/Brücke B8 über 
GVS /Egersdorfer Straße - RF N 

Burgfarrnbach 

261 

2,3 

2.0 - 2.4 

6531948 

1 

Brücke B8 über GVS / Egersdorfer Straße/Brücke B8 über 
GVS /Egersdorfer Straße - RF W 

Burgfarrnbach 

218 

2,3 

2.0 - 2.4 

6531948 

2 

Brücke GVS / Regelsbacher Str. über B8 

Burgfarrnbach 

207 

2,3 

2.0 - 2.4 

6531949 

0 

Brücke B8 über B8 / SWT bei Burgfarrnbach 

Burgfarrnbach 

646 

2,2 

2.0 - 2.4 

6531950 

0 

Brücke B14 über Rednitz in Stein 

Stein 

622 

1,9 

1.5 - 1.9 

6532500 

0 
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Brücke B14 über GVS / Mühlloherweg 

Oberweihersbuch 

606 

2,8 

2.5 - 2.9 

6532501 

1 

Brücke B14 über GRW bei Stein 

Stein 

79 

1,1 

1.0 - 1.4 

6532502 

0 

Brücke Geh- und Radweg über A3 

Fleroldsberg 

111 

2,5 

2.5 - 2.9 

6532720 

0 

Brücke Privatweg über A3 

Fleroldsberg 

345 

2,4 

2.0 - 2.4 

6532722 

0 

Brücke Seeackerstraße über A73 (24a)/Brücke 
Seeackerstraße über A73 Nordseite 

Fürth-Rohnhof 

401 

2,7 

2.5 - 2.9 

6532723 

1 

Brücke Seeackerstraße über A73 (24a)/Brücke 
Seeackerstraße über A73 Südseite 

Fürth-Rohnhof 

401 

2,7 

2.5 - 2.9 

6532723 

2 

Brücke A73 über Geh- und Radweg (23b) 

Fürth 

125 

2,8 

2.5 - 2.9 

6532724 

0 

Brücke Alte-Reuthstraße über A73 (22g) 

Fürth 

492 

2,9 

2.5 - 2.9 

6532725 

0 

Brücke Poppenreuther Str. über A73 (22e)/Nord-Brücke 
Poppenreuther Str. überA73 

Fürth-Poppenreuth 

620 

3,0 

3.0 - 3.4 

6532726 

1 

Brücke Poppenreuther Str. über A73 (22e)/Süd-Brücke 
Poppenreuther Str. überA73 

Fürth-Poppenreuth 

620 

2,9 

2.5 - 2.9 

6532726 

2 

Brücke Geh- und Radweg über A73 (22a) 

Fürth-Poppenreuth 

490 

3,0 

3.0 - 3.4 

6532727 

0 

Brücke Karl-Bröger-Straße über A73 (21c) 

Fürth 

692 

2,9 

2.5 - 2.9 

6532728 

0 

Brücke Geh- und Radweg über A73 (21a) 

Fürth 

256 

2,5 

2.5 - 2.9 

6532729 

0 

Brücke A73 über die Pegnitz u. Geh- u. Radweg 
20h/Überbau FR Feucht 

Fürth 

710 

3,5 

3.5 - 4.0 

6532730 

1 

Brücke A73 über die Pegnitz u. Geh- u. Radweg 
20h/Überbau FR Bamberg 

Fürth 

710 

3,0 

3.0 - 3.4 

6532730 

2 

Brücke A73 über Gehweg 

Nürnberg 

88 

2,5 

2.5 - 2.9 

6532731 

1 

Kurgartenbrücke (20g)/Brücke Kurgarten über A73 (20g) 

Nürnberg-Doos 

1449 

3,4 

3.0 - 3.4 

6532746 

1 

Kurgartenbrücke (20g)/Geh- und Radweg über den 
Kurgarten 

Nürnberg-Doos 

43 

2,8 

2.5 - 2.9 

6532746 

2 
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Brücke B14 über Seelbach bei Behringersdorf 

Behringersdorf 

74 

1,2 

1.0 - 1.4 

6533500 

0 

Brücke B14 über Hirschbrunnengraben b. Rückersdorf 

Rückersdorf 

62 

1,6 

1.5 - 1.9 

6533501 

0 

Brücke B14 über GW östlich von Rückersdorf 

Rückersdorf 

38 

1,2 

1.0 - 1.4 

6533517 

0 

Brücke FW über B4 bei Fischbach 

Nürnberg - Fischbach 

133 

2,0 

2.0 - 2.4 

6533521 

0 

Brücke B14 über K-LAU7 

Lauf a.d. Pegnitz 

421 

1,8 

1.5 - 1.9 

6533524 

0 

Brücke GRW über GW neben B14 bei Behringersdorf 

Behringersdorf 

11 

2,2 

2.0 - 2.4 

6533527 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A3 

Schwaig b. Nürnberg 

267 

2,3 

2.0 - 2.4 

6533625 

0 

Brücke B 14 über A3 

Heroldsberg 

1197 

3,2 

3.0 - 3.4 

6533627 

0 

Brücke A3 über Tal/Pegnitztalbrücke/Überbau FR 

Frankfurt 

Schwaig b. Nürnberg 

4010 

2,7 

2.5 - 2.9 

6533628 

1 

Brücke A3 über Tal/Pegnitztalbrücke/Überbau FR 
Regensburg 

Schwaig b. Nürnberg 

4010 

2,7 

2.5 - 2.9 

6533628 

2 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Schwaig b. Nürnberg 

229 

2,3 

2.0 - 2.4 

6533629 

2 

Brücke St 2241 über A3 

Schwaig b. Nürnberg 

918 

3,3 

3.0 - 3.4 

6533631 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A3 

Schwaig b. Nürnberg 

288 

2,5 

2.5 - 2.9 

6533633 

0 

Brücke Privatweg über A3 

Schwaig b. Nürnberg 

301 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533634 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A3 

Schwaig b. Nürnberg 

405 

2,7 

2.5 - 2.9 

6533635 

0 

Brücke A3 AK Nürnberg Ast A-0 über Äste G-Z u. A-F 

Schwaig b. Nürnberg 

2182 

2,9 

2.5 - 2.9 

6533636 

0 

Brücke A3 über A9/Überbau FR Frankfurt 
(Nebenfahrbahn) 

Schwaig b. Nürnberg 

485 

2,7 

2.5 - 2.9 

6533637 

1 

Brücke A3 über A9/Überbau FR Frankfurt (Hauptfahrbahn) 

Schwaig b. Nürnberg 

563 

3,2 

3.0 - 3.4 

6533637 

2 
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Brücke A3 über A9/Überbau FR Regensburg 
(Hauptfahrbahn) 

Schwalg b. Nürnberg 

563 

2,8 

2.5 - 2.9 

6533637 

3 

Brücke A3 über A9/Überbau FR Regensburg 
(Nebenfahrbahn) 

Schwalg b. Nürnberg 

485 

3,2 

3.0 - 3.4 

6533637 

4 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Leinburg 

206 

2,8 

2.5 - 2.9 

6533638 

0 

Brücke A3 über Forstweg/Überbau FR Frankfurt 

Leinburg 

101 

2,3 

2.0 - 2.4 

6533639 

1 

Brücke A3 über Forstweg/Überbau FR Regensburg 

Leinburg 

101 

2,4 

2.0 - 2.4 

6533639 

2 

Brücke A3 über Wasserleitung 

Leinburg 

168 

2,5 

2.5 - 2.9 

6533640 

0 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Frankfurt 

Leinburg 

167 

2,5 

2.5 - 2.9 

6533641 

1 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Leinburg 

167 

2,5 

2.5 - 2.9 

6533641 

2 

Brücke A3 über Forstweg/Überbau FR Frankfurt 

Ungelstetten 

110 

2,3 

2.0 - 2.4 

6533642 

1 

Brücke A3 über Forstweg/Überbau FR Regensburg 

Ungelstetten 

110 

2,3 

2.0 - 2.4 

6533642 

2 

Brücke A3 über K-LAU 13/Überbau FR Frankfurt 

Ungelstetten 

181 

2,7 

2.5 - 2.9 

6533643 

1 

Brücke A3 über K-LAU 13/Überbau FR Regensburg 

Ungelstetten 

160 

2,7 

2.5 - 2.9 

6533643 

2 

Brücke A6 über A3/Überbau FR Hellbronn 
(Nebenfahrbahn) 

Winkelhaid 

686 

3,2 

3.0 - 3.4 

6533644 

1 

Brücke A6 über A3/Überbau FR Hellbronn 
(Hauptfahrbahn) 

Winkelhaid 

931 

2,8 

2.5 - 2.9 

6533644 

2 

Brücke A6 über A3/Überbau FR Waldhaus 
(Hauptfahrbahn) 

Winkelhaid 

931 

2,7 

2.5 - 2.9 

6533644 

3 

Brücke A6 über A3/Überbau FR Wladhaus 
(Nebenfahrbahn) 

Winkelhaid 

686 

3,2 

3.0 - 3.4 

6533644 

4 

Brücke GVS über A6 

Winkelhaid 

1150 

2,7 

2.5 - 2.9 

6533645 

0 

Brücke A6 über K-LAU 13 

Winkelhaid 

356 

2,8 

2.5 - 2.9 

6533646 

0 
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Brücke A6 über den Röthenbach 

Röthenbach b. Altdorf 

301 

2,8 

2.5 - 2.9 

6533647 

0 

Brücke A6 über Gehweg 

Röthenbach b. Altdorf 

183 

2,2 

2.0 - 2.4 

6533648 

0 

Brücke GVS über A9 

Lauf a. d. Pegnitz 

592 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533650 

0 

Brücke K-LAU 19 über A9 

Röthenbach a. d. Pegnitz 

547 

2,7 

2.5 - 2.9 

6533652 

0 

Brücke St 2405 über A9 

Röthenbach a. d. Pegnitz 

460 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533653 

0 

Brücke A9 über den Renzenhofer Bach/Überbau von 1938 

Renzenhof 

86 

2,8 

2.5 - 2.9 

6533654 

1 

Brücke A9 über den Renzenhofer Bach/Überbau FR M u. 
FR N / Verbreiterungen 1993 

Renzenhof 

55 

2,2 

2.0 - 2.4 

6533654 

2 

Brücke A9 über den Geißgraben 

Diepersdorf 

201 

2,1 

2.0 - 2.4 

6533655 

1 

Brücke A9 über K-LAU 15 

Schwaig b. Nürnberg 

580 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533656 

0 

Brücke A9 über Röthenbach und Forstweg 

Schwaig b. Nürnberg 

553 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533657 

0 

Brücke A9 über Äste A3 

Schwaig b. Nürnberg 

2182 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533658 

0 

Brücke Forstweg über A9 

Schwaig b. Nürnberg 

395 

3,2 

3.0 - 3.4 

6533661 

0 

Brücke A9 über einen Graben und Gehweg 

Schwaig b. Nürnberg 

155 

2,3 

2.0 - 2.4 

6533662 

0 

Brücke privater Forstweg über A9 

Schwaig b. Nürnberg 

306 

2,5 

2.5 - 2.9 

6533663 

0 

Brücke A9 über Renngraben und Gehweg 

Schwaig b. Nürnberg 

205 

2,7 

2.5 - 2.9 

6533664 

0 

Brücke A9 über den Fischbach und Gehweg 

Fischbach b. Nürnberg 

246 

2,4 

2.0 - 2.4 

6533665 

0 

Brücke K-N 5 über A9 

Fischbach b. Nürnberg 

625 

2,9 

2.5 - 2.9 

6533666 

0 

Brücke A9 über Wasserlauf Flartgraben 

Feucht 

163 

2,8 

2.5 - 2.9 

6533667 

0 
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Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A9 

Feucht 

260 

2,7 

2.5 - 2.9 

6533668 

0 

Brücke A9 über B 4 

Feucht 

680 

2,8 

2.5 - 2.9 

6533669 

0 

Brücke A3 über Wasserleltung/Überbau FR Frankfurt / 
Verbreiterung 1966 

Schwalg b. Nürnberg 

34 

2,1 

2.0 - 2.4 

6533671 

1 

Brücke A3 über Wasserleltung/Überbau von 1938 

Schwalg b. Nürnberg 

137 

1,9 

1.5 - 1.9 

6533671 

2 

Brücke A3 über Wasserleltung/Überbau FR Regensburg / 
Verbreiterung 1966 

Schwalg b. Nürnberg 

65 

2,7 

2.5 - 2.9 

6533671 

3 

Brücke A3 über Wasserleitung 

Schwalg b. Nürnberg 

142 

2,2 

2.0 - 2.4 

6533672 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Feucht 

271 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533673 

0 

Brücke A6 über GVS 

Moosbach 

355 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533674 

0 

Brücke A3 über den Langwassergraben/Überbau FR 
Frankfurt 

Schwalg b. Nürnberg 

71 

2,1 

2.0 - 2.4 

6533675 

1 

Brücke A3 über den Langwassergraben/Überbau FR 
Regensburg 

Schwalg b. Nürnberg 

71 

2,1 

2.0 - 2.4 

6533675 

2 

Brücke A6 über Geh- und Radweg 

Feucht 

87 

2,9 

2.5 - 2.9 

6533677 

0 

Brücke A6 über Geh- und Radweg 

Winkelhaid 

102 

2,4 

2.0 - 2.4 

6533678 

0 

Brücke A3 über Geh- und Radweg 

Fleroldsberg 

105 

2,3 

2.0 - 2.4 

6533679 

0 

Brücke A3 über Geh- und Radweg 

Fleroldsberg 

123 

2,3 

2.0 - 2.4 

6533680 

0 

Brücke B4 über K-N5 bei Fischbach 

Nürnberg - Fischbach 

197 

2,5 

2.5 - 2.9 

6533900 

0 

Brücke A6 über St 2240 

Röthenbach b. Altdorf 

414 

2,7 

2.5 - 2.9 

6534650 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Unterwellltzlelthen 

328 

2,8 

2.5 - 2.9 

6534651 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Oberwellltzlelthen 

202 

2,8 

2.5 - 2.9 

6534652 

0 
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Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Flegnenberg 

293 

3,0 

3.0 - 3.4 

6534653 

0 

Brücke A6 über Wasserleitung 

Flegnenberg 

180 

2,0 

2.0 - 2.4 

6534654 

0 

Brücke A6 über K-LAU 24 

Flegnenberg 

365 

2,9 

2.5 - 2.9 

6534655 

0 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Unterrleden/Überbau FR 
Flellbronn 

Unterrieden 

9217 

3,0 

3.0 - 3.4 

6534656 

1 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Unterrleden/Überbau FR 
Waldbaus 

Unterrieden 

8966 

2,9 

2.5 - 2.9 

6534656 

2 

Brücke A6 über Gehweg 

Oberrieden 

88 

2,3 

2.0 - 2.4 

6534657 

0 

Brücke A6 über K-LAU 5 

Oberrieden 

500 

2,8 

2.5 - 2.9 

6534658 

0 

Brücke A6 über GVS 

Eismannsberg 

348 

2,7 

2.5 - 2.9 

6534659 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Flellbronn 

Eismannsberg 

102 

2,8 

2.5 - 2.9 

6534660 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waldbaus 

Eismannsberg 

102 

2,8 

2.5 - 2.9 

6534660 

2 

Brücke GVS über A6 

DIppersrIcht 

339 

2,3 

2.0 - 2.4 

6534661 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Flellbronn 

Traunfeld 

102 

2,5 

2.5 - 2.9 

6534662 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waldbaus 

Traunfeld 

102 

2,5 

2.5 - 2.9 

6534662 

2 

Brücke A6 über K-NM 10/Überbau FR Flellbronn 

Traunfeld 

156 

2,7 

2.5 - 2.9 

6534663 

1 

Brücke A6 über K-NM 10/Überbau FR Waldbaus 

Traunfeld 

156 

2,7 

2.5 - 2.9 

6534663 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Flellbronn 

Traunfeld 

102 

2,3 

2.0 - 2.4 

6534664 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waldhaus 

Traunfeld 

102 

2,3 

2.0 - 2.4 

6534664 

2 

Brücke B 14 überden Flögenbach bei Welgendorf 

Welgendorf 

158 

2,2 

2.0 - 2.4 

6535500 

0 
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Teil 
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Nr. 

Brücke B 14 über den Weigenbach 3 bei Weigendorf 

Weigendorf 

55 

2,4 

2.0 - 2.4 

6535504 

0 

Brücke B 14 über den Weigenbach 4 bei Weigendorf 

Weigendorf 

125 

1,8 

1.5 - 1.9 

6535505 

0 

Brücke B 14 überden Weigenbach 5 bei Weigendorf 

Weigendorf 

165 

2,1 

2.0 - 2.4 

6535506 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 

Waller 

205 

2,8 

2.5 - 2.9 

6535650 

0 

Brücke GVS über A6 

Nonnhof 

258 

2,8 

2.5 - 2.9 

6535651 

0 

Brücke A6 über St 2236/Überbau FR Fleilbronn 

Alfeld 

201 

2,7 

2.5 - 2.9 

6535652 

1 

Brücke A6 über St 2236/Überbau FR Waidhaus 

Alfeld 

201 

2,7 

2.5 - 2.9 

6535652 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Fleilbronn 

Muttershofen 

94 

2,0 

2.0 - 2.4 

6535653 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waidhaus 

Muttershofen 

94 

2,8 

2.5 - 2.9 

6535653 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Fleilbronn 

Muttenshofen 

99 

2,5 

2.5 - 2.9 

6535654 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waidhaus 

Muttenshofen 

98 

2,8 

2.5 - 2.9 

6535654 

2 

Brücke A6 über GVS 

Muttenshofen 

228 

1,8 

1.5 - 1.9 

6535655 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Poppberg 

189 

3,0 

3.0 - 3.4 

6535656 

0 

Brücke A6 über GVS 

Poppberg 

284 

2,8 

2.5 - 2.9 

6535657 

0 

Brücke GVS über A6 

Poppberg 

417 

2,5 

2.5 - 2.9 

6535658 

0 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Fleilbronn 

Flainfeld 

122 

2,6 

2.5 - 2.9 

6535659 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waidhaus 

Flainfeld 

122 

2,5 

2.5 - 2.9 

6535659 

2 

Brücke A6 über K-AS 3/Überbau FR Fleilbronn 

Schwend 

183 

2,9 

2.5 - 2.9 

6535660 

1 
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Nr. 
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BW- 

Nr. 

Brücke A6 über K-AS 3/Überbau FR Waidhaus 

Schwend 

183 

2,5 

2.5 - 2.9 

6535660 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Fleilbronn 

Schwend 

98 

2,7 

2.5 - 2.9 

6535661 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waidhaus 

Schwend 

98 

2,7 

2.5 - 2.9 

6535661 

2 

Brücke A6 über St 2164/Überbau FR Fleilbronn 

Schwend 

338 

2,7 

2.5 - 2.9 

6535662 

1 

Brücke A6 über St 2164/Überbau FR Waidhaus 

Schwend 

338 

2,7 

2.5 - 2.9 

6535662 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Fleilbronn 

Ottmannsfeld 

166 

2,8 

2.5 - 2.9 

6535663 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waidhaus 

Ottmannsfeld 

166 

2,3 

2.0 - 2.4 

6535663 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 

Poppberg 

265 

2,7 

2.5 - 2.9 

6535664 

0 

Brücke B 85 ü. d. Feldweg in d. Wolfsgrube b. SUL 

Sulzbach-Rosenberg 

85 

2,8 

2.5 - 2.9 

6536500 

0 

Brücke B 85 über die B 14 bei Sulzbach-Rosenberg 

Sulzbach-Rosenberg 

510 

2,2 

2.0 - 2.4 

6536501 

0 

Brücke G.V.-Straße über die B 299 bei Oberhof 

Oberhof 

387 

2,7 

2.5 - 2.9 

6536502 

0 

Brücke B 299 über den Feldweg bei Oberhof/Brücke B 299 
ü. d. Feldweg bei Oberhof (Neu) 

Oberhof 

174 

1,7 

1.5 - 1.9 

6536503 

1 

Brücke B 299 über den Feldweg bei Oberhof/Brücke B 299 
ü. d. Feldweg bei Oberhof (Alt) 

Oberhof 

118 

2,2 

2.0 - 2.4 

6536503 

2 

Brücke Kr. Str. AS 4 über d. B 299 bei Ursensollen 

Ursensollen 

475 

3,0 

3.0 - 3.4 

6536504 

0 

Brücke B 299 über die GVS nach Atzlricht 

Atzlricht 

144 

2,7 

2.5 - 2.9 

6536505 

0 

Brücke B 299 über die GVS bei Lengenloh 

bei Lengenloh 

175 

2,2 

2.0 - 2.4 

6536506 

0 

Brücke B 299 überden Flutgraben bei Lengenloh 

Lengenloh 

443 

2,0 

2.0 - 2.4 

6536507 

0 

Brücke B 299 über die GVS Gärbershof- Lengenloh 

Lengenloh 

467 

2,8 

2.5 - 2.9 

6536508 

0 
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Nr. 
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Brücke städt. Straße (Fuggerstr.) ü. d. B 299 

Amberg 

439 

2,7 

2.5 - 2.9 

6536509 

0 

Brücke GVS über die B 85 bei Schäflohe 

Schäflohe 

303 

1,8 

1.5 - 1.9 

6536512 

0 

Brücke B 85 ü.d. Fiederbach 1 bei Amberg/Brücke B 85 
ü.d. Fiederbach 1 Amberg / FR Sulzbach 

Amberg 

41 

1,9 

1.5 - 1.9 

6536519 

1 

Brücke B 85 ü.d. Fiederbach 1 bei Amberg/Brücke B 85 
ü.d. Fiederbach 1 Amberg / FR Amberg 

Amberg 

47 

1,9 

1.5 - 1.9 

6536519 

2 

Brücke B 85 überden Flutgraben bei Grund 

Grund 

42 

2,5 

2.5 - 2.9 

6536520 

0 

Brücke B 299 ü.d. Entwässerungsgraben b. Lengenloh 

Lengenloh 

114 

2,0 

2.0 - 2.4 

6536521 

0 

Brücke B 14 ü.d. Dieselstraße b Sulzbach-Rosenb. 

Sulzbach-Rosenberg 

157 

2,7 

2.5 - 2.9 

6536525 

0 

Brücke B 85 über den Feldweg bei Wirnsricht 

Wirnsricht 

215 

2,2 

2.0 - 2.4 

6536544 

0 

Brücke GVS über die B 85 bei Fichtenhof 

Fichtenhof 

331 

2,7 

2.5 - 2.9 

6536545 

0 

Brücke B 85 ü.d. Feldweg 1 bei Karmensölden 

Karmensölden 

130 

2,0 

2.0 - 2.4 

6536546 

0 

Brücke B 85 ü.d. Feldweg 2 bei Karmensölden 

Karmensölden 

130 

2,0 

2.0 - 2.4 

6536547 

0 

Brücke K-AS 35 ü. d. B 85 b. Siebeneichen 

Siebeneichen 

297 

2,0 

2.0 - 2.4 

6536549 

0 

Brücke B 85 überden Öko-Durchlaß bei Karmensölden 

Karmensölden 

153 

2,5 

2.5 - 2.9 

6536550 

0 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Fleilbronn 

Altensee 

159 

2,7 

2.5 - 2.9 

6536650 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waidhaus 

Altensee 

159 

2,3 

2.0 - 2.4 

6536650 

2 

Versorgungstunnel unter A6 

Augsberg 

236 

2,6 

2.5 - 2.9 

6536651 

0 

Brücke A6 über GVS 

Augsberg 

318 

2,9 

2.5 - 2.9 

6536652 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Götzendorf 

472 

2,3 

2.0 - 2.4 

6536653 

0 
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Brücke GVS über A6 

Götzendorf 

405 

2,7 

2.5 - 2.9 

6536654 

0 

Brücke A6 über GVS 

Littenschwang 

902 

2,8 

2.5 - 2.9 

6536655 

0 

Brücke A6 über K-AS 4/Überbau FR Heilbronn 

Ursensollen 

159 

2,7 

2.5 - 2.9 

6536656 

1 

Brücke A6 über K-AS 4/Überbau FR Waidhaus 

Ursensollen 

178 

2,7 

2.5 - 2.9 

6536656 

2 

Brücke B 299 über A6 

Ursensollen 

1138 

2,7 

2.5 - 2.9 

6536657 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Ursensollen 

317 

2,8 

2.5 - 2.9 

6536658 

0 

Brücke A6 über einen Trockengraben 

Hohenkemnath 

351 

2,2 

2.0 - 2.4 

6536659 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Heilbronn 

Hohenkemnath 

150 

2,1 

2.0 - 2.4 

6536660 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waidhaus 

Hohenkemnath 

150 

2,3 

2.0 - 2.4 

6536660 

2 

Brücke K-AM 15 über A6 

Hohenkemnath 

846 

2,7 

2.5 - 2.9 

6536661 

0 

Brücke A6 über GVS und Trockengraben/Brücke A6 über 
GVS (oberes Stockwerk) 

Hohenkemnath 

513 

2,1 

2.0 - 2.4 

6536662 

1 

Brücke A6 über GVS und Trockengraben/Brücke A6 über 
Trockengraben (unteres Stockwerk) 

Hohenkemnath 

1126 

2,8 

2.5 - 2.9 

6536662 

2 

Brücke B 85 über die B 85 bei der Stundensäule 

Freihöls 

410 

2,8 

2.5 - 2.9 

6537500 

0 

Brücke B 85 über den Krumbach bei Gärmersdorf 

Gärmersdorf 

302 

2,7 

2.5 - 2.9 

6537501 

0 

Brücke B 85 ü.d. DB u. AS 27 b. Gärmersdorf 

Gärmersdorf 

280 

2,5 

2.5 - 2.9 

6537502 

0 

Brücke B 85 ü.d. Vils (Kurfürstenbr.) in Amberg 

Amberg 

613 

2,4 

2.0 - 2.4 

6537504 

0 

Brücke B 85 über den Fußweg in Amberg 

Amberg 

70 

1,8 

1.5 - 1.9 

6537505 

0 

Brücke B 85 über den Fiederbach 4 in Amberg 

Amberg 

152 

2,9 

2.5 - 2.9 

6537506 

0 
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Brücke B 299 über die B 85 bei Amberg 

Amberg 

636 

2,8 

2.5 - 2.9 

6537507 

0 

Brücke B 299 überden Fiederbach bei Amberg (1) 

Amberg 

223 

2,7 

2.5 - 2.9 

6537508 

0 

Brücke B 85 Ast(M-K) ü. d. Fiederbach 2 bei Amberg 

Amberg 

132 

2,1 

2.0 - 2.4 

6537509 

0 

Brücke B 299 Ast ü.d. Vils in Amberg (Obersdorfer) 

Amberg 

449 

2,8 

2.5 - 2.9 

6537510 

0 

Brücke B 299 über die Bahn AG in Amberg 

Amberg 

303 

2,2 

2.0 - 2.4 

6537511 

0 

Brücke Mittlerer Ring über die B 85 in Amberg 

Amberg 

573 

2,7 

2.5 - 2.9 

6537533 

0 

Brücke B 85 ü. d. Flaidweiherbach b. Gärmersdorf/Brücke 

B 85 ü. d. Flaidweiherbach, Betonrohr 

Gärmersdorf 

18 

1,7 

1.5 - 1.9 

6537534 

2 

Brücke B 85 ü. d. Flaidweiherbach b. Gärmersdorf/Brücke 

B 85 ü. d. Flaidweiherbach, Stahlbetonpl. 

Gärmersdorf 

24 

1,8 

1.5 - 1.9 

6537534 

3 

Brücke B 85 ü. d. Flaidweiherbach b. Gärmersdorf/Brücke 

B 85 ü. d. Flaidweiherbach, Sandsteingewö. 

Gärmersdorf 

24 

2,2 

2.0 - 2.4 

6537534 

4 

Brücke B 85 ü. d. Rad-u. Gehweg b. Amberg Ast G-Fl 

Amberg 

71 

2,0 

2.0 - 2.4 

6537535 

0 

Brücke B 299 über die Kr. Str. AM 1 in Amberg 

Amberg 

292 

1,9 

1.5 - 1.9 

6537540 

0 

Brücke B 299 ü. St 2040/Vils in Amberg (Erzbergbr) 

Amberg 

2484 

2,4 

2.0 - 2.4 

6537541 

0 

Brücke GVS über die B 299 bei Eglsee 

Amberg 

210 

2,0 

2.0 - 2.4 

6537554 

0 

Brücke GRW neben B 85 ü.DB u. AS 27 b. Gärmersdorf 

Gärmersdorf 

200 

2,5 

2.5 - 2.9 

6537563 

0 

Brücke B 85 über den Radweg bei Amberg 

Amberg 

125 

2,3 

2.0 - 2.4 

6537564 

0 

Brücke B 299 überden Viehweg bei U. -Poppenricht 

U.-Poppenricht 

42 

2,7 

2.5 - 2.9 

6537566 

0 

Brücke B 85 Ast (P-Q) ü. d. Fiederbach 3 b. Amberg 

Amberg 

101 

2,0 

2.0 - 2.4 

6537577 

0 

Brücke A6 über Privatweg 

Köfering 

511 

2,2 

2.0 - 2.4 

6537650 

0 
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Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 

Ebermannsdorf 

261 

2,2 

2.0 - 2.4 

6537651 

0 

Brücke B 85 über A6 

Scbafbof 

663 

2,5 

2.5 - 2.9 

6537652 

0 

Brücke A6 über DB und Forstwege (59-2) 

Scbafbof 

1320 

2,5 

2.5 - 2.9 

6537653 

0 

Brücke A6 über St 21 51 (60-1 ) 

Scbafbof 

511 

2,5 

2.5 - 2.9 

6537654 

0 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Göttersee (60-2)/Überbau 

FR Flellbronn 

Scbafbof 

1320 

2,5 

2.5 - 2.9 

6537655 

1 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Göttersee (60-2)/Überbau 

FR Waldbaus 

Scbafbof 

1320 

2,5 

2.5 - 2.9 

6537655 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 (61-1) 

Högling 

269 

2,5 

2.5 - 2.9 

6537656 

0 

Brücke A6 über einen Graben (59-1 ) 

Scbafbof 

102 

2,7 

2.5 - 2.9 

6537657 

0 

Brücke A93 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Wölsendorf 

312 

2,0 

2.0 - 2.4 

6538751 

0 

Brücke A93 über GVS/Überbau FR Flof 

Wölsendorf 

144 

2,7 

2.5 - 2.9 

6538752 

1 

Brücke A93 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Wölsendorf 

143 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538752 

2 

Brücke GVS über A6 (61-3) 

Högling 

459 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538755 

0 

Brücke A6 über Tal/Fensterbachtalbrücke (62-1)/Überbau 
FR Flellbronn 

Högling 

3540 

2,8 

2.5 - 2.9 

6538756 

1 

Brücke A6 über Tal/Fensterbachtalbrücke (62-1)/Überbau 
FR Waldbaus 

Högling 

3540 

2,7 

2.5 - 2.9 

6538756 

2 

Brücke K-SAD 53 über A6 (63-1) 

Högling 

593 

2,4 

2.0 - 2.4 

6538757 

0 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke am Scbusterberg (63- 
2)/Überbau FR Flellbronn 

Etsdorf 

1485 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538758 

1 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke am Scbusterberg (63- 
2)/Überbau FR Waldbaus 

Etsdorf 

1485 

2,4 

2.0 - 2.4 

6538758 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg (64-1) 

Etsdorf 

244 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538759 

0 
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Brücke A6 über Tal/Talbrücke Lohgraben (65-1)/Überbau 
FR Heilbronn 

Trisching 

1260 

2,4 

2.0 - 2.4 

6538760 

1 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Lohgraben (65-1)/Überbau 
FR Waidhaus 

Trisching 

1344 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538760 

2 

Brücke St 2040 über A6 (66-1 ) 

Trisching 

576 

2,4 

2.0 - 2.4 

6538761 

0 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Schwärzerbach (66- 
2)/Überbau FR Heilbronn 

Trisching 

1260 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538762 

1 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Schwärzerbach (66- 
2)/Überbau FR Waidhaus 

Trisching 

1260 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538762 

2 

Brücke A6 über K-SAD 25 (67-1 ) 

Trischung 

390 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538763 

0 

Brücke A6 über GVS (67-2) 

Schmidgaden 

297 

2,7 

2.5 - 2.9 

6538764 

0 

Brücke A6 über Tal/Hüttenbachtalbrücke (69-1)/Überbau 

FR Heilbronn 

Schmidgaden 

1918 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538765 

1 

Brücke A6 über Tal/Hüttenbachtalbrücke (69-1)/Überbau 

FR Waidhaus 

Schmidgaden 

1918 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538765 

2 

Brücke K-SAD 26 neben A6 über den Ochsenbach 

Brudersdorf 

128 

2,2 

2.0 - 2.4 

6538766 

0 

Brücke A6 über K-SAD 26 (70-1 ) 

Brudersdorf 

1029 

2,8 

2.5 - 2.9 

6538767 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 (71-1) 

Brudersdorf 

345 

2,7 

2.5 - 2.9 

6538768 

0 

Brücke A6 über K-SAD 27 (72-1 ) 

Lissenthan 

472 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538769 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg (72-2) 

Diepoltshof 

402 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538770 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg (73-1 ) 

Passelsdorf 

209 

2,4 

2.0 - 2.4 

6538771 

1 

Brücke K-SAD 28 über A6 (73-2) 

Nabburg 

1210 

2,8 

2.5 - 2.9 

6538772 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg (74-2) 

Ragenhof 

244 

2,4 

2.0 - 2.4 

6538773 

1 

Brücke A6 über Tal/Kulmbachtalbrücke (75-1)/Überbau FR 
Heilbronn 

Kulmhof 

7647 

2,9 

2.5 - 2.9 

6538774 

1 


Stand: 29.07.2015 


209 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A6 über Tal/Kulmbachtalbrücke (75-1)/Überbau FR 
Waidhaus 

Kulmhof 

7605 

2,9 

2.5 - 2.9 

6538774 

2 

Brücke GVS über A6 (76-1) 

Dölnitz 

490 

2,5 

2.5 - 2.9 

6538776 

0 

Brücke A6 über Tal/Döllnitzbachtalbrücke (76-2)/Überbau 
FR Fleilbronn 

Döllnitz 

4157 

2,7 

2.5 - 2.9 

6538777 

1 

Brücke A6 über Tal/Döllnitzbachtalbrücke (76-2)/Überbau 
FR Waidhaus 

Döllnitz 

4157 

2,7 

2.5 - 2.9 

6538777 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 (77-1) 

Döllnitz 

349 

2,7 

2.5 - 2.9 

6538778 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Trisching 

104 

2,2 

2.0 - 2.4 

6538781 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Trisching 

102 

2,2 

2.0 - 2.4 

6538782 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Trisching 

99 

2,3 

2.0 - 2.4 

6538783 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Trisching 

107 

2,3 

2.0 - 2.4 

6538784 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Trisching 

104 

2,3 

2.0 - 2.4 

6538785 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Trisching 

102 

2,8 

2.5 - 2.9 

6538786 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Trisching 

119 

2,8 

2.5 - 2.9 

6538787 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Brudersdorf 

116 

2,2 

2.0 - 2.4 

6538788 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2400 

Brudersdorf 

213 

2,2 

2.0 - 2.4 

6538789 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Brudersdorf 

138 

2,2 

2.0 - 2.4 

6538790 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2400 

Lissenthan 

212 

2,2 

2.0 - 2.4 

6538791 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Lissenthan 

226 

2,2 

2.0 - 2.4 

6538792 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2400 

Lissenthan 

189 

2,2 

2.0 - 2.4 

6538793 

0 


Stand: 29.07.2015 


210 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Passelsdorf 

174 

2,2 

2.0 - 2.4 

6538794 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Ragenhof 

124 

2,0 

2.0 - 2.4 

6538795 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Ragenhof 

146 

2,3 

2.0 - 2.4 

6538796 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2600 

Kulmhof 

278 

1,9 

1.5 - 1.9 

6538797 

0 

Brücke A6 über Amphibiendurchlass DN 2200 

Kulmhof 

195 

2,3 

2.0 - 2.4 

6538798 

0 

Versorgungstunnel DN 2200 unter A6 

Schmidgaden 

116 

Nicht feststellba 

6538801 

0 

Brücke St 2040 über A93 

Nabburg 

872 

2,9 

2.5 - 2.9 

6539752 

0 

Brücke St 21 56 über A93 

Nabburg 

798 

3,0 

3.0 - 3.4 

6539753 

0 

Brücke GVS über A93 

Perschen 

373 

3,0 

3.0 - 3.4 

6539754 

0 

Brücke A93 über GVS/Überbau FR Hof 

Perschen 

145 

2,3 

2.0 - 2.4 

6539755 

1 

Brücke A93 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Perschen 

145 

2,3 

2.0 - 2.4 

6539755 

2 

Brücke St 21 57 über A93 

Pfreimd 

759 

2,7 

2.5 - 2.9 

6539756 

1 

Brücke A93 über die Pfreimd/Überbau FR Hof 

Pfreimd 

936 

2,3 

2.0 - 2.4 

6539757 

1 

Brücke A93 über die Pfreimd/Überbau FR Regensburg 

Pfreimd 

1094 

2,5 

2.5 - 2.9 

6539757 

2 

Brücke A93 über St 2157/Überbau FR Hof 

Pfreimd 

217 

2,4 

2.0 - 2.4 

6539758 

1 

Brücke A93 über St 2157/Überbau FR Regensburg 

Pfreimd 

217 

2,4 

2.0 - 2.4 

6539758 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A93 

Diendorf 

333 

2,9 

2.5 - 2.9 

6539760 

0 

Brücke A93 über einen Bach 

Wölsendorf 

166 

2,0 

2.0 - 2.4 

6539761 

0 
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Brücke A93 über den Diendorfer Graben 

Diendorf 

82 

2,7 

2.5 - 2.9 

6539762 

0 

Brücke A93 über den Kurmhofbach 

Perschen 

218 

3,4 

3.0 - 3.4 

6539763 

0 

Brücke A93 überden Namsenbach 

Nabburg 

149 

2,3 

2.0 - 2.4 

6539764 

0 

Brücke B 22 über den Cederbach/Brücke B 22 über den 
Gederbach / Alt 

Teunz 

43 

2,5 

2.5 - 2.9 

6540500 

1 

Brücke B 22 über den Cederbach/Brücke B 22 über den 
Gederbach / Neu 

Teunz 

27 

2,0 

2.0 - 2.4 

6540500 

2 

Brücke B 22 über die Murach bei Teunz 

Teunz 

328 

2,8 

2.5 - 2.9 

6540501 

0 

Brücke B 22 übereinen Bach bei Teunz 

Teunz 

76 

2,8 

2.5 - 2.9 

6540502 

0 

Brücke B 22 ü. d. Steinbach u. St 2159 b. OVI 

Oberviechtach 

610 

2,8 

2.5 - 2.9 

6540503 

0 

Brücke B 22 über den Feldweg bei Eigelsberg 

Eigelsberg 

87 

2,5 

2.5 - 2.9 

6540504 

0 

Brücke B 22 über die Ascha bei Obereppenried 

Obereppenried 

208 

2,8 

2.5 - 2.9 

6540505 

0 

Brücke B 22 über den Bach bei Zeinried 

Zeinried 

141 

2,7 

2.5 - 2.9 

6540525 

0 

Brücke B 22 ü. d. Steinbach Oberviechtach Ast F-A 

Oberviechtach 

355 

1,7 

1.5 - 1.9 

6540533 

0 

Brücke B 22 Ast F-A ü.d. Werkskanal b. Oberviechta 

Oberviechtach 

66 

2,0 

2.0 - 2.4 

6540535 

0 

Brücke A7 über GVS/Brücke A7 über GVS/FR Fulda 

Schweinsdorf 

156 

2,1 

2.0 - 2.4 

6627650 

1 

Brücke A7 über GVS/Brücke A7 über GVS/FR Ulm 

Schweinsdorf 

156 

2,5 

2.5 - 2.9 

6627650 

2 

Brücke A7 über FW 

Schweinsdorf 

594 

2,1 

2.0 - 2.4 

6627651 

0 

Brücke A7 über GVS 

Neuzitz 

467 

2,7 

2.5 - 2.9 

6627652 

0 

Brücke A7 über L2250 /AS Rothenburg o. d. Tauber/Rfb. 
Fulda 

Rothenburg o. d. Tauber 

224 

2,9 

2.5 - 2.9 

6627653 

1 
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Brücke A7 über L2250 /AS Rothenburg o. d. Tauber/Rfb. 
Ulm 

Rothenburg o. d. Tauber 

224 

2,9 

2.5 - 2.9 

6627653 

2 

Brücke, AST BAB A7 über GRW/Richtungsfahrbahn Ulm 

Neusitz 

30 

2,2 

2.0 - 2.4 

6627654 

1 

Brücke, AST BAB A7 über GRW/Rlchtungsfahrbahn 
Würzburg 

Neusitz 

32 

2,2 

2.0 - 2.4 

6627654 

2 

Brücke A7 über Bach 

Neusitz 

179 

1,9 

1.5 - 1.9 

6627655 

0 

Brücke A7 über Fw/Bach /Igelsbach 

Neusitz 

565 

2,3 

2.0 - 2.4 

6627656 

0 

Brücke A7 über GVS/Rlchtungsfahrbahn Würzburg 

Rothenburg o.d.T. 

312 

2,2 

2.0 - 2.4 

6627657 

1 

Brücke A7 über GVS/Rlchtungsfahrbahn Ulm 

Rothenburg o.d.T. 

184 

2,3 

2.0 - 2.4 

6627657 

2 

Brücke AI über GVS 

Erlbach 

460 

2,5 

2.5 - 2.9 

6627658 

0 

Brücke BAB A7 über Bach, Erlbaches 

Gebsattel 

253 

2,5 

2.5 - 2.9 

6627659 

0 

Brücke A7 über L2249/Rfb. Fulda 

Gebsattel 

189 

2,7 

2.5 - 2.9 

6627660 

1 

Brücke A7 über L2249/Rfb. Ulm 

Gebsattel 

189 

2,9 

2.5 - 2.9 

6627660 

2 

Brücke GVS über A7 /Rödersdorf-Gebsattel 

Rödersdorf 

1079 

2,9 

2.5 - 2.9 

6627661 

0 

Brücke FW über BAB A7 

Bockenfeld 

390 

2,7 

2.5 - 2.9 

6627662 

0 

Brücke A7 über Tal / Talbrücke Wolfsau/Talbrücke 

Wolfsau, RFB Fulda 

Wolfsau 

5071 

2,8 

2.5 - 2.9 

6627663 

1 

Brücke A7 über Tal / Talbrücke Wolfsau/Talbrücke 

Wolfsau, RFB Ulm 

Wolfsau 

5071 

2,8 

2.5 - 2.9 

6627663 

2 

Brücke AI über GVS /Wolfsau-Dlebach 

DIebach 

436 

2,2 

2.0 - 2.4 

6627664 

0 

Brücke K-AN7 über A7 /Faulenberg-Dlebach/rücke K-AN7 
über A7 /Faulenberg-Dlebach 

DIebach 

762 

3,0 

3.0 - 3.4 

6627665 

0 

Brücke A7 über Tal /Talbrücke Pfeffermühle/Talbrücke 
Pfeffermühle, RFB Fulda 

Rothenburg o.d. Tauber 

5992 

3,0 

3.0 - 3.4 

6627666 

1 
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Brücke A7 über Tal /Talbrücke Pfeffermühle/Talbrücke 
Pfeffermühle, RFB Ulm 

Rothenburg o.d. Tauber 

5992 

2,7 

2.5 - 2.9 

6627666 

2 

Brücke, BAB A7 über Bach (überschüttet)/Unterführung 
des Kirnberger Mühlbaches 

Gebsattel 

221 

2,5 

2.5 - 2.9 

6627667 

0 

Brücke GVS über die B13 bei Gräfenbuch 

Gräfenbuch 

290 

1,7 

1.5 - 1.9 

6628501 

0 

Brücke St2250 über die B13 bei Lehrberg 

Lehrberg 

336 

2,0 

2.0 - 2.4 

6628503 

0 

Brücke B13 über ÖFW bei Unterheßbach 

Unterheßbach 

142 

1,3 

1.0 - 1.4 

6628507 

0 

Brücke B13 überden Sulzbach bei Gräfenbuch 

Gräfenbuch 

293 

2,0 

2.0 - 2.4 

6628522 

0 

Brücke B13 überden Flennenbach In Ansbach 

Ansbach 

137 

2,3 

2.0 - 2.4 

6629502 

0 

Brücke B14 über Anschlußrampe zur St2246 

Obereichenbach 

298 

2,0 

2.0 - 2.4 

6629503 

0 

Brücke B14 überden Flelmweg In Ansbach 

Ansbach 

253 

2,2 

2.0 - 2.4 

6629504 

0 

Brücke B13 überden Pulverbach bei Lehrberg 

Lehrberg 

79 

1,9 

1.5 - 1.9 

6629516 

0 

Brücke B13 über die Rezat In Ansbach 

Ansbach 

360 

2,0 

2.0 - 2.4 

6629517 

0 

Brücke B1 3 über einen G+R In Ansbach 

Ansbach 

93 

2,2 

2.0 - 2.4 

6629518 

0 

Brücke B13 überden Zailacher Bach bei Lehrberg 

Lehrberg 

150 

1,8 

1.5 - 1.9 

6629537 

0 

Brücke B13 über die DB - Linie bei Lehrberg 

Lehrberg 

1165 

2,4 

2.0 - 2.4 

6629538 

0 

Brücke B13 die westl. Flutmulde bei Lehrberg 

Lehrberg 

87 

1,0 

1.0 - 1.4 

6629539 

0 

Brücke B13 über die Fränkische Rezat bei Lehrberg 

Lehrberg 

549 

1,1 

1.0 - 1.4 

6629540 

0 

Brücke B13 die östl. Flutmulde bei Lehrberg 

Lehrberg 

72 

1,0 

1.0 - 1.4 

6629541 

0 

Brücke Ast der B1 3 über die B1 3 bei Lehrberg 

Lehrberg 

318 

2,0 

2.0 - 2.4 

6629542 

0 
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Brücke B14 über die GVS bei Heilsbronn 

Heilsbronn 

89 

2,1 

2.0 - 2.4 

6630500 

0 

Brücke B14 über St2410 bei Heilsbronn 

Heilsbronn 

136 

2,2 

2.0 - 2.4 

6630501 

0 

Brücke B14 überden Wirtschaftsweg bei Heilsbronn 

Heilsbronn 

122 

1,7 

1.5 - 1.9 

6630502 

0 

Brücke B14 über die Kreisstraße AN 17 

Heilsbronn 

387 

2,2 

2.0 - 2.4 

6630503 

0 

Brücke GS über die B14 bei Heilsbronn 

Heilsbronn 

160 

2,4 

2.0 - 2.4 

6630504 

0 

Brücke St2410 über die B14 bei Heilsbronn 

Heilsbronn 

392 

2,2 

2.0 - 2.4 

6630505 

0 

Brücke B14 über DB bei Heilsbronn 

Heilsbronn 

163 

3,0 

3.0 - 3.4 

6630506 

0 

Brücke B14 überden Gehweg bei Heilsbronn 

Heilsbronn 

36 

2,0 

2.0 - 2.4 

6630530 

0 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Heilbronn 

Weißenbronn 

178 

2,9 

2.5 - 2.9 

6630701 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waidhaus 

Weißenbronn 

172 

2,7 

2.5 - 2.9 

6630701 

2 

Brücke A6 über GVS 

Mausendorf 

491 

2,3 

2.0 - 2.4 

6630702 

0 

Brücke A6 über GVS 

Geichsenhof 

375 

2,5 

2.5 - 2.9 

6630703 

0 

Brücke A6 über die Aurach 

Geichsenhof 

465 

2,7 

2.5 - 2.9 

6630704 

0 

Brücke A6 über St 2410/Überbau FR Heilbronn 

Aich 

246 

2,3 

2.0 - 2.4 

6630705 

1 

Brücke A6 über St 2410/Überbau FR Waidhaus 

Aich 

253 

2,3 

2.0 - 2.4 

6630705 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Heilbronn 

Altendettelsau 

130 

2,3 

2.0 - 2.4 

6630706 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waidhaus 

Altendettelsau 

125 

2,7 

2.5 - 2.9 

6630706 

2 

Brücke K-AN 1 9 über A6 

Petersaurach 

421 

2,9 

2.5 - 2.9 

6630707 

0 
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Brücke A6 über DB und Feldweg/Überbau FR Fleilbronn 

Petersaurach 

216 

2,3 

2.0 - 2.4 

6630708 

1 

Brücke A6 über DB und Feldweg/Überbau FR Waidhaus 

Petersaurach 

216 

2,5 

2.5 - 2.9 

6630708 

2 

Brücke B14 über GVS bei Gutzberg 

Gutzberg 

167 

2,4 

2.0 - 2.4 

6631510 

0 

Brücke B14 über die St2239 bei Müncherlbach 

Müncherlbach 

538 

2,5 

2.5 - 2.9 

6631650 

0 

Brücke B14 über die GVS bei Müncherlbach 

Müncherlbach 

115 

2,5 

2.5 - 2.9 

6631651 

0 

Brücke B14 ü. d. Fleiligenbächlein bei Müncherlbach 

Müncherlbach 

86 

2,2 

2.0 - 2.4 

6631654 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 

Flaag bei Schwabach 

335 

2,5 

2.5 - 2.9 

6631700 

0 

Brücke A6 über GVS 

Kammerstein 

318 

2,5 

2.5 - 2.9 

6631701 

0 

Brücke A6 über GVS 

Kammerstein 

342 

2,7 

2.5 - 2.9 

6631703 

0 

Brücke A6 über GVS 

Albersreuth 

318 

2,7 

2.5 - 2.9 

6631704 

0 

Brücke GVS über A6 

Albersreuth 

399 

2,8 

2.5 - 2.9 

6631705 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 

Prünst 

334 

2,9 

2.5 - 2.9 

6631706 

0 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Fleilbronn 

Gaulnhofen 

159 

2,5 

2.5 - 2.9 

6631707 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waidhaus 

Gaulnhofen 

159 

2,5 

2.5 - 2.9 

6631707 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Fleilbronn 

Triebendorf 

130 

1,9 

1.5 - 1.9 

6631708 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waidhaus 

Triebendorf 

125 

2,3 

2.0 - 2.4 

6631708 

2 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Fleilbronn 

Triebendorf 

138 

2,5 

2.5 - 2.9 

6631709 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waidhaus 

Triebendorf 

134 

2,4 

2.0 - 2.4 

6631709 

2 
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Brücke A6 über K-AN 17/Überbau FR Heilbronn 

Triebendorf 

173 

2,4 

2.0 - 2.4 

6631710 

1 

Brücke A6 über K-AN 17/Überbau FR Waidhaus 

Triebendorf 

167 

2,5 

2.5 - 2.9 

6631710 

2 

Brücke B2 über Zwieselbach bei Wölkersdorf 

Wölkersdorf 

72 

1,8 

1.5 - 1.9 

6632504 

0 

Brücke K-SC2 über B2 bei Schaftnach 

Schaftnach 

545 

2,7 

2.5 - 2.9 

6632521 

0 

Brücke B2 über GVS bei Rednitzhembach/Brücke B2 über 
GVS bei Rednitzhembach - RF A 

Rednitzhembach 

167 

2,1 

2.0 - 2.4 

6632522 

1 

Brücke B2 über GVS bei Rednitzhembach/Brücke B2 über 
GVS bei Rednitzhembach - RF N 

Rednitzhembach 

159 

2,0 

2.0 - 2.4 

6632522 

2 

Brücke B2 über Hembach/Brücke B2 über Hembach - RF 
Augsburg 

Rednitzhembach 

354 

2,8 

2.5 - 2.9 

6632523 

1 

Brücke B2 über Hembach/Brücke B2 über Hembach - RF 
Nürnberg 

Rednitzhembach 

413 

2,8 

2.5 - 2.9 

6632523 

2 

Brücke B2 über St2239/Brücke B2 über St2239 - RF 
Augsburg 

Penzendorf 

434 

2,8 

2.5 - 2.9 

6632524 

1 

Brücke B2 über St2239/Brücke B2 über St2239 - RF 
Nürnberg 

Penzendorf 

434 

2,8 

2.5 - 2.9 

6632524 

2 

Brücke B2 über Rednitztal/Brücke B2 über Rednitztal - RF 
Augsburg 

Schwabach 

4142 

2,4 

2.0 - 2.4 

6632525 

1 

Brücke B2 über Rednitztal/Brücke B2 über Rednitztal - RF 
Nürnberg 

Schwabach 

4142 

2,4 

2.0 - 2.4 

6632525 

2 

Brücke B2 über Schwabach in Schwabach 

Schwabach 

182 

1,2 

1.0 - 1.4 

6632541 

0 

Brücke A6 über St 2225 

Wendelstein 

330 

2,5 

2.5 - 2.9 

6632652 

0 

Brücke A73 über A6/Überbau FR Feucht (Nebenfahrbahn) 

Wendelstein 

668 

2,7 

2.5 - 2.9 

6632653 

1 

Brücke A73 über A6/Überbau FR Feucht (Hauptfahrbahn) 

Wendelstein 

1124 

2,7 

2.5 - 2.9 

6632653 

2 

Brücke A73 über A6/Überbau FR Bamberg 
(Hauptfahrbahn) 

Wendelstein 

1124 

2,5 

2.5 - 2.9 

6632653 

3 

Brücke A73 über A6/Überbau FR Bamberg 
(Nebenfahrbahn) 

Wendelstein 

668 

2,5 

2.5 - 2.9 

6632653 

4 
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Brücke A6 über Geh- und Radweg am LDM-Kanal 

Kornburg 

293 

1,9 

1.5 - 1.9 

6632655 

0 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Heilbronn 

Nürnberg-Kornburg 

314 

1,9 

1.5 - 1.9 

6632656 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waidhaus 

Nürnberg-Kornburg 

206 

1,9 

1.5 - 1.9 

6632656 

2 

Brücke A6 über St 2406/Überbau FR Heilbronn 

Kornburg 

485 

2,3 

2.0 - 2.4 

6632657 

1 

Brücke A6 über St 2406/Überbau FR Waidhaus 

Kornburg 

316 

2,0 

2.0 - 2.4 

6632657 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Nürnberg-Kornburg/Greuth 

244 

1,9 

1.5 - 1.9 

6632658 

1 

Brücke GVS über A6 

Nürnberg-Katzwang 

550 

2,5 

2.5 - 2.9 

6632660 

0 

Brücke A6 über die Rednitz/Überbau FR Heilbronn 

Nürnberg-Katzwang 

1251 

2,7 

2.5 - 2.9 

6632661 

1 

Brücke A6 über die Rednitz/Überbau FR Waidhaus 

N ü rn be rg- Katzwa ng 

1603 

2,5 

2.5 - 2.9 

6632661 

2 

Brücke A6 über Gehweg 

Schwabach 

138 

3,0 

3.0 - 3.4 

6632665 

0 

Brücke A6 über B 2/Überbau FR Heilbronn 

Schwabach 

388 

3,0 

3.0 - 3.4 

6632666 

1 

Brücke A6 über B 2/Überbau FR Waidhaus 

Schwabach 

388 

2,7 

2.5 - 2.9 

6632666 

2 

Brücke A6 über DB und Walpersdorfer Str 

Schwabach 

1869 

2,8 

2.5 - 2.9 

6632667 

0 

Brücke Lindenstraße in Schwabach über A6 

Schwabach 

534 

3,0 

3.0 - 3.4 

6632668 

0 

Brücke St 2224 über A6 

Schwabach 

545 

2,4 

2.0 - 2.4 

6632669 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Schwabach 

273 

2,9 

2.5 - 2.9 

6632670 

0 

Brücke A6 über B 466 

Haag bei Schwabach 

700 

2,9 

2.5 - 2.9 

6632671 

0 

Brücke A73 über Privatweg 

Wendelstein 

303 

2,3 

2.0 - 2.4 

6632672 

0 
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Brücke B 8 über A73/Überbau FR Kornburg 

Nürnberg-Langwasser 

712 

2,7 

2.5 - 2.9 

6632673 

1 

Brücke B 8 über A73/Überbau FR Nürnberg 

Nürnberg-Langwasser 

550 

2,5 

2.5 - 2.9 

6632673 

2 

Brücke A73 über Geh- und Radweg/Überbau FR Feucht 

Nürnberg 

100 

2,4 

2.0 - 2.4 

6632674 

1 

Brücke A73 über Geh- und Radweg/Überbau FR Bamberg 

Nürnberg 

100 

3,0 

3.0 - 3.4 

6632674 

2 

Brücke A73 über Gehweg 

Nürnberg 

89 

2,3 

2.0 - 2.4 

6632675 

0 

Brücke Privatweg über A73 

Nürnberg 

319 

2,5 

2.5 - 2.9 

6632676 

0 

Brücke K-N 1 über A73 

Nürnberg 

903 

2,5 

2.5 - 2.9 

6632677 

0 

Brücke A6 über Gehweg 

Schwabach 

101 

2,2 

2.0 - 2.4 

6632678 

0 

Brücke A6 über B 2/Überbau FR Fleilbronn 
(Nebenfahrbahn) 

Schwabach 

420 

2,7 

2.5 - 2.9 

6632679 

1 

Brücke A6 über B 2/Überbau FR Fleilbronn 
(Flauptfahrbahn) 

Schwabach 

537 

2,8 

2.5 - 2.9 

6632679 

2 

Brücke A6 über B 2/Überbau FR Waidhaus 
(Flauptfahrbahn) 

Schwabach 

537 

2,9 

2.5 - 2.9 

6632679 

3 

Brücke Privatweg über A73 

Nürnberg 

291 

2,4 

2.0 - 2.4 

6632680 

0 

Brücke St 2225 über A73 

Wendelstein 

551 

2,7 

2.5 - 2.9 

6632681 

0 

Brücke St 2239 über A6 (Penzendorfer Straße) 

Schwabach 

554 

1,9 

1.5 - 1.9 

6632700 

1 

Brücke A73 über Ast A-T, AK Nürnberg-Süd/Überbau FR 
Feucht als Ast U-E (5e2) 

Wendelstein 

316 

2,2 

2.0 - 2.4 

6632733 

1 

Brücke A73 über Ast A-T, AK Nürnberg-Süd/Überbau FR 
Feucht und Bamberg (5e) 

Wendelstein 

1107 

2,7 

2.5 - 2.9 

6632733 

2 

Brücke A73 Ast K-L über Ast A-T, AK Nürnberg-Süd 

Wendelstein 

384 

2,5 

2.5 - 2.9 

6632734 

0 

Brücke A6 Äste A-T u. G-l / Overfly / über A6 

Wendelstein 

3450 

2,8 

2.5 - 2.9 

6632735 

0 
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LS-BW A6 / km 784,200-785,750 / FR 
Heilbronn/Rahmenbauwerk als Rettungstunnel 784 

Kornburg 

27 

1,6 

1.5 - 1.9 

6632766 

2 

LS-BW A6 / km 784,200-785,750 / FR 
Flellbronn/Rahmenbauwerk als Rettungstunnel 785 

Kornburg 

29 

1,0 

1.0 - 1.4 

6632766 

3 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 (787aN) 

Wendelstein 

386 

2,9 

2.5 - 2.9 

6632767 

0 

Brücke A73 Direktrampe Nordost über Geh- und Radweg 

Wendelstein 

53 

2,4 

2.0 - 2.4 

6632788 

0 

Brücke A73 Kreisrampe Nordost über Geh- und Radweg 

Wendelstein 

161 

2,3 

2.0 - 2.4 

6632789 

0 

Brücke Geh- und Radweg über A73 

Wendelstein 

149 

2,2 

2.0 - 2.4 

6632790 

0 

Brücke A6 über Maln-Donau-Kanal/Überbau FR Flellbronn 

Nürnberg-Katzwang 

1481 

2,8 

2.5 - 2.9 

6632795 

1 

Brücke A6 über Maln-Donau-Kanal/Überbau FR Waldhaus 

N ü rn be rg- Katzwa ng 

1481 

2,8 

2.5 - 2.9 

6632795 

2 

Brücke A73 über Geh- und Radweg 

Nürnberg-Langwasser 

235 

2,5 

2.5 - 2.9 

6632929 

0 

Brücke B8 über Saugraben bei Oberferrleden 

Oberferrleden 

59 

2,0 

2.0 - 2.4 

6633501 

0 

Brücke B8 über Mühlbach bei Bachmühle 

Bachmühle 

153 

2,8 

2.5 - 2.9 

6633502 

0 

Brücke B8 über Mühlbach bei Ochenbruck 

Ochenbruck 

107 

1,8 

1.5 - 1.9 

6633504 

0 

Brücke B8 über Schwarzach bei Ochenbruck 

Ochenbruck 

219 

2,5 

2.5 - 2.9 

6633505 

0 

Brücke B8 über GW In Ochenbruck 

Ochenbruck 

52 

1,9 

1.5 - 1.9 

6633522 

0 

Brücke B8 über GRW bei Feucht 

Feucht 

53 

2,3 

2.0 - 2.4 

6633524 

0 

Brücke B8 über FW bei Oberferrleden 

Oberferrleden 

132 

1,2 

1.0 - 1.4 

6633530 

0 

Brücke B8 über GRW In Feucht 

Feucht 

200 

2,7 

2.5 - 2.9 

6633534 

0 

Brücke A3 über DB und öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau 
FR Frankfurt 

Winkelhaid 

333 

2,7 

2.5 - 2.9 

6633650 

1 
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Brücke A3 über DB und öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau 
FR Regensburg 

Winkelhaid 

333 

2,4 

2.0 - 2.4 

6633650 

2 

Brücke A3 über K-LAU 23/Überbau FR Frankfurt 

Altdorf b. Nürnberg 

171 

2,7 

2.5 - 2.9 

6633651 

1 

Brücke A3 über K-LAU 23/Überbau FR Regensburg 

Altdorf b. Nürnberg 

171 

2,8 

2.5 - 2.9 

6633651 

2 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Frankfurt 

Altdorf b. Nürnberg 

111 

2,5 

2.5 - 2.9 

6633652 

1 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Regensburg 

Altdorf b. Nürnberg 

111 

2,7 

2.5 - 2.9 

6633652 

2 

Brücke A6 über A9/Überbau FR Hellbronn 
(Nebenfahrbahn) 

Feucht 

710 

2,7 

2.5 - 2.9 

6633653 

1 

Brücke A6 über A9/Überbau FR Hellbronn 
(Hauptfahrbahn) 

Feucht 

937 

2,5 

2.5 - 2.9 

6633653 

2 

Brücke A6 über A9/Überbau FR Waldhaus 
(Hauptfahrbahn) 

Feucht 

937 

2,5 

2.5 - 2.9 

6633653 

3 

Brücke A6 über A9/Überbau FR Waldhaus 
(Nebenfahrbahn) 

Feucht 

715 

2,7 

2.5 - 2.9 

6633653 

4 

Brücke A6 über DB/Überbau FR Hellbronn 

Feucht 

590 

2,5 

2.5 - 2.9 

6633654 

1 

Brücke A6 über St 2401 

Nürnberg-Altenfurt 

348 

2,7 

2.5 - 2.9 

6633655 

0 

Brücke A6 über die AS Langwasser 

Nürnberg-Moorenbrunn 

690 

2,9 

2.5 - 2.9 

6633656 

0 

Brücke A9 über St 2401 

Feucht 

599 

2,4 

2.0 - 2.4 

6633657 

0 

Brücke A9 über DB und Ortsstraße/Überbau FR Berlin 

Feucht 

2142 

2,8 

2.5 - 2.9 

6633658 

1 

Brücke A9 über DB und Ortsstraße/Überbau FR München 

Feucht 

2142 

2,7 

2.5 - 2.9 

6633658 

2 

Brücke GVS über A9 

Feucht 

320 

2,8 

2.5 - 2.9 

6633659 

0 

Brücke A9 über den Gauchsbach 

Feucht 

350 

2,5 

2.5 - 2.9 

6633660 

0 

Brücke A73 Äste der AS Feucht über A9/Überbau FR 
Feucht 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

511 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633661 

1 
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Brücke A73 Äste der AS Feucht über A9/Überbau FR 
Bamberg 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

510 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633661 

2 

Brücke A9 über GVS 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

473 

2,5 

2.5 - 2.9 

6633662 

0 

Brücke A9 über Umfahrungsstraße RA Feucht 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

446 

2,5 

2.5 - 2.9 

6633664 

0 

Brücke A9 über die Schwarzach b. Feucht/Überbau FR 
Berlin (Nebenfahrbahn) 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

818 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633666 

1 

Brücke A9 über die Schwarzach b. Feucht/Überbau FR 
Berlin (Flauptfahrbahn) 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

1478 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633666 

2 

Brücke A9 über die Schwarzach b. Feucht/Überbau FR 
München (Flauptfahrbahn) 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

1460 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633666 

3 

Brücke A9 über die Schwarzach b. Feucht/Überbau FR 
München (Nebenfahrbahn) 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

809 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633666 

4 

Brücke Betriebsumfahrung Süd, FW über A9 und 
DB/Brücke Betriebsumfahrung Süd, FW über A9 

Sperberslohe 

257 

2,8 

2.5 - 2.9 

6633667 

A 

Brücke Betriebsumfahrung Süd, FW über A9 und 
DB/Brücke Betriebsumfahrung Süd, FW über DB 

Sperberslohe 

235 

2,7 

2.5 - 2.9 

6633667 

B 

Brücke K-RFI 17 über A9 und DB 

Sperberslohe 

907 

2,9 

2.5 - 2.9 

6633668 

0 

Brücke A9 über den Flembach 

Sperberslohe 

340 

2,4 

2.0 - 2.4 

6633669 

0 

Brücke A9 über den Flöllenbach 

Sperberslohe 

107 

2,4 

2.0 - 2.4 

6633671 

0 

Brücke A73 über A9/Überbau FR Feucht 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

688 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633674 

1 

Brücke A73 über A9/Überbau FR Bamberg 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

922 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633674 

2 

Brücke A73 über die Schwarzach b. Feucht/Überbau FR 
Feucht 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

966 

2,9 

2.5 - 2.9 

6633675 

1 

Brücke A73 über die Schwarzach b. Feucht/Überbau FR 
Bamberg 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

966 

2,7 

2.5 - 2.9 

6633675 

2 

Brücke A73 über Geh- und Radweg 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

97 

2,3 

2.0 - 2.4 

6633676 

0 

Brücke A73 über GVS 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

359 

2,5 

2.5 - 2.9 

6633677 

0 
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Brücke der AS Feucht über A73/Überbau FR Bamberg 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

388 

2,5 

2.5 - 2.9 

6633678 

1 

Brücke der AS Feucht über A73/Überbau FR Feucht 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

434 

2,8 

2.5 - 2.9 

6633678 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Feucht 

383 

2,8 

2.5 - 2.9 

6633679 

0 

Brücke A9 über Geh- und Radweg 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

168 

2,8 

2.5 - 2.9 

6633680 

0 

Brücke A73 überden Gauchsbach und Gehweg 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

331 

2,4 

2.0 - 2.4 

6633681 

0 

Brücke A73 über AS Wendelstein (FR 1) und FW 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

939 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633682 

0 

Brücke A9 Betriebsumfahrung Nord über DB 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

296 

2,3 

2.0 - 2.4 

6633727 

0 

Brücke A73 Äste der AS Feucht über ICE N-M/Überbau 

FR Feucht 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

205 

2,3 

2.0 - 2.4 

6633728 

1 

Brücke A73 Äste der AS Feucht über ICE N-M/Überbau 

FR Bamberg 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

188 

2,3 

2.0 - 2.4 

6633728 

2 

Brücke St 2225 über A9 und DB 

Sperberslohe 

2346 

2,7 

2.5 - 2.9 

6633730 

0 

Ul uor\c uuci vjicivvii^ci oiiaioc 

Langwasser)/Überbau In FR Flellbronn für 

Nürnberg-Moorenbrunn 


Nicht feststellba 

6633769 

1 

Brücke A6 über Glelwltzer Straße (AS 

Langwasser)/Überbau In FR Flellbronn 

Nürnberg-Moorenbrunn 


Nicht feststellba 

6633769 

2 

Brücke B299 überden Leitgraben In Flabershöhe 

Neumarkt l.d.Opf. 

402 

1,7 

1.5 - 1.9 

6634502 

0 

Brücke B299 über Flutgraben Flabersmühle 

Flabersmühle 

31 

2,1 

2.0 - 2.4 

6634503 

0 

Brücke B299 über Pllsach bei Flabersmühle 

Flabersmühle 

123 

2,1 

2.0 - 2.4 

6634504 

0 

Brücke B299a über Pllsach 

Neumarkt l.d.Opf. 

121 

2,7 

2.5 - 2.9 

6634505 

0 

Brücke B299a über Bach 

Loderbach 

114 

1,0 

1.0 - 1.4 

6634506 

0 

Brücke GRWneben B299 über Flutgraben bei 

Flabersmühle 

Flabersmühle 

16 

1,1 

1.0 - 1.4 

6634525 

0 
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Brücke B 8 über GRW bei Postbauer-Heng 

Postbauer-Heng 

42 

2,5 

2.5 - 2.9 

6634528 

0 

Brücke B8 über Maierbach 

Pölling 

57 

2,0 

2.0 - 2.4 

6634530 

0 

Brücke GVS über B8 bei Pölling 

Pölling 

404 

1,8 

1.5 - 1.9 

6634532 

0 

Brücke B8 über den Reiterbach 

Pölling 

135 

2,0 

2.0 - 2.4 

6634533 

0 

Brücke A3 über St 2239/Überbau FR Frankfurt 

Altdorf b. Nürnberg 

444 

2,7 

2.5 - 2.9 

6634580 

1 

Brücke A3 über St 2239/Überbau FR Regensburg 

Altdorf b. Nürnberg 

435 

2,5 

2.5 - 2.9 

6634580 

2 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Frankfurt 

Altdorf b. Nürnberg 

113 

2,3 

2.0 - 2.4 

6634581 

1 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Altdorf b. Nürnberg 

144 

2,5 

2.5 - 2.9 

6634581 

2 

Brücke A3 über Tal/Pfaffentalbrücke/Überbau FR Frankfurt 

Altdorf b. Nürnberg 

3505 

2,8 

2.5 - 2.9 

6634582 

1 

Brücke A3 über Tal/Pfaffentalbrücke/Überbau FR 
Regensburg 

Altdorf b. Nürnberg 

3505 

2,8 

2.5 - 2.9 

6634582 

2 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Frankfurt 

Altdorf b. Nürnberg 

121 

2,8 

2.5 - 2.9 

6634583 

1 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Altdorf b. Nürnberg 

121 

2,7 

2.5 - 2.9 

6634583 

2 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Frankfurt 

Altdorf b. Nürnberg 

137 

3,0 

3.0 - 3.4 

6634584 

1 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Altdorf b. Nürnberg 

137 

2,9 

2.5 - 2.9 

6634584 

2 

Brücke A3 über St 2401/Überbau FR Frankfurt 

Altdorf b. Nürnberg 

355 

3,0 

3.0 - 3.4 

6634585 

1 

Brücke A3 über St 2401/Überbau FR Regensburg 

Altdorf b. Nürnberg 

355 

2,8 

2.5 - 2.9 

6634585 

2 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Altdorf b. Nürnberg 

265 

2,8 

2.5 - 2.9 

6634586 

0 

Brücke A3 über K-LAU 29 

Schleifmühle 

709 

2,7 

2.5 - 2.9 

6634587 

0 
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Brücke A3 über die Schwarzach b. Rasch und 
Feldweg/Überbau FR Frankfurt 

Rasch 

347 

2,8 

2.5 - 2.9 

6634588 

1 

Brücke A3 über die Schwarzach b. Rasch und 
Feldweg/Überbau FR Regensburg 

Rasch 

347 

2,7 

2.5 - 2.9 

6634588 

2 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Unterölsbach 

248 

2,5 

2.5 - 2.9 

6634589 

0 

Brücke A3 über die Schwarzach b. Unterölsbach/Überbau 
FR Frankfurt 

Unterölsbach 

317 

2,5 

2.5 - 2.9 

6634590 

1 

Brücke A3 über die Schwarzach b. Unterölsbach/Überbau 
FR Regensburg 

Unterölsbach 

353 

2,5 

2.5 - 2.9 

6634590 

2 

Brücke A3 über den Rohrstädter Bach 

Unterölsbach 

78 

2,3 

2.0 - 2.4 

6634591 

0 

Brücke A3 über K-NM 9/Überbau FR Frankfurt 

Unterölsbach 

139 

2,9 

2.5 - 2.9 

6634592 

1 

Brücke A3 über K-NM 9/Überbau FR Regensburg 

Unterölsbach 

155 

2,5 

2.5 - 2.9 

6634592 

2 

Brücke A3 über St 2240/Überbau FR Frankfurt 

Unterölsbach 

308 

2,8 

2.5 - 2.9 

6634593 

1 

Brücke A3 über St 2240/Überbau FR Regensburg 

Unterölsbach 

276 

2,8 

2.5 - 2.9 

6634593 

2 

Brücke A3 über K-NM 8/Überbau FR Frankfurt 

Oberölsbach 

154 

2,3 

2.0 - 2.4 

6634594 

1 

Brücke A3 über K-NM 8/Überbau FR Regensburg 

Oberölsbach 

154 

2,7 

2.5 - 2.9 

6634594 

2 

Brücke A3 über den Sindlbach/Überbau FR Frankfurt 

Oberölsbach 

309 

2,9 

2.5 - 2.9 

6634595 

1 

Brücke A3 über den Sindlbach/Überbau FR Regensburg 

Oberölsbach 

309 

2,3 

2.0 - 2.4 

6634595 

2 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Frankfurt 

Oberölsbach 

148 

2,7 

2.5 - 2.9 

6634596 

1 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Regensburg 

Oberölsbach 

148 

2,4 

2.0 - 2.4 

6634596 

2 

Brücke A3 über GVS 

Flaimburg 

316 

2,5 

2.5 - 2.9 

6634597 

0 

Brücke A3 über einen Bach 

Flaimburg 

162 

2,2 

2.0 - 2.4 

6634598 

0 
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Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A3 

Mellenhofen 

336 

2,7 

2.5 - 2.9 

6634599 

0 

Brücke A3 über den Wallerbach 

Berg 

296 

2,2 

2.0 - 2.4 

6634600 

0 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Frankfurt 

Berg 

147 

2,5 

2.5 - 2.9 

6634601 

1 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Berg 

147 

2,5 

2.5 - 2.9 

6634601 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A3 

Berg 

338 

2,7 

2.5 - 2.9 

6634603 

0 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Frankfurt 

Berg 

98 

2,8 

2.5 - 2.9 

6634604 

1 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Regensburg 

Berg 

98 

2,7 

2.5 - 2.9 

6634604 

2 

Brücke A3 über den Loderbach 

Berg 

150 

2,3 

2.0 - 2.4 

6634605 

0 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Frankfurt 

Loderbach 

129 

2,3 

2.0 - 2.4 

6634606 

1 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Loderbach 

129 

2,3 

2.0 - 2.4 

6634606 

2 

Brücke der AS Neumarkt über A3 

Loderbach 

866 

2,5 

2.5 - 2.9 

6634607 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A3 

Loderbach 

335 

2,7 

2.5 - 2.9 

6634608 

0 

Brücke A3 über Gehweg 

Pllsach 

184 

2,7 

2.5 - 2.9 

6634609 

0 

Brücke A3 über einen Bach 

Pllsach 

171 

2,5 

2.5 - 2.9 

6634610 

0 

Brücke B8 über Slegenbach bei Postbauer-Fleng 

Postbauer-Heng 

53 

2,2 

2.0 - 2.4 

6634680 

0 

Brücke B8 über GRW bei Oberferrleden 

Oberferrleden 

104 

1,8 

1.5 - 1.9 

6634685 

0 

Brücke B299 über Flutgraben I südl. Pllsach 

Pllsach 

107 

1,1 

1.0 - 1.4 

6635500 

0 

Brücke B299 über Pllsach bei Pllsach 

Pllsach 

149 

1,8 

1.5 - 1.9 

6635501 

0 
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BW- 
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Brücke B299 über Flutgraben II südl. Pllsach 

Pllsach 

62 

2,3 

2.0 - 2.4 

6635502 

0 

Brücke B 299 über Pfeffertshofener Bach nördl. 
Pllsach/Brücke über Pfeffershofener Bach nördl. Pllsach 

Pllsach 

70 

Nicht feststellba 

6635503 

0 

Brücke B299 über GRW bei Stieglltzenhöhe 

Stieglltzenhöhe 

70 

Nicht feststellba 

6635507 

0 

Brücke B299 über GRW bei Lauterhofen 

Lauterhofen 

112 

1,0 

1.0 - 1.4 

6635524 

0 

Brücke B299 über GRW nördl. Pllsach 

Pllsach 

38 

1,8 

1.5 - 1.9 

6635525 

0 

Brücke B299 über GRW südl. Pllsach 

Pllsach 

40 

1,6 

1.5 - 1.9 

6635526 

0 

Brücke FW über B 299 bei Pfeffershofen 

Pfeffershofen 

147 

1,0 

1.0 - 1.4 

6635527 

0 

Brücke A3 über Tal/Talbrücke Pllsach 

Pllsach 

20000 

2,9 

2.5 - 2.9 

6635680 

0 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Frankfurt 

Ischhofen 

163 

2,9 

2.5 - 2.9 

6635681 

1 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Ischhofen 

176 

2,7 

2.5 - 2.9 

6635681 

2 

Brücke A3 über Gehweg 

Ischhofen 

117 

2,3 

2.0 - 2.4 

6635682 

0 

Brücke A3 über einen Bach 

Ischhofen 

159 

2,7 

2.5 - 2.9 

6635683 

0 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Laaber 

306 

2,4 

2.0 - 2.4 

6635684 

0 

Brücke A3 über K-NM 25/Überbau FR Frankfurt 

Laaber 

170 

2,7 

2.5 - 2.9 

6635685 

1 

Brücke A3 über K-NM 25/Überbau FR Regensburg 

Laaber 

170 

2,7 

2.5 - 2.9 

6635685 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A3 

Lampertshofen 

362 

2,5 

2.5 - 2.9 

6635686 

0 

Brücke B 299 über den Altbach bei Sankt Lampert 

Sankt Lampert 

116 

1,0 

1.0 - 1.4 

6635730 

0 

Brücke B 299 ü. d. Flutgraben 1 b. Sankt Lampert 

Sankt Lampert 

134 

1,8 

1.5 - 1.9 

6635731 

0 
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BW- 
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Brücke B 299 ü. d. Flutgraben 2 b. Sankt Lampert 

Sankt Lampert 

120 

2,1 

2.0 - 2.4 

6635732 

0 

Brücke B 299 über die Lauterach in Kastl 

Kastl 

1422 

1,9 

1.5 - 1.9 

6636501 

0 

Brücke B 299 überden Renkbach bei Giggelsberg 

Giggelsberg 

113 

2,9 

2.5 - 2.9 

6636502 

0 

Brücke A6 über einen Trockengraben 

Hohenkemnath 

253 

2,3 

2.0 - 2.4 

6636651 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Hohenkemnath 

753 

2,3 

2.0 - 2.4 

6636652 

0 

Brücke B 85 über einen Graben bei Schafhof/Brücke B 85 
ü.e. Graben b. Schafhof / FR: Amberg 

Schafhof 

53 

2,5 

2.5 - 2.9 

6637507 

1 

Brücke B 85 über einen Graben bei Schafhof/Brücke B 85 
ü.e. Graben b. Schafhof / Mitte 

Schafhof 

34 

1,6 

1.5 - 1.9 

6637507 

2 

Brücke B 85 über einen Graben bei Schafhof/Brücke B 85 
ü.e. Graben b. Schafhof / FR: SAD 

Schafhof 

42 

2,5 

2.5 - 2.9 

6637507 

3 

Brücke B 85 ü.d. Kr.-Str. AS 23 b. Schafhof/Brücke B 85 / 
AS 23 bei Schafhof / FR: Amberg 

Schafhof 

250 

2,3 

2.0 - 2.4 

6637524 

1 

Brücke B 85 ü.d. Kr.-Str. AS 23 b. Schafhof/Brücke B 85 / 
AS 23 bei Schafhof / FR: Schwandorf 

Schafhof 

250 

2,0 

2.0 - 2.4 

6637524 

2 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Köfering/Überbau FR 
Heilbronn 

Köfering 

3204 

2,8 

2.5 - 2.9 

6637601 

1 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Köfering/Überbau FR 
Waidhaus 

Köfering 

3204 

2,8 

2.5 - 2.9 

6637601 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Köfering 

278 

2,3 

2.0 - 2.4 

6637602 

0 

Brücke A6 über Mühltal/Überbau FR Heilbronn 

Theuern 

4499 

2,8 

2.5 - 2.9 

6637603 

1 

Brücke A6 über Mühltal/Überbau FR Waidhaus 

Theuern 

4499 

2,7 

2.5 - 2.9 

6637603 

2 

Brücke A6 überVilstal/Überbau FR Heilbronn 

Theuern 

4701 

2,8 

2.5 - 2.9 

6637604 

1 

Brücke A6 über Vilstal/Überbau FR Waidhaus 

Theuern 

4705 

2,5 

2.5 - 2.9 

6637604 

2 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Heilbronn 

Theuern 

149 

2,5 

2.5 - 2.9 

6637605 

1 
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Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waidhaus 

Theuern 

230 

2,5 

2.5 - 2.9 

6637605 

2 

Brücke A6 über St 2165 

Theuern 

571 

2,7 

2.5 - 2.9 

6637606 

0 

Brücke A6 über St 21 65 

Theuern 

571 

2,7 

2.5 - 2.9 

6637606 

0 

Brücke K-AS 23 über A6 

Ebermannsdorf 

705 

2,8 

2.5 - 2.9 

6637607 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 

Ebermannsdorf 

329 

2,8 

2.5 - 2.9 

6637608 

0 

Brücke B 15 über die Bahnanlagen in Schwandorf 

Schwandorf 

2778 

2,8 

2.5 - 2.9 

6638501 

A 

Brücke B 85 ü. d. GVS b. Alberndorf/Brücke 85 ü.d. GVS 
b. Alberndorf / FR: Schwandorf 

Alberndorf 

304 

2,0 

2.0 - 2.4 

6638503 

1 

Brücke B 85 ü. d. GVS b. Alberndorf/Brücke 85 ü.d. GVS 
b. Alberndorf / FR: Wackersdorf 

Alberndorf 

304 

2,0 

2.0 - 2.4 

6638503 

2 

Brücke B 1 5 über die Naab in Schwandorf (Kleine) 

Schwandorf 

368 

2,5 

2.5 - 2.9 

6638505 

0 

Brücke B 15 über die Naab in Schwandorf 

Schwandorf 

298 

3,0 

3.0 - 3.4 

6638506 

0 

Brücke B 15 über die Naab in Schwandorf (Große) 

Schwandorf 

716 

3,0 

3.0 - 3.4 

6638507 

0 

Ul UOr\C LJ 1 «J UUCI UCI 1 l\CIU- U. III 

Schwandorf/Brücke B 15 ü. d. Rad- u. Gehweg in 

Schwandorf 

60 

1,9 

1.5 - 1.9 

6638508 

1 

Brücke B 15 über die Bahnlinie in Schwandorf 

Schwandorf 

593 

2,8 

2.5 - 2.9 

6638509 

1 

Brücke B 15 über die Flutmulde bei Schwandorf 

Schwandorf 

640 

2,0 

2.0 - 2.4 

6638510 

0 

Brücke B 15 überden Richtergraben bei Krondorf 

Krondorf 

61 

1,6 

1.5 - 1.9 

6638518 

0 

Brücke B 85 über die B 15 bei Kreith 

Schwandorf 

392 

2,3 

2.0 - 2.4 

6638520 

0 

Brücke Feldweg über die B 85 bei Rieht 

Rieht 

148 

2,8 

2.5 - 2.9 

6638521 

0 

Brücke B 85 ü. Kr.Str.SAD 3 u. Bahn b. Schwandorf 

Schwandorf 

756 

2,5 

2.5 - 2.9 

6638522 

0 
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Brücke B 85 überden Flutgraben bei Rieht 

Rieht 

102 

2,2 

2.0 - 2.4 

6638523 

0 

Brücke B 85 über die 1. Flutmulde bei Schwandorf 

Schwandorf 

854 

2,7 

2.5 - 2.9 

6638524 

0 

Brücke B 85 über die 2. Flutmulde bei Schwandorf 

Schwandorf 

500 

2,4 

2.0 - 2.4 

6638525 

0 

Brücke B 85 überden Flollergraben bei Schwandorf 

Schwandorf 

430 

2,4 

2.0 - 2.4 

6638526 

0 

Brücke B 85 über die Naab bei Schwandorf 

Schwandorf 

1320 

2,7 

2.5 - 2.9 

6638527 

0 

Brücke B 85 über einen Privatweg bei Schwandorf 

bei Schwandorf 

88 

2,0 

2.0 - 2.4 

6638528 

0 

Brücke B 85 über die 3. Flutmulde bei Schwandorf 

Schwandorf 

785 

2,8 

2.5 - 2.9 

6638529 

0 

Brücke B 85 ü. d. Kr.Str. SAD 22 bei Schwandorf 

Schwandorf 

399 

3,0 

3.0 - 3.4 

6638530 

0 

Brücke B 15 über die Bahn (VAW) südl. Schwandorf 

Schwandorf 

158 

2,5 

2.5 - 2.9 

6638532 

0 

Brücke B 85 ü. d. Kronstetter Str. b. Wackersdorf/Brücke B 
85 ü.d. Kronstetter Str. / FR: Schwandorf 

Wackersdorf 

298 

2,7 

2.5 - 2.9 

6638533 

1 

Brücke B 85 ü. d. Kronstetter Str. b. Wackersdorf/Brücke B 
85 ü.d. Kronstetter Str. / FR: Cham 

Wackersdorf 

230 

2,5 

2.5 - 2.9 

6638533 

2 

Brücke B 85 über die Ortsstraße bei Pittersberg 

Pittersberg 

224 

2,2 

2.0 - 2.4 

6638542 

0 

Brücke B 85 über die Kr.Str AS 24 b. Pittersberg 

Pittersberg 

388 

2,7 

2.5 - 2.9 

6638543 

0 

Brücke B 85 ü.d. B 85 (AS 24) bei Pittersberg 

Pittersberg 

483 

1,8 

1.5 - 1.9 

6638547 

0 

Brücke B 85 über Schwarzach b. Schwarzenfeld/Überbau 
FR Hof 

Schwarzenfeld 

3000 

2,5 

2.5 - 2.9 

6638751 

1 

Brücke B 85 über Schwarzach b. Schwarzenfeld/Überbau 
FR Regensburg 

Schwarzenfeld 

3000 

2,9 

2.5 - 2.9 

6638751 

2 

Brücke St 21 51 überA93 

Schwarzenfeld 

813 

2,8 

2.5 - 2.9 

6638752 

0 

Brücke A93 überöffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 

Hof 

Schwarzenfeld 

121 

2,3 

2.0 - 2.4 

6638753 

1 
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Brücke A93 überöffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Regensburg 

Schwarzenfeld 

121 

2,3 

2.0 - 2.4 

6638753 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A93 

Schwarzenfeld 

334 

2,8 

2.5 - 2.9 

6638754 

0 

Brücke K-SAD 22 über A93 

Lindenloh 

920 

2,5 

2.5 - 2.9 

6638755 

0 

Brücke GVS über A93 

Lindenloh 

402 

2,8 

2.5 - 2.9 

6638756 

0 

Brücke K-SAD 19 über A93 

Frelhöls 

489 

2,8 

2.5 - 2.9 

6638757 

0 

Brücke A93 über den Rothergraben 

Frelhöls 

387 

2,9 

2.5 - 2.9 

6638758 

0 

Brücke der AS Schwandorf-Nord über A93 

Schwandorf 

575 

2,8 

2.5 - 2.9 

6638759 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A93 

Schwandorf 

335 

2,3 

2.0 - 2.4 

6638760 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A93 

Schwandorf 

335 

2,9 

2.5 - 2.9 

6638761 

0 

Brücke A93 über DB/Überbau FR Flof 

Schwandorf 

1039 

2,7 

2.5 - 2.9 

6638762 

1 

Brücke A93 über DB/Überbau FR Regensburg 

Schwandorf 

1012 

2,7 

2.5 - 2.9 

6638762 

2 

Brücke A93 über GVS/Überbau FR Flof 

Schwandorf 

149 

2,3 

2.0 - 2.4 

6638763 

1 

Brücke A93 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Schwandorf 

147 

2,5 

2.5 - 2.9 

6638763 

2 

Brücke A93 über B 85/Überbau FR Flof 

Schwandorf 

430 

2,8 

2.5 - 2.9 

6638764 

1 

Brücke A93 über B 85/Überbau FR Regensburg 

Schwandorf 

424 

2,9 

2.5 - 2.9 

6638764 

2 

Brücke GVS über A93 

Schwandorf 

432 

2,8 

2.5 - 2.9 

6638765 

0 

Brücke A93 über GVS/Überbau FR Flof 

Schwandorf 

343 

2,7 

2.5 - 2.9 

6638766 

1 

Brücke A93 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Schwandorf 

337 

2,7 

2.5 - 2.9 

6638766 

2 
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Brücke A93 über einen Bach 

Schwandorf 

242 

3,5 

3.5 - 4.0 

6638767 

0 

Brücke A93 über einen Bach 

Schwarzenfeld 

107 

2,5 

2.5 - 2.9 

6638768 

0 

Brücke B 85 ü.d. Entwässerungsgraben b.Wackersdor 

Wackersdorf 

127 

2,5 

2.5 - 2.9 

6639500 

0 

Brücke IrlacherWeg ü. d. B 85 b. Wackersdorf 

Wackersdorf 

334 

1,9 

1.5 - 1.9 

6639501 

0 

LJi uor\c LJ U\j ukjci u IO r\i ici|j|jd loii aioc uci 

Wackersdorf/Brücke B 85 ü.d. Knappenstraße / FR: 

Wackersdorf 

118 

1,9 

1.5 - 1.9 

6639503 

1 

Brücke B 85 über die Knappenstraße bei 
Wackersdorf/Brücke B 85 ü.d. Knappenstraße / FR: Cham 

Wackersdorf 

107 

2,2 

2.0 - 2.4 

6639503 

2 

Brücke B 85 über die GVS bei Wackersdorf/Brücke B 85 
ü.d. GVS b. Wackersdorf / FR: SAD 

Wackersdorf 

398 

2,2 

2.0 - 2.4 

6639509 

1 

Brücke B 85 über die GVS bei Wackersdorf/Brücke B 85 
ü.d. GVS b. Wackersdorf / FR: Cham 

Wackersdorf 

367 

2,3 

2.0 - 2.4 

6639509 

2 

Brücke B 85 ü. d. Rad-u. Gehweg bei Wackersdorf/Br. B85 
ü.d. Rad- u. Gehweg b. Wa / FR: Schwandorf 

Wackersdorf 

14 

1,7 

1.5 - 1.9 

6639510 

1 

Brücke B 85 ü. d. Rad-u. Gehweg bei Wackersdorf/Br. B85 
ü.d. Rad- u. Gehweg b. Wackersdorf /Alt 

Wackersdorf 

47 

1,6 

1.5 - 1.9 

6639510 

2 

Brücke B 85 ü. d. Rad-u. Gehweg bei Wackersdorf/Br. B85 
ü.d. Rad- u. Gehweg b. Wackersd / FR: Cham 

Wackersdorf 

57 

1,8 

1.5 - 1.9 

6639510 

3 

Brücke Ortsstr. ü. d. B 85 b. Wackersdorf 

Wackersdorf 

338 

1,9 

1.5 - 1.9 

6639512 

0 

Brücke B22 über Rödelbach bei Pillmersried 

Pillmersried 

45 

2,0 

2.0 - 2.4 

6641500 

0 

Brücke B22 über GRW bei Pillmersried 

Pillmersried 

51 

2,2 

2.0 - 2.4 

6641501 

1 

Brücke B22 über GVS und der Schwarzach 

Schönthal 

348 

2,4 

2.0 - 2.4 

6641521 

0 

Brücke B22 über FW bei Schönthal 

Schönthal 

105 

1,9 

1.5 - 1.9 

6641522 

0 

Brücke B22 über Rhanerbach bei Schönthal 

Schönthal 

352 

1,6 

1.5 - 1.9 

6641523 

1 

Brücke B22 über Rhanerbach bei Schönthal/Brücke GVS 
über Rhanerbach bei Schönthal 

Schönthal 

109 

2,2 

2.0 - 2.4 

6641523 

2 
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Brücke B22 über FW westl. Rhan 

Rhan 

128 

1,8 

1.5 - 1.9 

6641524 

0 

Brücke B22 über FW südl. Rhan 

Rhan 

116 

2,3 

2.0 - 2.4 

6641525 

0 

Brücke B22 über FW bei Lixendöfering 

Lixendöfering 

116 

2,3 

2.0 - 2.4 

6641526 

0 

Brücke B22 über Teufelsbach bei Rhan 

Rhan 

197 

1,7 

1.5 - 1.9 

6641527 

0 

Brücke B22 über GVS in Grafenkirchen 

Grafenkirchen 

138 

2,0 

2.0 - 2.4 

6641531 

0 

Brücke B22 über FW bei Eglshof 

Rötz 

120 

1,7 

1.5 - 1.9 

6641532 

0 

Brücke B22 über den Rötzbach 

Gmünd 

255 

2,0 

2.0 - 2.4 

6641533 

0 

Brücke FW über B 22 bei Grub 

Grub 

116 

2,0 

2.0 - 2.4 

6641534 

0 

Brücke B22 über FW bei Fischbach 

Fischbach 

112 

1,8 

1.5 - 1.9 

6641535 

0 

Brücke B22 überden Tannenbach 

Schönthal 

61 

2,1 

2.0 - 2.4 

6641536 

0 

Brücke GVS über B22 bei Schönthal 

Schönthal 

217 

2,7 

2.5 - 2.9 

6641537 

0 

Brücke B22 über FW bei Rötz 

Rötz 

86 

1,8 

1.5 - 1.9 

6641549 

0 

Brücke B22 über K-CFIA 35 bei Rötz 

Rötz 

696 

2,5 

2.5 - 2.9 

6641550 

0 

Brücke B20 über Pastritz Grenze/Unterstrom - neu 

Furth im Wald 

123 

2,7 

2.5 - 2.9 

6643502 

2 

Brücke GVS / Diebergerweg über B20 

Furth im Wald 

154 

Nicht feststellba 

6643519 

0 

Brücke B20 über GVS 

Furth im Wald 

82 

Nicht feststellba 

6643520 

1 

Brücke B20 überden Mühlbach 

Furth im Wald 

206 

1,0 

1.0 - 1.4 

6643521 

0 

Brücke B20 über St2154 u. GRW 

Furth i.W. 

455 

1,0 

1.0 - 1.4 

6643523 

0 
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Brücke B20 über den Rappendorfer Bach 

Furth Im Wald 

451 

1,0 

1.0 - 1.4 

6643524 

0 

Brücke B20 über FW Grasmannsdorf 

Furth I. W. 

209 

1,8 

1.5 - 1.9 

6643525 

0 

Brücke A6 über GVS 

Schnelldorf-Grimmschwinden 

696 

3,0 

3.0 - 3.4 

6726960 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Schnelldorf 

317 

2,7 

2.5 - 2.9 

6726961 

0 

Brücke A6 über die Sulzach 

Vehlberg 

567 

2,8 

2.5 - 2.9 

6727650 

0 

Brücke A6 über DB und Feldweg/Überbau FR Flellbronn 

Vehlberg 

322 

2,3 

2.0 - 2.4 

6727651 

1 

Brücke A6 über DB und Feldweg/Überbau FR Waldhaus 

Vehlberg 

322 

2,3 

2.0 - 2.4 

6727651 

2 

Brücke A6 über den Mühlbach 

Rödenweller 

213 

2,3 

2.0 - 2.4 

6727652 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Rödenweller 

288 

2,4 

2.0 - 2.4 

6727653 

0 

Brücke GVS über A6 

DorfgütIngen 

375 

2,4 

2.0 - 2.4 

6727654 

0 

Brücke A6 über B 25/Überbau FR Flellbronn 

DorfgütIngen 

315 

2,5 

2.5 - 2.9 

6727655 

1 

Brücke A6 über B 25/Überbau FR Waldhaus 

DorfgütIngen 

315 

2,3 

2.0 - 2.4 

6727655 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

ZIschendorf 

382 

2,9 

2.5 - 2.9 

6727656 

0 

Brücke A6 über GVS 

ZIschendorf 

677 

2,3 

2.0 - 2.4 

6727657 

0 

Brücke A6 über K-AN 36 

Zumhaus 

415 

2,5 

2.5 - 2.9 

6727658 

0 

Brücke A6 über Wörnitz/Überbau FR Flellbronn 

Breltenau-Zumhaus 

732 

2,7 

2.5 - 2.9 

6727659 

1 

Brücke A6 über Wörnitz/Überbau FR Waldhaus 

Breltenau-Zumhaus 

732 

2,7 

2.5 - 2.9 

6727659 

2 

Brücke A6 über K-AN 5 

Ungetshelm 

323 

2,5 

2.5 - 2.9 

6727660 

0 
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Brücke A6 über DB und K-AN 4/Überbau FR Heilbronn 

Oberampfrach 

1159 

2,8 

2.5 - 2.9 

6727661 

1 

Brücke A6 über DB und K-AN 4/Überbau FR Waldbaus 

Oberampfrach 

1159 

2,7 

2.5 - 2.9 

6727661 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Oberampfrach 

402 

2,2 

2.0 - 2.4 

6727662 

0 

Brücke A6 über einen Hauptwirtschaftsweg 

Schnelldorf 

274 

2,2 

2.0 - 2.4 

6727663 

0 

Brücke A6 über St 2222/Überbau FR Heilbronn 

Schnelldorf 

316 

2,3 

2.0 - 2.4 

6727664 

1 

Brücke A6 über St 2222/Überbau FR Waldbaus 

Schnelldorf 

313 

2,8 

2.5 - 2.9 

6727664 

2 

Brücke, BAB A7 über BAB A6/VTFb. Ri.Würzburg 

Zumhaus 

613 

2,9 

2.5 - 2.9 

6727665 

1 

Brücke, BAB A7 über BAB A6/HFb. Ri.Würzburg 

Zumhaus 

905 

2,5 

2.5 - 2.9 

6727665 

2 

Brücke, BAB A7 über BAB A6/HFb. Ri. Ulm 

Zumhaus 

905 

2,5 

2.5 - 2.9 

6727665 

3 

Brücke, BAB A7 über BAB A6/VTFb. Ri. Ulm 

Zumhaus 

613 

2,5 

2.5 - 2.9 

6727665 

4 

Brücke A7 über FW 

Bellershausen 

270 

2,3 

2.0 - 2.4 

6727666 

0 

Brücke A7 über GVS / Bellershausen-Oestheim 

Bellershausen 

640 

2,2 

2.0 - 2.4 

6727667 

0 

Brücke A7 über FW 

Oberöstheim 

527 

2,6 

2.5 - 2.9 

6727668 

0 

Brücke A7 über FW 

Schillingsfürst 

437 

2,3 

2.0 - 2.4 

6727669 

0 

Brücke L2246 über A7 

Wörnitz 

540 

2,8 

2.5 - 2.9 

6727670 

0 

Brücke A7 über Bach /Seegraben 

Oberwörnitz 

101 

2,4 

2.0 - 2.4 

6727671 

0 

Brücke B25 über BAB A7 /AS Wörnitz/AS B25,Wörnitz 

Wörnitz 

885 

2,5 

2.5 - 2.9 

6727672 

0 

Brücke K-AN 16 über A7 

Wörnitz 

550 

3,3 

3.0 - 3.4 

6727673 

0 
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Brücke A7 über Bach /Moriedenbach 

Wörnitz 

119 

3,3 

3.0 - 3.4 

6727674 

0 

Brücke A7 über FW 

Bastenau 

262 

2,4 

2.0 - 2.4 

6727675 

0 

Brücke A7 über GVS/Überbau FR Wü 

Erzberg 

146 

2,5 

2.5 - 2.9 

6727676 

1 

Brücke A7 über GVS/FR Ulm 

Erzberg 

146 

2,5 

2.5 - 2.9 

6727676 

2 

Brücke A7 über GVS /Keinmühlen - Erzberg 

Erzberg 

430 

2,7 

2.5 - 2.9 

6727677 

0 

Brücke A7 über Bach (Arzbacher Mühlbach)/Brücke A7 
über Bach (Arzbacher Mühlbach 

Erzberg 

300 

2,8 

2.5 - 2.9 

6727678 

0 

Brücke GVS über A7 /Wlldenholz - Großmühlen 

Großmühlen 

527 

2,8 

2.5 - 2.9 

6727679 

0 

Brücke A7 über Bach /Schwarzenbach 

Wlldenholz 

90 

2,5 

2.5 - 2.9 

6727680 

0 

Brücke A7 über K-AN4/RFB Fulda 

Bottenweller 

212 

2,6 

2.5 - 2.9 

6727681 

1 

Brücke A7 über K-AN4/RFB Ulm 

Bottenweller 

212 

2,6 

2.5 - 2.9 

6727681 

2 

Brücke A7 über DB /Nürnberg- 
Crallshelm/Rlchtungsfahrbahn WÜ 

Zumhaus 

587 

2,2 

2.0 - 2.4 

6727682 

1 

Brücke A7 über DB /Nürnberg- 
Crallshelm/Rlchtungsfahrbahn Ulm 

Zumhaus 

574 

2,8 

2.5 - 2.9 

6727682 

2 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Flellbronn 

Regmannsdorf 

149 

2,2 

2.0 - 2.4 

6728700 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waldhaus 

Regmannsdorf 

154 

2,2 

2.0 - 2.4 

6728700 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 

Regmannsdorf 

465 

2,8 

2.5 - 2.9 

6728701 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Flerrleden 

254 

2,5 

2.5 - 2.9 

6728702 

0 

Brücke A6 über St 2249 

Flerrleden 

493 

2,5 

2.5 - 2.9 

6728703 

0 

Brücke A6 über Altmühl bei Flerrleden/Überbau FR 
Flellbronn 

Flerrleden 

857 

2,4 

2.0 - 2.4 

6728704 

1 


Stand: 29.07.2015 


236 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A6 über Altmühl bei Herrleden/Überbau FR 
Waldhaus 

Flerrleden 

857 

2,5 

2.5 - 2.9 

6728704 

2 

Brücke A6 über GVS 

Neunstetten 

296 

2,5 

2.5 - 2.9 

6728705 

0 

Brücke A6 über St 1066/Überbau FR Flellbronn 

Neunstetten 

467 

2,7 

2.5 - 2.9 

6728706 

1 

Brücke A6 über St 1066/Überbau FR Waldhaus 

Neunstetten 

467 

2,7 

2.5 - 2.9 

6728706 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Au rach 

264 

2,3 

2.0 - 2.4 

6728707 

0 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Flellbronn 

Aurach 

149 

2,5 

2.5 - 2.9 

6728708 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waldhaus 

Au rach 

149 

2,3 

2.0 - 2.4 

6728708 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Flellbronn 

Aurach 

127 

2,7 

2.5 - 2.9 

6728709 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waldhaus 

Aurach 

127 

2,8 

2.5 - 2.9 

6728709 

2 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Flellbronn 

DIetenbronn 

212 

2,7 

2.5 - 2.9 

6728710 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waldhaus 

DIetenbronn 

170 

2,2 

2.0 - 2.4 

6728710 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A6 

Weinberg 

419 

2,4 

2.0 - 2.4 

6728711 

0 

Brücke A6 über K-AN 3 

Weinberg 

418 

2,2 

2.0 - 2.4 

6728712 

0 

Brücke A6 über GVS 

Vehlberg 

408 

2,7 

2.5 - 2.9 

6728714 

0 

Brücke A6 über einen Bach 

Aurach 

136 

2,7 

2.5 - 2.9 

6728715 

0 

Brücke Bl 3 überden Pfaffenweiherb. b.Deßmannsdorf 

Deßmannsdorf 

205 

2,0 

2.0 - 2.4 

6729501 

0 

Brücke Bl 3 über das Sllberbachtal bei Deßmannsdorf 

Deßmannsdorf 

1235 

2,7 

2.5 - 2.9 

6729502 

0 

Brücke Bl 3 über die St2221 bei Claffhelm 

Claffhelm 

418 

1,9 

1.5 - 1.9 

6729510 

0 
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Brücke B13 überden Speckbach bei Nehdorf 

Nehdorf 

163 

2,7 

2.5 - 2.9 

6729513 

0 

Brücke GVS über B 13 bei Deßmannsdorf 

Deßmannsdorf 

513 

2,4 

2.0 - 2.4 

6729514 

0 

Brücke WW über B 13 bei Deßmannsdorf 

Deßmannsdorf 

243 

2,5 

2.5 - 2.9 

6729515 

0 

Brücke Bl 3 über die GVS bei Deßmannsdorf 

Deßmannsdorf 

193 

2,0 

2.0 - 2.4 

6729516 

0 

Brücke Bl 3 über Geh-und Radweg bei Ansbach 

Ansbach 

117 

2,0 

2.0 - 2.4 

6729517 

0 

Brücke B13-AST über G+R weg bei Brodswinden 

Brodswinden 

77 

1,1 

1.0 - 1.4 

6729519 

0 

Brücke Bl 3 überden Geh-und Radweg bei Claffheim 

Claffheim 

98 

2,0 

2.0 - 2.4 

6729520 

0 

Brücke Bl 3 über Ast der Bl 3 zur ANs 3 

Ansbach 

364 

1,9 

1.5 - 1.9 

6729525 

0 

Brücke Ast der Bl 3 zur ANs 3 über Radweg 

Ansbach 

58 

2,3 

2.0 - 2.4 

6729526 

0 

Brücke GVS über A6 

Oberrammersdorf 

567 

2,9 

2.5 - 2.9 

6729700 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Fleilbronn 

Ansbach 

130 

2,3 

2.0 - 2.4 

6729701 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waidhaus 

Ansbach 

126 

2,5 

2.5 - 2.9 

6729701 

2 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Fleilbronn 

Ansbach 

160 

2,3 

2.0 - 2.4 

6729702 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waidhaus 

Ansbach 

154 

2,3 

2.0 - 2.4 

6729702 

2 

Brücke A6 über DB/Überbau FR Fleilbronn 

Ansbach 

833 

3,3 

3.0 - 3.4 

6729703 

1 

Brücke A6 über DB/Überbau FR Waidhaus 

Ansbach 

833 

3,2 

3.0 - 3.4 

6729703 

2 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Fleilbronn 

Ansbach 

147 

2,3 

2.0 - 2.4 

6729704 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waidhaus 

Ansbach 

152 

2,3 

2.0 - 2.4 

6729704 

2 
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Brücke A6 über B 13/Überbau FR Heilbronn 

Ansbach 

1216 

2,4 

2.0 - 2.4 

6729705 

1 

Brücke A6 über B 13/Überbau FR Waldbaus 

Ansbach 

1216 

2,7 

2.5 - 2.9 

6729705 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Ansbach 

282 

2,3 

2.0 - 2.4 

6729706 

0 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Heilbronn 

Ansbach 

150 

2,3 

2.0 - 2.4 

6729707 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waidhaus 

Ansbach 

150 

2,4 

2.0 - 2.4 

6729707 

2 

Brücke A6 über K-ANs 3/Überbau FR Heilbronn 

Ansbach 

178 

2,2 

2.0 - 2.4 

6729708 

1 

Brücke A6 über K-ANs 3/Überbau FR Waidhaus 

Ansbach 

172 

2,3 

2.0 - 2.4 

6729708 

2 

Brücke GVS über A6 

Ansbach 

413 

2,5 

2.5 - 2.9 

6729709 

0 

Brücke A6 über GVS 

Ansbach 

461 

2,3 

2.0 - 2.4 

6729710 

0 

Brücke A6 über St 2248/Überbau FR Heilbronn 

Regmannsdorf 

309 

2,3 

2.0 - 2.4 

6729711 

1 

Brücke A6 über St 2248/Überbau FR Waidhaus 

Regmannsdorf 

309 

2,3 

2.0 - 2.4 

6729711 

2 

Brücke Ausfahrrampe A6 über GRW, Ast P-R 

Ansbach 

36 

2,7 

2.5 - 2.9 

6729714 

0 

Brücke A6 Ausfahrrampe über GRW, Ast M - G 

Ansbach 

36 

3,0 

3.0 - 3.4 

6729715 

0 

Brücke Bl 3 über die DB bei Triesdorf 

Triesdorf 

1159 

2,5 

2.5 - 2.9 

6730500 

0 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Heilbronn 

Petersaurach 

160 

2,4 

2.0 - 2.4 

6730700 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waidhaus 

Petersaurach 

155 

2,4 

2.0 - 2.4 

6730700 

2 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Heilbronn 

Ziegendorf 

130 

2,3 

2.0 - 2.4 

6730701 

1 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Waidhaus 

Ziegendorf 

125 

2,7 

2.5 - 2.9 

6730701 

2 
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Brücke Wirtschaftsweg über A6 

Büschelbach 

360 

2,3 

2.0 - 2.4 

6730702 

0 

Brücke A6 überden Büschelbach 

Immeldorf 

306 

1,9 

1.5 - 1.9 

6730703 

0 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Heilbronn 

Immeldorf 

151 

2,5 

2.5 - 2.9 

6730704 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waidhaus 

Immeldorf 

146 

2,5 

2.5 - 2.9 

6730704 

2 

Brücke A6 über St 2223/Überbau FR Heilbronn 

Immeldorf 

326 

2,7 

2.5 - 2.9 

6730705 

1 

Brücke A6 über St 2223/Überbau FR Waidhaus 

Immeldorf 

310 

3,0 

3.0 - 3.4 

6730705 

2 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Rezat/Überbau FR 

Heilbronn 

Immeldorf 

4037 

3,0 

3.0 - 3.4 

6730706 

1 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Rezat/Überbau FR 

Waidhaus 

Immeldorf 

4037 

2,7 

2.5 - 2.9 

6730706 

2 

Brücke K-AN 12 über A6 

Lichtenau 

566 

2,5 

2.5 - 2.9 

6730707 

0 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Heilbronn 

Lichtenau 

185 

2,5 

2.5 - 2.9 

6730708 

1 

Brücke A6 über GVS/Überbau FR Waidhaus 

Lichtenau 

162 

2,9 

2.5 - 2.9 

6730708 

2 

Brücke A6 über K-AN 1 /Überbau FR Heilbronn 

Lichtenau 

189 

2,3 

2.0 - 2.4 

6730709 

1 

Brücke A6 über K-AN 1/Überbau FR Waidhaus 

Lichtenau 

183 

2,5 

2.5 - 2.9 

6730709 

2 

Brücke B466 über Fischbach in Wassermungenau NORD 

Wassermungenau 


Nicht feststellba 

6731514 

0 

Brücke B466 über Fischbach in Wassermungenau SÜD 

Wassermungenau 


Nicht feststellba 

6731515 

0 

Brücke B466 über fränkische Rezat i. Wassermungenau 

Wassermungenau 

502 

1,1 

1.0 - 1.4 

6731601 

0 

Brücke B466 über Aurachtal 

Barthelmessaurach 

1964 

1,9 

1.5 - 1.9 

6731612 

0 

Brücke B466 über FW bei Günzersreuth 

Günzersreuth 

81 

1,2 

1.0 - 1.4 

6731614 

0 
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Brücke B466 über GRW bei KV Schattenhof 

Kammerstein 

72 

2,2 

2.0 - 2.4 

6731616 

0 

Brücke K-RH4 über GRW neben B466 bei Kreisverkehr 

Kammerstein 

67 

2,0 

2.0 - 2.4 

6731617 

0 

Brücke B2 über Steinbach in Untersteinbach 

Untersteinbach 

52 

2,5 

2.5 - 2.9 

6732500 

0 

Brücke B2 über St2220 und DB bei Roth/Brücke B2 über 
St2220 und DB bei Roth - RF Augbg. 

Roth 

1121 

2,8 

2.5 - 2.9 

6732507 

1 

Brücke B2 über St2220 und DB bei Roth/Brücke B2 über 
St2220 und DB bei Roth - RF Nbg. 

Roth 

1102 

2,7 

2.5 - 2.9 

6732507 

2 

Brücke B2 über Rothtal bei Roth/Brücke B2 über Rothtal 
bei Roth - RF Augsburg 

Roth 

2935 

2,7 

2.5 - 2.9 

6732508 

1 

Brücke B2 über Rothtal bei Roth/Brücke B2 über Rothtal 
bei Roth - RF Nürnberg 

Roth 

2935 

2,4 

2.0 - 2.4 

6732508 

2 

Brücke St2237 über B2 bei Roth 

Roth 

897 

2,0 

2.0 - 2.4 

6732509 

0 

Brücke GVS /Norisstraße über B2 bei Roth 

Roth 

491 

2,0 

2.0 - 2.4 

6732510 

0 

Brücke B2 über FW bei Roth 

Roth 

248 

2,0 

2.0 - 2.4 

6732511 

0 

Brücke B2 über Brunnbach bei Roth 

Roth 

231 

2,6 

2.5 - 2.9 

6732512 

0 

Brücke GVS über B2 bei Meckenlohe 

Roth 

425 

2,5 

2.5 - 2.9 

6732513 

0 

Brücke FW über B2 bei Pfaffenhofen 

Pfaffenhofen 

335 

2,3 

2.0 - 2.4 

6732514 

0 

Brücke B2 über Finsterbachtal/Brücke B2 über 
Finsterbachtal - RF Augsburg 

Pruppach 

1614 

1,9 

1.5 - 1.9 

6732515 

1 

Brücke B2 über Finsterbachtal/Brücke B2 über 
Finsterbachtal - RF Nürnberg 

Pruppach 

1614 

2,2 

2.0 - 2.4 

6732515 

2 

Brücke FW über B2 bei Pruppach 

Pruppach 

358 

2,0 

2.0 - 2.4 

6732516 

0 

Brücke K-RFI1 über B2 bei Rednitzhembach 

Rednitzhembach 

1165 

2,3 

2.0 - 2.4 

6732517 

0 

Brücke B2 über Steinbachtal/Brücke B2 über Steinbachtal - 
RF Nürnberg 

Untersteinbach 

1114 

0,0 

slicht feststellba 

6732520 

1 
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Brücke B2 über Steinbachtal/Brücke B2 über Steinbachtal - 
RF Augsburg 

Untersteinbach 

1118 

Nicht feststellba 

6732520 

2 

Brücke B2 über GVS bei Belmbrach/Brücke B2 über GVS 
bei Belmbrach - RF Augsburg 

Belmbrach 

235 

1,9 

1.5 - 1.9 

6732535 

1 

Brücke B2 über GVS bei Belmbrach/Brücke B2 über GVS 
bei Belmbrach - RF Nürnberg 

Belmbrach 

251 

1,8 

1.5 - 1.9 

6732535 

2 

Brücke B2 über FW bei Belmbrach/Brücke B2 über FW bei 
Belmbrach - RF Augsburg 

Belmbrach 

199 

1,1 

1.0 - 1.4 

6732536 

1 

Brücke B2 über FW bei Belmbrach/Brücke B2 über FW bei 
Belmbrach - RF Nürnberg 

Belmbrach 

119 

2,0 

2.0 - 2.4 

6732536 

2 

Brücke über GVS Kiliansdorf-Belmbrach/Brücke GVS 
Kiliansdorf-Belmbrach - RFB Augsburg 

Roth 

206 

1,8 

1.5 - 1.9 

6732537 

1 

Brücke über GVS Kiliansdorf-Belmbrach/Brücke GVS 
Kiliansdorf-Belmbrach - RFB Nürnberg 

Roth 

200 

1,7 

1.5 - 1.9 

6732537 

2 

Brücke A9 über den Birkenlachbach 

Pruppach 

202 

2,3 

2.0 - 2.4 

6733650 

0 

Brücke A9 über den Finsterbach 

Pruppach 

235 

2,3 

2.0 - 2.4 

6733652 

0 

Brücke K-NM 6 über A9 und DB/Überbau über A9 

Pruppach 

441 

2,8 

2.5 - 2.9 

6733654 

A 

Brücke K-NM 6 über A9 und DB/Überbau über DB 

Pruppach 

422 

2,5 

2.5 - 2.9 

6733654 

B 

Brücke A9 überden Geislachgraben/Überbau FR Berlin 

Flarrlach 

70 

2,2 

2.0 - 2.4 

6733655 

1 

Brücke A9 überden Geislachgraben/Überbau FR 

München 

Flarrlach 

74 

2,3 

2.0 - 2.4 

6733655 

2 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR Berlin 

Allersberg 

155 

2,5 

2.5 - 2.9 

6733656 

1 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR München 

Allersberg 

155 

2,5 

2.5 - 2.9 

6733656 

2 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Allersberg 

196 

2,8 

2.5 - 2.9 

6733657 

0 

Brücke A9 über St 2237/Überbau von 1936 / Erneuerung 
1952 

Allersberg 

278 

2,7 

2.5 - 2.9 

6733658 

1 

Brücke A9 über St 2237/Überbau FR M u. FR N / 
Verbreiterungen 1971/79 

Allersberg 

186 

3,0 

3.0 - 3.4 

6733658 

2 
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Brücke A9 über Feldweg und einen Bach/Überbau FR 

Berlin 

Allersberg 

215 

2,5 

2.5 - 2.9 

6733659 

1 

Brücke A9 über Feldweg und einen Bach/Überbau FR 
München 

Allersberg 

215 

2,4 

2.0 - 2.4 

6733659 

2 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR Berlin 

Allersberg 

104 

2,4 

2.0 - 2.4 

6733660 

1 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR München 

Allersberg 

104 

2,7 

2.5 - 2.9 

6733660 

2 

Brücke A9 über Feldweg und einen Bach 

Allersberg 

185 

2,8 

2.5 - 2.9 

6733661 

0 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Berlin 

Göggelsbuch 

127 

2,4 

2.0 - 2.4 

6733662 

1 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
München 

Göggelsbuch 

127 

2,2 

2.0 - 2.4 

6733662 

2 

Brücke A9 über K-RFI 8 

Göggelsbuch 

314 

3,2 

3.0 - 3.4 

6733663 

1 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR Berlin 

Göggelsbuch 

120 

2,5 

2.5 - 2.9 

6733664 

1 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR München 

Göggelsbuch 

120 

2,2 

2.0 - 2.4 

6733664 

2 

Brücke A9 über GVS 

Minettenheim 

279 

2,9 

2.5 - 2.9 

6733665 

0 

Brücke A9 über den Espangraben 

Minettenheim 

310 

2,8 

2.5 - 2.9 

6733666 

0 

Brücke A3 über den Flirschsprunggraben 

Fleroldsberg 

96 

2,4 

2.0 - 2.4 

6733681 

0 

Brücke B8 über LDM-Kanal 

Neumarkt i.d.Opf. 

818 

2,2 

2.0 - 2.4 

6734522 

1 

Brücke B8 über FW zum Klärwerk 

Neumarkt i.d.Opf. 

101 

2,1 

2.0 - 2.4 

6734523 

0 

Brücke B8 über GRW Neumarkt 

Neumarkt 

87 

2,0 

2.0 - 2.4 

6734529 

0 

Brücke B8 über DB Neumarkt 

Neumarkt 

655 

2,4 

2.0 - 2.4 

6734530 

0 

Brücke B8 über B299 Neumarkt 

Neumarkt i.d.Opf. 

352 

2,3 

2.0 - 2.4 

6734531 

0 


Stand: 29.07.2015 


243 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B299 überden Graben zum LDM-Kanal 

Neumarkt l.d.Opf. 

208 

1,8 

1.5 - 1.9 

6734532 

0 

Brücke B299 über den Greißelbach/Brücke alt 

Grelßelbach 

12 

2,0 

2.0 - 2.4 

6734548 

1 

Brücke B299 über den Greißelbach/Anbau 

Grelßelbach 

12 

1,7 

1.5 - 1.9 

6734548 

2 

Brücke B299 überden LDM - Kanal Sengenthal/Brücke ü. 
LDM - Kanal Sengenthal 

Sengenthal 

523 

2,1 

2.0 - 2.4 

6734553 

1 

Brücke K-NM 18 über B 299 

Sengenthal 

374 

1,6 

1.5 - 1.9 

6734554 

0 

Brücke GVS / Ölkuchenmühle über B 299 

Sengenthal 

365 

1,0 

1.0 - 1.4 

6734556 

0 

Brücke B299 über GRW südwestl. Sengenthal 

Sengenthal 

58 

1,6 

1.5 - 1.9 

6734557 

0 

Brücke B299 über GRW Neumarkt 

Neumarkt 

75 

2,5 

2.5 - 2.9 

6734558 

0 

Brücke B299 über GRW Neumarkt 

Neumarkt 

86 

2,0 

2.0 - 2.4 

6734560 

0 

Brücke B299 über die Schwarzach bei Neumarkt 

Pölling 

122 

2,6 

2.5 - 2.9 

6734561 

0 

Brücke über LDM - Kanal 

Neumarkt 

132 

Nicht feststellba 

6734562 

0 

Brücke GVS / Beckenhofer Weg über B 299 

Holzhelm 

282 

2,0 

2.0 - 2.4 

6734563 

0 

Brücke B299 über den Malerbach Neumarkt 

Pölling 

126 

2,7 

2.5 - 2.9 

6734564 

0 

Brücke B299 über die DB bei Neumarkt 

Pölling 

480 

2,4 

2.0 - 2.4 

6734565 

0 

Brücke B299 überden Irlgraben bei Neumarkt 

Woffenbach 

31 

1,0 

1.0 - 1.4 

6734566 

0 

Brücke K-NM 24 über B 299 

Woffenbach 

192 

2,2 

2.0 - 2.4 

6734567 

0 

Brücke B299 über den Altwelhergraben Neumarkt 

Woffenbach 

59 

2,1 

2.0 - 2.4 

6734568 

0 

Brücke K-NM 41 über B 299 

Stauf 

249 

2,7 

2.5 - 2.9 

6734569 

0 
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Brücke über FRW bei LDM-Kanal 

Neumarkt 

64 

Nicht feststellba 

6734572 

1 

Brücke B299 über GRW Blomenhof/Brücke Überbau FR 
Neustadt 

Neumarkt 

69 

0,0 

slicht feststellba 

6734573 

1 

Brücke B8 überden Altbach Roßamühle 

Deining 

49 

2,2 

2.0 - 2.4 

6735500 

0 

Brücke B8 über Weiße Laaber Deining 

Deining 

42 

2,0 

2.0 - 2.4 

6735501 

0 

Brücke B8 über Zellerbach Deining 

Deining 

118 

1,1 

1.0 - 1.4 

6735522 

0 

Brücke A3 über GVS 

Lampertshofen 

375 

2,5 

2.5 - 2.9 

6735650 

0 

Brücke A3 über einen Graben 

Lampertshofen 

209 

2,5 

2.5 - 2.9 

6735651 

0 

Brücke A3 über St 2240/Überbau FR Frankfurt 

Frickenhofen 

579 

2,7 

2.5 - 2.9 

6735652 

1 

Brücke A3 über St 2240/Überbau FR Regensburg 

Frickenhofen 

579 

3,0 

3.0 - 3.4 

6735652 

2 

Brücke A3 über einen Graben 

Frickenhofen 

102 

2,0 

2.0 - 2.4 

6735653 

0 

Brücke A3 über GVS 

Ollertshof 

345 

2,7 

2.5 - 2.9 

6735654 

0 

Brücke A3 über GVS 

Krondorf 

414 

2,5 

2.5 - 2.9 

6735655 

0 

Brücke A3 über Gehweg 

Krondorf 

384 

2,7 

2.5 - 2.9 

6735656 

0 

Brücke A3 über Betriebsumfahrung Raststätte Jura 

Krondorf 

387 

2,7 

2.5 - 2.9 

6735657 

0 

Brücke A3 über Tal/Talbrücke Krondorf/Überbau FR 
Frankfurt 

Krondorf 

7125 

3,0 

3.0 - 3.4 

6735658 

1 

Brücke A3 über Tal/Talbrücke Krondorf/Überbau FR 
Regensburg 

Krondorf 

7125 

3,0 

3.0 - 3.4 

6735658 

2 

Brücke A3 über K-NM 25 

Deusmauer 

509 

2,7 

2.5 - 2.9 

6735659 

0 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Deusmauer 

515 

2,2 

2.0 - 2.4 

6735660 

0 
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Brücke A3 über die Laaber/Rohr als Brücke Seite Frankfurt 

Deusmauer 

433 

2,5 

2.5 - 2.9 

6735661 

1 

Brücke A3 über die Laaber/Rohr als Brücke Seite 
Regensburg 

Deusmauer 

433 

2,5 

2.5 - 2.9 

6735661 

2 

Brücke A3 über die Flut/Rohr als Brücke Nr. 1 Seite 
Frankfurt 

Deusmauer 

493 

2,3 

2.0 - 2.4 

6735662 

1 

Brücke A3 über die Flut/Rohr als Brücke Nr. 2 Seite 
Frankfurt 

Deusmauer 

493 

2,5 

2.5 - 2.9 

6735662 

2 

Brücke A3 über die Flut/Rohr als Brücke Nr. 3 Mitte 
(Flauptdurchlaß) 

Deusmauer 

493 

1,9 

1.5 - 1.9 

6735662 

3 

Brücke A3 über die Flut/Rohr als Brücke Nr. 4 Seite 
Regensburg 

Deusmauer 

493 

2,1 

2.0 - 2.4 

6735662 

4 

Brücke A3 über die Flut/Rohr als Brücke Nr. 5 Seite 
Regensburg 

Deusmauer 

493 

2,2 

2.0 - 2.4 

6735662 

5 

Brücke A3 über K-NM 37/Überbau FR Frankfurt 

Deusmauer 

241 

2,9 

2.5 - 2.9 

6735663 

1 

Brücke A3 über K-NM 37/Überbau FR Regensburg 

Deusmauer 

241 

2,5 

2.5 - 2.9 

6735663 

2 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Frankfurt 

Lengenfeld 

146 

2,8 

2.5 - 2.9 

6735664 

1 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Regensburg 

Lengenfeld 

146 

2,6 

2.5 - 2.9 

6735664 

2 

Brücke A3 über St 2220/Überbau FR Frankfurt 

Lengenfeld 

268 

2,3 

2.0 - 2.4 

6735665 

1 

Brücke A3 über St 2220/Überbau FR Regensburg 

Lengenfeld 

268 

2,8 

2.5 - 2.9 

6735665 

2 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Vogelbrunn 

314 

2,9 

2.5 - 2.9 

6735666 

0 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Oberweiling 

307 

2,8 

2.5 - 2.9 

6735667 

0 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Frankfurt 

Oberweiling 

138 

2,8 

2.5 - 2.9 

6735668 

1 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Oberweiling 

138 

2,8 

2.5 - 2.9 

6735668 

2 

Brücke St 2251 über A3 

Oberweiling 

542 

2,9 

2.5 - 2.9 

6735669 

0 
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Brücke A3 über Tal/Talbrücke Schallermühle/Überbau FR 
Frankfurt 

Oberwelling 

3819 

2,7 

2.5 - 2.9 

6735670 

1 

Brücke A3 über Tal/Talbrücke Schallermühle/Überbau FR 
Regensburg 

Oberwelling 

3819 

2,5 

2.5 - 2.9 

6735670 

2 

Brücke A3 über Geh- und Radweg und einen Bach 

Frickenhofen 

121 

2,0 

2.0 - 2.4 

6735671 

0 

Brücke A3 über Lampertshofener Bach 

Frickenhofen 

104 

2,0 

2.0 - 2.4 

6735672 

0 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Oberwelling 

324 

2,8 

2.5 - 2.9 

6736720 

0 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Frankfurt 

Klapfenberg 

137 

2,8 

2.5 - 2.9 

6736721 

1 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Regensburg 

Klapfenberg 

137 

2,8 

2.5 - 2.9 

6736721 

2 

Brücke B 15 überden Wolferlohgraben In ZIelhelm/Br. Bl 5 
Wolferlohgraben Zielhelm / Gewölbe links 

Zielhelm 

8 

1,7 

1.5 - 1.9 

6738501 

1 

Brücke B 15 überden Wolferlohgraben In ZIelhelm/Br. Bl 5 
Wolferlohgraben Zielhelm / Stahlrohr Mitte 

Zielhelm 

34 

1,0 

1.0 - 1.4 

6738501 

2 

Brücke B 15 überden Wolferlohgraben In ZIelhelm/Br. Bl 5 
Wolferlohgraben Zielhelm / Gewölbe rechts 

Zielhelm 

4 

1,6 

1.5 - 1.9 

6738501 

3 

Brücke B 15 überden Fußweg In Saltendorf 

Saltendorf 

43 

2,5 

2.5 - 2.9 

6738525 

0 

Brücke B 15 überden Grünwinkelgraben b. Katzdorf 

Katzdorf 

67 

1,9 

1.5 - 1.9 

6738526 

0 

Brücke A93 über St 2145 und Feldweg/Überbau FR Flof 

Oder b. Schwandorf 

482 

2,9 

2.5 - 2.9 

6738751 

1 

Brücke A93 über St 2145 und Feldweg/Überbau FR 
Regensburg 

Oder b. Schwandorf 

473 

2,9 

2.5 - 2.9 

6738751 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A93 

Oder b. Schwandorf 

338 

2,5 

2.5 - 2.9 

6738752 

0 

Brücke A93 über K-SAD 2/Überbau FR Flof 

Klardorf 

444 

2,5 

2.5 - 2.9 

6738753 

1 

Brücke A93 über K-SAD 2/Überbau FR Regensburg 

Klardorf 

450 

2,8 

2.5 - 2.9 

6738753 

2 

Brücke GVS über A93 

Katzdorf 

403 

2,5 

2.5 - 2.9 

6738754 

0 
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Brücke K-SAD 1 über A93 

Teublltz 

754 

2,7 

2.5 - 2.9 

6738755 

0 

Brücke A93 über Tal/Talbrücke Haidhof/Überbau FR Hof 

Maxhütte-Haldhof 

1741 

2,7 

2.5 - 2.9 

6738756 

1 

Brücke A93 über Tal/Talbrücke Haidhof/Überbau FR 
Regensburg 

Maxhütte-Haldhof 

1741 

2,7 

2.5 - 2.9 

6738756 

2 

Brücke A93 über GVS 

Klardorf 

372 

2,7 

2.5 - 2.9 

6738757 

0 

Brücke GVS über A93 

Teublltz 

402 

2,8 

2.5 - 2.9 

6738758 

0 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A93 

Katzdorf 

268 

2,9 

2.5 - 2.9 

6738759 

0 

Brücke A93 über einen Bach 

Klardorf 

137 

2,4 

2.0 - 2.4 

6738760 

0 

Brücke A93 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Klardorf 

250 

2,3 

2.0 - 2.4 

6738761 

0 

Brücke A93 über GVS/Überbau FR Hof 

Maxhütte-Haldhof 

172 

2,5 

2.5 - 2.9 

6738762 

1 

Brücke A93 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Maxhütte-Haldhof 

172 

2,4 

2.0 - 2.4 

6738762 

2 

Brücke A93 über einen Graben 

Klardorf 

147 

2,0 

2.0 - 2.4 

6738763 

0 

Brücke B 85 über die B 85 bei Bruck (Randsberg) 

Bruck 

143 

2,7 

2.5 - 2.9 

6739500 

0 

Brücke B 85 über einen Gehweg bei Bruck 

Bruck 

82 

2,0 

2.0 - 2.4 

6739501 

0 

Brücke B 85 über einen Wirtschaftsweg bei Bruck 

Bruck 

315 

2,0 

2.0 - 2.4 

6739502 

0 

Brücke B 85 über die Bahn "Bodenwöhr-Nlttenau" 

Bruck 

392 

2,7 

2.5 - 2.9 

6739503 

0 

Brücke B 85 überden Sulzbach bei Bruck 

Bruck 

295 

2,1 

2.0 - 2.4 

6739504 

0 

Brücke B 85 überden Sulzbach-Flutgraben b. Bruck 

Bruck 

280 

2,0 

2.0 - 2.4 

6739505 

0 

Brücke B 85 überden Mühlgraben bei Bruck 

Bruck 

275 

2,1 

2.0 - 2.4 

6739506 

0 
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Brücke B 85 über die B 85 bei Bruck 

Bruck 

266 

2,7 

2.5 - 2.9 

6739508 

0 

Brücke B 85 ü. d. Wilddurchlaß b. Wackersdorf 

Wackersdorf 

96 

2,2 

2.0 - 2.4 

6739510 

0 

Brücke B 85 überden Pflegerweiherablaß b. Bruck 

Bruck 

32 

1,0 

1.0 - 1.4 

6739530 

0 

Brücke B 85 über den Fußweg bei Mögendorf 

Mögendorf 

92 

1,1 

1.0 - 1.4 

6739531 

0 

Brücke B 85 überden Rad-u. Gehweg b. Bruck A-M 

Bruck 

56 

2,7 

2.5 - 2.9 

6739541 

0 

Brücke B 85 überden Rad- u. Gehweg b. Heselbach 

Heselbach 

73 

1,9 

1.5 - 1.9 

6739543 

0 

Brücke GVS über die B 16 bei Treidling 

Treidling 

195 

2,7 

2.5 - 2.9 

6739545 

0 

Brücke B 16 überden Taubenweg bei Nittenau 

Nittenau 

210 

1,9 

1.5 - 1.9 

6739546 

0 

Brücke B85 über den Weiher in Neubau 

Neubau 

86 

2,2 

2.0 - 2.4 

6740501 

0 

Brücke B85 über FW bei Neubau 

Neubau 

116 

2,3 

2.0 - 2.4 

6740504 

0 

Brücke Bl 6 über Hauserbachtal 

Walderbach 

2328 

1,9 

1.5 - 1.9 

6740505 

0 

Brücke Bl 6 über GVS bei Hub - Grabenhof 

Haus 

179 

1,9 

1.5 - 1.9 

6740506 

0 

Brücke Bl 6 über GVS / Weiherfelderweg 

Walderbach 

374 

2,3 

2.0 - 2.4 

6740507 

0 

Brücke Bl 6 über GVS / Haus - Amesberg 

Amesberg 

198 

2,2 

2.0 - 2.4 

6740508 

0 

Brücke B 85 über den Forstweg bei Neubau 

Neubau 

92 

2,7 

2.5 - 2.9 

6740632 

0 

Brücke B 16 über den Hirschweg (Priatweg) 

Walderbach 

163 

2,2 

2.0 - 2.4 

6740634 

0 

Brücke B 16 ü.d. Spitalweiherbach b. Walderbach 

Walderbach 

232 

1,0 

1.0 - 1.4 

6740635 

0 

Brücke Kr.Str. CHA 28 über die B 16 

Dieberg 

275 

2,0 

2.0 - 2.4 

6740636 

0 
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Brücke B 16 ü.d. GVS Fuchsenweiherweg b. Dieberg 

Dieberg 

199 

1,6 

1.5 - 1.9 

6740637 

0 

Brücke B 16 überden Kaltenbach bei Reichenbach 

Reichenbach 

232 

1,7 

1.5 - 1.9 

6740638 

0 

Brücke Privatweg Fuchsenschübelweg ü. d. B 16 

Muckenbach 

208 

1,9 

1.5 - 1.9 

6740639 

0 

Brücke Bl 6 über die K-CFIA 23 

Losenried / Walderbach 

558 

2,3 

2.0 - 2.4 

6740640 

0 

Brücke B22 über DB bei Wackerling 

Wackerling 

328 

1,0 

1.0 - 1.4 

6741500 

0 

Brücke B85 über Stierlochgraben/Nordbrücke 
(Fahrtrichtung Roding) 

Altenmarkt 

170 

1,9 

1.5 - 1.9 

6741501 

1 

Brücke B85 über Stierlochgraben/Südbrücke 
(Fahrtrichtung Cham) 

Altenmarkt 

116 

1,1 

1.0 - 1.4 

6741501 

2 

Brücke B85 über GVS in Wulfing/Nordbrücke 

Wülfing 

73 

2,0 

2.0 - 2.4 

6741503 

1 

Brücke B85 über GVS in Wulfing/Südbrücke 

Wülfing 

80 

1,0 

1.0 - 1.4 

6741503 

2 

Brücke B85 über den Regen Roding 

Roding 

1530 

3,5 

3.5 - 4.0 

6741504 

0 

Brücke St2147 über B 85 bei Roding 

Roding 

341 

3,0 

3.0 - 3.4 

6741505 

0 

Brücke B85 über GVS bei Roding 

Roding 

124 

2,7 

2.5 - 2.9 

6741506 

0 

Brücke B85 über AS Untertraubenbach/Nordbrücke 

Untertraubenbach 

371 

2,2 

2.0 - 2.4 

6741519 

1 

Brücke B85 über AS Untertraubenbach/Südbrücke 

Untertraubenbach 

311 

2,2 

2.0 - 2.4 

6741519 

2 

Brücke B85 über Knöblingerbach u. K-CFIA 11/Nordbrücke 
(Fahrtrichtung Roding) 

Wülfing 

650 

1,8 

1.5 - 1.9 

6741520 

1 

Brücke B85 über Knöblingerbach u. K-CFIA 11/Südbrücke 
(Fahrtrichtung Cham) 

Wülfing 

616 

2,1 

2.0 - 2.4 

6741520 

2 

Brücke B85 über GVS bei Thierlstein/Nordbrücke 
(Fahrtrichtung Roding) 

Thierlstein 

131 

1,7 

1.5 - 1.9 

6741521 

1 

Brücke B85 über GVS bei Thierlstein/Südbrücke 
(Fahrtrichtung Cham) 

Thierlstein 

115 

1,5 

1.5 - 1.9 

6741521 

2 
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Brücke B20 über B20 AS Cham-Süd 

Cham 

405 

2,5 

2.5 - 2.9 

6741522 

0 

Brücke B22 überden Münchsbach Wackerling 

Wackerling 

86 

1,7 

1.5 - 1.9 

6741523 

0 

Brücke GVS über B85 Altenmarkt-Haidhäuser 

Altenmarkt 

364 

2,3 

2.0 - 2.4 

6741525 

0 

Brücke K-CHA 1 über B85 

Ried a. Pfahl 

365 

1,0 

1.0 - 1.4 

6741547 

0 

Brücke GVS über B85 bei Stadl 

Stadl 

337 

1,0 

1.0 - 1.4 

6741548 

0 

Brücke AS Cham West über B85 

Cham 

782 

1,8 

1.5 - 1.9 

6741551 

0 

Brücke GRW über B85 Haidhäuser 

Haidhäuser 

123 

1,3 

1.0 - 1.4 

6741552 

0 

Brücke GVS über B 85 AS Wetterfeld 

Wetterfeld 

458 

Nicht feststellba 

6741563 

0 

Brücke B20 über K-CHA 55 bei Weiding 

Weiding 

637 

1,9 

1.5 - 1.9 

6742501 

0 

Brücke B20 über GVS bei Weiding 

Weiding 

292 

1,6 

1.5 - 1.9 

6742502 

0 

Brücke K-CHA 9 über B20 bei Weiding 

Weiding 

263 

2,0 

2.0 - 2.4 

6742505 

0 

Brücke GVS über B22 bei Zifling 

Zifling 

374 

2,5 

2.5 - 2.9 

6742508 

0 

Brücke B85 über GRW bei Chamerau 

Chamerau 

58 

1,0 

1.0 - 1.4 

6742515 

0 

Brücke B22 über K-CHA 55 

Cham 

403 

1,8 

1.5 - 1.9 

6742525 

0 

Brücke B22 über GVS Furtherstr. Cham 

Cham 

343 

2,5 

2.5 - 2.9 

6742526 

0 

Brücke B22 überden Regen Cham 

Cham 

4039 

2,4 

2.0 - 2.4 

6742527 

1 

Brücke B22 überden Quadfeldmühlbach bei Cham 

Cham 

334 

2,5 

2.5 - 2.9 

6742528 

0 

Brücke B22 überden Flutgraben bei Cham 

Cham 

826 

2,5 

2.5 - 2.9 

6742529 

0 
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Brücke B20 / B85 über B 20 AS Cham-Mitte 

Cham 

580 

2,3 

2.0 - 2.4 

6742530 

0 

Brücke GVS / Cham - Chamerau über B20 

Cham 

718 

2,5 

2.5 - 2.9 

6742531 

0 

Brücke B20 überden Haidbach/Brücke 

Cham 

116 

2,4 

2.0 - 2.4 

6742533 

1 

Brücke B20 über den Haidbach/Feldwegbrücke rechts 

Cham 

45 

1,3 

1.0 - 1.4 

6742533 

2 

Brücke B20 überden Haidbach/Feldwegbrücke links 

Cham 

45 

2,0 

2.0 - 2.4 

6742533 

3 

Brücke GVS über B20 / Vilzinger Str. 

Cham 

301 

2,2 

2.0 - 2.4 

6742534 

0 

Brücke AS K-CHA 17 über B20 

Cham 

443 

2,3 

2.0 - 2.4 

6742535 

0 

Brücke B20 überden Flaidbach Anschlußast 

Cham 

103 

1,5 

1.5 - 1.9 

6742536 

0 

Brücke B20 über Chambtal bei Furth i.W. 

Furth i.W. 

3288 

2,1 

2.0 - 2.4 

6742538 

0 

Brücke B22 über GW bei Cham 

Cham 

97 

1,0 

1.0 - 1.4 

6742539 

0 

Brücke FW über B 20 bei Chammünster 

Chammünster 

195 

2,2 

2.0 - 2.4 

6742542 

0 

Brücke B20 über FW Chammünster 

Chammünster 

121 

2,5 

2.5 - 2.9 

6742543 

0 

Brücke B20 über AS B20 / B85 u. Regenflutmulde 

Chammünster 

1523 

2,8 

2.5 - 2.9 

6742544 

0 

Brücke B20 über Regen Chammünster/Brücke B20 

Chammünster 

1927 

2,8 

2.5 - 2.9 

6742545 

1 

Brücke B20 über Bahn bei Satzdorf 

Satzdorf 

612 

2,5 

2.5 - 2.9 

6742546 

0 

Brücke FW über B 20 Perwolfing 

Perwolfing 

143 

2,0 

2.0 - 2.4 

6742547 

0 

Brücke B20 über K-CHA 10 

Kothmaißling 

721 

2,5 

2.5 - 2.9 

6742548 

0 

Brücke B20 über K-CHA 13 

Kothmaißling 

241 

2,0 

2.0 - 2.4 

6742549 

0 


Stand: 29.07.2015 


252 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B20 über Flutgraben bei Haidbach 

Cham 

125 

1,7 

1.5 - 1.9 

6742550 

0 

Brücke B20 über Chamb bei Kothmaißling 

Kothmaißling 

826 

2,5 

2.5 - 2.9 

6742551 

0 

Brücke B20 über Bahn bei Kothmaißling 

Kothmaißling 

858 

2,5 

2.5 - 2.9 

6742552 

0 

Brücke B20 über Graben (Ast) 

Kothmaißling 

79 

1,6 

1.5 - 1.9 

6742553 

0 

Brücke B20 über Graben (Ast) 

Kothmaißling 

48 

1,0 

1.0 - 1.4 

6742554 

0 

Brücke B20 über Zelzerbach bei Weiding 

Weiding 

374 

2,1 

2.0 - 2.4 

6742555 

0 

Brücke B20 über GVS Zelz-Weiding 

Weiding 

324 

2,0 

2.0 - 2.4 

6742556 

0 

Brücke B20 über FW Faustendorf-West 

Faustendorf 

222 

2,2 

2.0 - 2.4 

6742557 

0 

Brücke B20 über FW Faustendorf-Ost 

Faustendorf 

214 

2,0 

2.0 - 2.4 

6742558 

0 

Brücke B20 über GVS bei Arnschwang 

Arnschwang 

276 

2,2 

2.0 - 2.4 

6742559 

0 

Brücke K-CHA 5 über B 20 bei Arnschwang 

Arnschwang 

273 

2,0 

2.0 - 2.4 

6742560 

0 

Brücke B20 über GVS bei Ränkam 

Ränkam 

143 

1,1 

1.0 - 1.4 

6742561 

0 

Brücke FW über B20 bei Haberbühl 

Ränkam 

237 

1,9 

1.5 - 1.9 

6742562 

0 

Brücke FW über B 20 bei Ponholz 

Ränkam 

235 

1,9 

1.5 - 1.9 

6742563 

0 

Brücke B20 über Flutgraben AS Arnschwang 

Arnschwang 

60 

2,6 

2.5 - 2.9 

6742564 

0 

Brücke B22 über GVS bei Willmering 

Willmering 

194 

1,9 

1.5 - 1.9 

6742582 

0 

Brücke B85 über FW bei Chameregg 

Chameregg 

77 

1,0 

1.0 - 1.4 

6742586 

0 

Brücke FW über B85 bei Schlondorf 

Chameregg 

167 

1,0 

1.0 - 1.4 

6742587 

0 
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Brücke B20 über FW 

Furth im Wald 

88 

1,1 

1.0 - 1.4 

6743698 

0 

Brücke B25 über FW bei Feuchtwangen 

Feuchtwangen 

69 

2,5 

2.5 - 2.9 

6827656 

0 

Brücke B25 über den Bieberbach in Banzenweiler 

Banzenweiler 

93 

2,0 

2.0 - 2.4 

6827657 

0 

Brücke B25 über den Dettenbach bei Feuchtwangen 

Feuchtwangen 

138 

2,7 

2.5 - 2.9 

6827671 

0 

Brücke B25 über FIWW bei Schopfloch 

Schopfloch 

356 

3,0 

3.0 - 3.4 

6827674 

0 

Brücke B25 über den Fleckergraben bei Schopfloch 

Schopfloch 

108 

1,9 

1.5 - 1.9 

6827675 

0 

Brücke K-AN42 über die B25 bei Schopfloch 

Schopfloch 

243 

2,4 

2.0 - 2.4 

6827676 

0 

Brücke B25 über den GRW bei Schopfloch 

Schopfloch 

56 

2,1 

2.0 - 2.4 

6827677 

0 

Brücke GVS über B25 bei Schopfloch 

Schopfloch 

264 

2,0 

2.0 - 2.4 

6827679 

0 

Brücke A7 über GVS/RFB Ulm 

Unterampfrach 

164 

2,5 

2.5 - 2.9 

6827800 

1 

Brücke A7 über GVS/RFB Würzburg 

Unterampfrach 

164 

2,2 

2.0 - 2.4 

6827800 

2 

Brücke, BAB A7 über Staatsstraße 2222/RFB Fulda 

Reichenbach 

185 

2,3 

2.0 - 2.4 

6827801 

1 

Brücke, BAB A7 über Staatsstraße 2222/RFB Ulm 

Reichenbach 

185 

2,5 

2.5 - 2.9 

6827801 

2 

Brücke A7 über Fluß/Ampfrach/Unterführung der Ampfrach 

Unterampfrach 

524 

2,4 

2.0 - 2.4 

6827803 

0 

Brücke FW über A7 

Flilpertsweiler 

291 

2,5 

2.5 - 2.9 

6827805 

1 

Brücke A7 über Bach /Flolderbach 

Flilpertsweiler 

94 

2,5 

2.5 - 2.9 

6827806 

0 

Brücke B14 über A7 /AS Feuchtwangen Nr.116 

Flaundorf 

856 

2,7 

2.5 - 2.9 

6827807 

0 

Brücke A7 über FW 

Seiderzell 

682 

2,4 

2.0 - 2.4 

6827808 

0 
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Brücke A7 über GVS /Mosbach - 
Kühnhardt/Richtungsfahrbahn Würzburg 

Mosbach 

147 

2,2 

2.0 - 2.4 

6827809 

1 

Brücke A7 über GVS /Mosbach - 
Kühnhardt/Richtungsfahrbahn Ulm 

Mosbach 

147 

2,2 

2.0 - 2.4 

6827809 

2 

Brücke, K-AN40 über A7 /Larrieden - Kühnhardt 

Kühnhardt 

438 

2,8 

2.5 - 2.9 

6827810 

0 

Brücke A7 über FW /Betriebsumfahrt/Richtungsfahrbahn 
Würzburg 

Larrieden 

118 

2,2 

2.0 - 2.4 

6827811 

1 

Brücke A7 über FW /Betriebsumfahrt/Richtungsfahrbahn 
Ulm 

Larrieden 

118 

2,2 

2.0 - 2.4 

6827811 

2 

Brücke B13 überden oberen Mühlbach bei Fleglau/Brücke 
B13 ü. d. oberen Mühlbach bei Fleglau FR-AN 

Fleglau 

24 

2,2 

2.0 - 2.4 

6830500 

1 

Brücke B13 überden oberen Mühlbach bei Fleglau/Brücke 
B13 ü. d. oberen Mühlbach bei Fleglau FR-IN 

Fleglau 

24 

1,8 

1.5 - 1.9 

6830500 

2 

Brücke B13 überden Nesselbach bei Muhr am See 

Muhr am See 

130 

1,8 

1.5 - 1.9 

6830501 

0 

Brücke B13 ü.d. Nesselbachflutmulde bei Muhr a. See 

Muhr am See 

36 

2,2 

2.0 - 2.4 

6830502 

0 

Brücke G+R(B13) überden oberen Mühlbach b. Fleglau 

Fleglau 

17 

1,0 

1.0 - 1.4 

6830503 

0 

Brücke B13 überden Laubenzedler Mühlbach bei Muhr 

Muhr am See 

70 

1,1 

1.0 - 1.4 

6830504 

0 

Brücke B13 über Fallwelhergraben In Schlungenhof 

Schlungenhof 

181 

1,1 

1.0 - 1.4 

6830505 

0 

Brücke Geh- u. Radweg über die B466 bei Brand 

Brand 

77 

1,6 

1.5 - 1.9 

6830512 

0 

Brücke B466 über den Altmühlüberlelter Ost 

Gunzenhausen 

843 

2,2 

2.0 - 2.4 

6830517 

0 

Brücke B466 über die DB bei Gunzenhausen 

Gunzenhausen 

1087 

2,0 

2.0 - 2.4 

6830518 

0 

Brücke B466 über die GVS bei Gunzenhausen 

Gunzenhausen 

581 

2,0 

2.0 - 2.4 

6830519 

0 

Brücke B466 über Geh- und Radweg bei Gunzenhausen 

Gunzenhausen 

66 

2,3 

2.0 - 2.4 

6830523 

0 

Brücke B466 über die Neue Altmühl bei Gunzenhausen 

Gunzenhausen 

398 

2,3 

2.0 - 2.4 

6830524 

0 
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Brücke B466 ü. d. Altmühlseeabfluß b. Gunzenhausen 

Gunzenhausen 

1058 

2,3 

2.0 - 2.4 

6830525 

0 

Brücke B13 überden Wurmbach bei Gunzenhausen 

Gunzenhausen 

207 

1,0 

1.0 - 1.4 

6830526 

0 

Brücke B466 ü.d. Geh-u. Radweg bei Unterwurmbach 

Unterwurmbach 

30 

2,5 

2.5 - 2.9 

6830536 

0 

Brücke GVS über die B 466 bei Unterwurmbach 

Unterwurmbach 

222 

1,9 

1.5 - 1.9 

6830537 

0 

Brücke B466 überden Wurmbach bei Unterwurmbach 

Unterwurmbach 

129 

2,8 

2.5 - 2.9 

6830538 

0 

Brücke GVS und Geh-ZRadweg über B466 und Wurmbach 

Unterwurmbach 

577 

2,2 

2.0 - 2.4 

6830539 

0 

Brücke B466 ü.d. Geh-u. Radweg bei Oberwurmbach 

Oberwurmbach 

71 

1,7 

1.5 - 1.9 

6830540 

0 

Brücke HWW über die B466 bei Unterwurmbach 

Unterwurmbach 

138 

1,9 

1.5 - 1.9 

6830541 

0 

Brücke B13 über die GVS bei Aha 

Aha 

70 

2,3 

2.0 - 2.4 

6830544 

0 

Brücke B13 überden Gansgraben bei Aha 

Aha 

44 

1,7 

1.5 - 1.9 

6830545 

0 

Brücke B13 überden Fuß- und Radweg bei Aha 

Aha 

87 

2,6 

2.5 - 2.9 

6830546 

2 

Brücke B1 3 über die DB bei Muhr am See 

Muhr am See 

2059 

2,4 

2.0 - 2.4 

6830548 

0 

Brücke B13 über die Ortsstraße bei Muhr am See 

Muhr am See 

117 

1,2 

1.0 - 1.4 

6830549 

0 

Brücke B466 über eine Ortsstraße bei Brand 

Brand 

91 

1,9 

1.5 - 1.9 

6830550 

0 

Brücke WUG1 über die B466 bei Gelslohe 

Brand 

315 

1,9 

1.5 - 1.9 

6830551 

0 

Brücke B1 3 über die Altmühl bei Aha 

Aha 

645 

2,3 

2.0 - 2.4 

6830908 

0 

Brücke Gemeindestraße über die B2 bei Plelnfeld 

Plelnfeld 

330 

2,4 

2.0 - 2.4 

6831517 

0 

Brücke B2 über den Arbach bei Plelnfeld 

Plelnfeld 

535 

1,2 

1.0 - 1.4 

6831518 

2 
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Brücke B2 über Maukbach bei Mauk 

Mauk 

27 

2,9 

2.5 - 2.9 

6832501 

0 

Brücke Ast /B2 über B2 bei AS Röttenbach-SÜD 

Röttenbach 

693 

1,8 

1.5 - 1.9 

6832521 

0 

Brücke B2 über GVS /Deutschherrnstraße 

Röttenbach 

993 

1,1 

1.0 - 1.4 

6832522 

0 

Brücke FW über B2 bei Röttenbach 

Röttenbach 

170 

1,1 

1.0 - 1.4 

6832523 

0 

Brücke Ast /B2 über B2 bei AS Röttenbach-NORD 

Röttenbach 

345 

1,8 

1.5 - 1.9 

6832524 

0 

Brücke FW über B2 bei Mauk 

Röttenbach 

285 

1,7 

1.5 - 1.9 

6832525 

0 

Brücke FW /Pfaffenweg über B2 bei Röttenbach 

Röttenbach 

247 

2,1 

2.0 - 2.4 

6832528 

0 

Brücke B2 überden Iglseebach bei Mischelbach 

Mischelbach 

133 

1,2 

1.0 - 1.4 

6832700 

0 

Brücke B2 über die St2224 bei Pleinfeld 

Pleinfeld 

386 

2,2 

2.0 - 2.4 

6832702 

0 

Brücke FIWW über die B2 bei Mischelbach 

Mischelbach 

144 

2,4 

2.0 - 2.4 

6832703 

0 

Brücke St2226 über B2 nördlich Pleinfeld 

Pleinfeld 

690 

1,8 

1.5 - 1.9 

6832706 

0 

Brücke GVS über B2 nördlich Pleinfeld 

Pleinfeld 

588 

1,4 

1.0 - 1.4 

6832707 

0 

Brücke A9 über St 2220/Überbau FR Berlin / Verbreiterung 
1973 

Mörlach 

79 

2,3 

2.0 - 2.4 

6833650 

1 

Brücke A9 über St 2220/Überbau von 1936 / Erneuerung 
1953/53 

Mörlach 

295 

2,8 

2.5 - 2.9 

6833650 

2 

Brücke A9 über St 2220/Überbau FR München / 
Verbreiterung 1973 

Mörlach 

79 

2,7 

2.5 - 2.9 

6833650 

3 

Brücke A9 über Main-Donau-Kanal 

Pierheim 

4479 

2,9 

2.5 - 2.9 

6833652 

0 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Berlin 

Pierheim 

96 

2,4 

2.0 - 2.4 

6833653 

1 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
München 

Pierheim 

96 

2,3 

2.0 - 2.4 

6833653 

2 
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Brücke Feldweg über A9 und DB 

Sindersdorf 

603 

2,5 

2.5 - 2.9 

6833655 

0 

Brücke St 2238 über A9 und DB/Brücke St 2238 über A9 

Sindersdorf 

725 

2,4 

2.0 - 2.4 

6833657 

A 

Brücke A9 über Gehweg/Überbau FR Berlin 

Lay 

49 

2,3 

2.0 - 2.4 

6833658 

1 

Brücke A9 über Gehweg/Überbau FR München 

Lay 

49 

2,9 

2.5 - 2.9 

6833658 

2 

Brücke A9 über K-RFI 26/Überbau FR Berlin 

Lay 

173 

2,9 

2.5 - 2.9 

6833659 

1 

Brücke A9 über K-RFI 26/Überbau FR München 

Lay 

173 

2,5 

2.5 - 2.9 

6833659 

2 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR Berlin 

Offen bau 

158 

2,4 

2.0 - 2.4 

6833660 

1 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR München 

Offen bau 

158 

2,7 

2.5 - 2.9 

6833660 

2 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Berlin 

Offen bau 

174 

2,4 

2.0 - 2.4 

6833661 

1 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
München 

Offenbau 

173 

2,3 

2.0 - 2.4 

6833661 

2 

Brücke A9 überden Eichelbach 

Lohen 

213 

2,7 

2.5 - 2.9 

6833663 

0 

Brücke A9 über St 2391 

Lohen 

568 

2,9 

2.5 - 2.9 

6833664 

0 

Brücke A9 über GVS 

Pierheim 

453 

2,7 

2.5 - 2.9 

6833668 

0 

Brücke GVS über A9 und DB 

Jahrsdorf 

1163 

2,7 

2.5 - 2.9 

6833669 

1 

Brücke Feldweg über A9 und DB 

Lohen 

614 

2,9 

2.5 - 2.9 

6833670 

0 

Brücke B299 über die Sulz bei Reismühle 

Pollanten 

264 

2,0 

2.0 - 2.4 

6834502 

0 

Brücke B299 über Flutmulde bei Reismühle 

Pollanten 

65 

2,0 

2.0 - 2.4 

6834503 

0 

Brücke B299 über GRW bei Berching 

Berching 

50 

2,0 

2.0 - 2.4 

6834516 

0 
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Brücke B299 u. GRW über Flutmulde 

Grelßelbach 

49 

1,7 

1.5 - 1.9 

6834521 

0 

Brücke B299 überden LDM-Kanal Relsmühle 

Pollanten 

65 

2,0 

2.0 - 2.4 

6834523 

0 

Brücke B299 überden Flutgraben bei Relsmühle 

Pollanten 

80 

1,7 

1.5 - 1.9 

6834524 

0 

Brücke B299 überden LDM-Kanal Wegscheid 

Pollanten 

55 

1,8 

1.5 - 1.9 

6834525 

0 

Brücke B299 über die Sulz In Mühlhausen 

Mühlhausen 

364 

2,0 

2.0 - 2.4 

6834536 

0 

Brücke B299 überden LDM-Kanal bei Berching 

Berching 

138 

1,0 

1.0 - 1.4 

6834538 

0 

Brücke B299 über den LDM-Kanal - Zufahrtsstr. 

Berching 

56 

1,1 

1.0 - 1.4 

6834539 

0 

Brücke B299 über den Gänsgraben bei Rappersdorf 

Rappersdorf 

62 

2,1 

2.0 - 2.4 

6834542 

0 

Brücke B8 über GVS Batzhausen 

Batzhausen 

99 

2,0 

2.0 - 2.4 

6835500 

0 

Brücke A3 über GVS 

Klapfenberg 

430 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836650 

0 

Brücke St 2220 über A3 

Klapfenberg 

540 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836651 

0 

Brücke A3 über Tal/Talbrücke Gelgerhald/Überbau FR 
Frankfurt 

Rudenshofen 

3120 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836652 

1 

Brücke A3 über Tal/Talbrücke Gelgerhald/Überbau FR 
Regensburg 

Rudenshofen 

3120 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836652 

2 

Brücke A3 über GVS 

Rudenshofen 

346 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836653 

0 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Frankfurt 

Hackenhofen 

154 

3,2 

3.0 - 3.4 

6836654 

1 

Brücke A3 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Regensburg 

Hackenhofen 

138 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836654 

2 

Brücke A3 ü. St2234 Hohenfels-Parsberg (AS)(1)/Brücke 

A3 ü.St2234 Hohenf.-Parsbg (AS); FR Nü.(1) 

Parsberg 

295 

2,3 

2.0 - 2.4 

6836700 

1 

Brücke A3 ü. St2234 Hohenfels-Parsberg (AS)(1)/Brücke 

A3 ü.St2234 Hohenf.-Parsbg (AS); FR Reg.(1) 

Parsberg 

295 

2,7 

2.5 - 2.9 

6836700 

2 
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Brücke A3 über GW und Graben bei Heimberg (2) 

Parsberg 

133 

3,0 

3.0 - 3.4 

6836701 

0 

Brücke ÖFWW bei Degerndorf über A3 (3) 

Degerndorf 

259 

2,5 

2.5 - 2.9 

6836702 

0 

Brücke K-NM33 Raitenbuch-Degerndorf über A3 (4) 

Degerndorf 

542 

3,0 

3.0 - 3.4 

6836703 

0 

Brücke A3 über GVS Pöfersdorf-Gottesberg (5) 

Pöfersdorf 

324 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836704 

0 

Brücke A3 über Saugraben (6) 

Pöfersdorf 

924 

2,7 

2.5 - 2.9 

6836705 

0 

Brücke A3 über GW und Graben bei Pöfersdorf (7) 

Pöfersdorf 

131 

3,0 

3.0 - 3.4 

6836706 

0 

Brücke ÖFWW bei Pöfersdorf über A3 (8) 

Pöfersdorf 

259 

2,9 

2.5 - 2.9 

6836707 

0 

Brücke ÖFWW bei Prünthal über A3 (9) 

zwischen Pöfersdorf und Gran 

259 

3,0 

3.0 - 3.4 

6836708 

0 

Brücke A3 über K-NM32 Raitenbuch-Parsberg (10)/Brücke 
A3 ü. K-NM32 Raitenbuch-Parsbg; FR Nü. (10) 

Granswang 

235 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836709 

1 

Brücke A3 über K-NM32 Raitenbuch-Parsberg (10)/Brücke 
A3 ü. K-NM32 Raitenbuch-Parsbg; FR Rgb.(10) 

Granswang 

235 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836709 

2 

Brücke A3 über ÖFWW bei Hatzenhof (12)/Brücke A3 
über ÖFWW bei Hatzenhof; FR Nürnbg (12) 

Hatzenhof 

113 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836711 

1 

Brücke A3 über ÖFWW bei Hatzenhof (12)/Brücke A3 
über ÖFWW bei Hatzenhof; FR Rgb. (12) 

H atzen hof 

113 

2,7 

2.5 - 2.9 

6836711 

2 

■ürciuT^c^DTrD^nx^rTFvmnTcnTCTTiJtfcmjnonTTcrns^n 

(13)/Brücke A3 ü. K-NM34 Raitenbuch-Buchh.; FR Nü. 

/H 0\ 

Buchhausen 

146 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836712 

1 

■tTruoT^c^UTnj^nx^rTFvmnTcnTCTTQnurpununTTcrns^n 

(13)/Brücke A3 ü. K-NM34 Raitenbuch-Buchh.; FR 

Buchhausen 

146 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836712 

2 

Brücke A3 über Graben bei Buchhausen (14) 

Buchhausen 

232 

2,8 

2.5 - 2.9 

6836713 

0 

Brücke A3 über Graben bei Gunzenhof (1 6) 

Gunzenhof 

149 

2,2 

2.0 - 2.4 

6837681 

0 

Brücke A3 über ÖFWW bei Vogelhüll (17) 

Schrotzhofen 

358 

2,4 

2.0 - 2.4 

6837682 

0 

Ul uor\c V o iici weil II uci |ji 1 ciui luui 1 u.y~vo 

(18)/Brücke GVS Unterwahrberg-Oberpfraundorf ü. A3 

/H 0\ 

öberpfraundorf 

381 

2,9 

2.5 - 2.9 

6837683 

0 
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Brücke A3 über K-R1 1 bei Oberpfraundorf (AS)(19)/Brücke 
A3 ü. K-R11 b. Oberpfraund.(AS); FR Nü.(19) 

Oberpfraundorf 

228 

2,7 

2.5 - 2.9 

6837684 

1 

Brücke A3 über K-R1 1 bei Oberpfraundorf (AS)(19)/Brücke 
A3 ü. K-R11 b.Oberpfraund.(AS); FR Rgb.(19) 

Oberpfraundorf 

255 

2,7 

2.5 - 2.9 

6837684 

2 

Brücke A3 über GVS Grünschlag-Unterpfraundorf (20) 

Unterpfraundorf 

573 

2,8 

2.5 - 2.9 

6837685 

0 

Brücke GVS Rechberg-Rauhbügl über A3 (21) 

Rechberg 

314 

2,8 

2.5 - 2.9 

6837686 

0 

Brücke A3 über Privatweg bei Katharied (22)/Brücke A3 ü. 
Privatweg b. Katharied; FR Nbg. (22) 

Katharied 

111 

2,2 

2.0 - 2.4 

6837687 

1 

Brücke A3 über Privatweg bei Katharied (22)/Brücke A3 ü. 
Privatweg b. Katharied; FR Rbg. (22) 

Katharied 

111 

2,3 

2.0 - 2.4 

6837687 

2 

Brücke A3 über GVS Neuhof-Buxlohe (23)/Brücke A3 über 
GVS Neuhof-Buxlohe; FR Nürnbg. (23) 

Neuhof 

126 

2,3 

2.0 - 2.4 

6837688 

1 

Brücke A3 über GVS Neuhof-Buxlohe (23)/Brücke A3 über 
GVS Neuhof-Buxlohe; FR Rbg. (23) 

Neuhof 

126 

2,2 

2.0 - 2.4 

6837688 

2 

Brücke ÖFWW Neuhof-Anger über A3 (24) 

Anger 

314 

2,4 

2.0 - 2.4 

6837689 

0 

Brücke Bl 5 überden Regen u.GRW 

Regenstauf 

1399 

2,0 

2.0 - 2.4 

6838500 

1 

Brücke B15 überden Regen u.GRW/GRW - Steg WL 

Rc|bg 

Regenstauf 

82 

1,7 

1.5 - 1.9 

6838500 

2 

Brücke B15 über R21 in Regenstauf 

Regenstauf 

216 

2,0 

2.0 - 2.4 

6838506 

0 

Brücke B 15 überden Gehweg bei Ponholz 

Ponholz 

40 

2,2 

2.0 - 2.4 

6838653 

0 

Brücke B 15 überden Rad-u. Gehweg bei Ponholz 

Ponholz 

91 

2,2 

2.0 - 2.4 

6838654 

0 

Brücke GVS über die B 15 bei Burglengenfeld 

Burglengenfeld 

254 

2,4 

2.0 - 2.4 

6838656 

0 

Brücke B 15 ü. d. Diesenbach b. Ponholz 

Ponholz 


0,0 

slicht feststellba 

6838657 

0 

Brücke A93 über ÖFWW Eitlbrunn-Regendorf (10) 

Regendorf 

556 

2,2 

2.0 - 2.4 

6838700 

0 

Ul uor\c uuci r\-i\^i i_iiiui ui ii i-i loiciui 

(AS)(9)/Brücke A93 ü. Kr R21 (AS Regenst); FR Pfreimd 



Regenstauf 

194 

2,2 

2.0 - 2.4 

6838701 

1 
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LJi uor\c uuci r\-i\^i i_iiiui ui ii i-i loiciui 

(AS)(9)/Brücke A93 ü. Kr R21 (AS Regenst); FR Holledau 

/n\ 

Regenstauf 

194 

2,0 

2.0 - 2.4 

6838701 

2 

Brücke A93 über ÖFWW Unterhaslach (8)/Brücke A93 
über ÖFWW Unterh.; FR Pfreimd (8) 

Regenstauf 

112 

2,2 

2.0 - 2.4 

6838702 

1 

Brücke A93 über ÖFWW Unterhaslach (8)/Brücke A93 
über ÖFWW Unterh.; FR Holledau (8) 

Regenstauf 

112 

2,0 

2.0 - 2.4 

6838702 

2 

Brücke A93 über ÖFWW Oberhaslach (7) 

Regenstauf 

368 

2,4 

2.0 - 2.4 

6838703 

0 

Brücke A93 über St2149 Kallmünz-Regenstauf (6) 

Diesenbach 

703 

3,1 

3.0 - 3.4 

6838704 

0 

Brücke A93 über Diesenbach (5) 

Diesenbach 

372 

2,2 

2.0 - 2.4 

6838705 

0 

Brücke ÖFWW Medersbach-Hagenau über A93 (4) 

Diesenbach 

260 

2,3 

2.0 - 2.4 

6838706 

0 

Brücke A93 über ÖFWW Ponholzer Forst (2)/Brücke A93 
ü. ÖFWW Ponholzer Forst; FR 2 (2) 

Ponholz 

104 

2,3 

2.0 - 2.4 

6838708 

1 

Brücke A93 über ÖFWW Ponholzer Forst (2)/Brücke A93 
ü. ÖFWW Ponholzer Forst; FR 1 (2) 

Ponholz 

104 

2,3 

2.0 - 2.4 

6838708 

2 

UUL>I LJ 1^ ljlii^IL>II^L>III.~ 

Regenstauf(AS)(1)/Brücke A93 über B15 Burglengenf.- 

Ponholz 

363 

2,2 

2.0 - 2.4 

6838709 

1 

■ljiUoTvc^ 

Regenstauf(AS)(1)/Brücke A93 über B15 Burglengenf.- 

Ponholz 

363 

2,4 

2.0 - 2.4 

6838709 

2 

Brücke öffentl. Feld- u. Waldweg über A93 

Ponholz 

270 

2,7 

2.5 - 2.9 

6838710 

0 

Brücke A93 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 

Hof 

Leonberg 

126 

2,5 

2.5 - 2.9 

6838711 

1 

Brücke A93 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Regensburg 

Leonberg 

118 

2,5 

2.5 - 2.9 

6838711 

2 

Brücke A93 über GVS/Überbau FR Hof 

Leonberg 

148 

2,5 

2.5 - 2.9 

6838712 

1 

Brücke A93 über GVS/Überbau FR Regensburg 

Leonberg 

148 

2,5 

2.5 - 2.9 

6838712 

2 

Brücke GVS über A93 

Leonberg 

405 

2,8 

2.5 - 2.9 

6838713 

0 

Brücke GVS über A93 

Leonberg 

477 

2,8 

2.5 - 2.9 

6838714 

0 
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Brücke A93 über K-SAD 8/Überbau FR Hof 

Maxhütte-Haidhof 

207 

2,5 

2.5 - 2.9 

6838715 

1 

Brücke A93 über K-SAD 8/Überbau FR Regensburg 

Maxhütte-Haidhof 

207 

2,4 

2.0 - 2.4 

6838715 

2 

Brücke B16 überden Finsingerbach 

Bernhardswald 

213 

1,8 

1.5 - 1.9 

6839515 

0 

Brücke FW über B16 Finsing 

Bernhardswald 

153 

1,9 

1.5 - 1.9 

6839516 

0 

Brücke B16 über Stockhofbach bei Erlbach 

Stockhof 

248 

1,7 

1.5 - 1.9 

6839517 

0 

Brücke GVS über B16 bei Erlbach 

Stockhof 

293 

2,5 

2.5 - 2.9 

6839518 

0 

Brücke B16 überden Weihergrabenbach 

Hauzendorf 

412 

1,7 

1.5 - 1.9 

6839519 

0 

Brücke St2650 über B16 Hauzendorf 

Hauzendorf 

358 

1,9 

1.5 - 1.9 

6839520 

0 

Brücke B16 überden Mühlberggrabenbach 

Hauzendorf 

138 

1,6 

1.5 - 1.9 

6839521 

0 

Brücke B16 überden Kellerbergbach 

Hauzendorf 

246 

2,0 

2.0 - 2.4 

6839522 

0 

Brücke GVS über B16 bei Hauzend./Grub 

Hauzendorf 

241 

2,0 

2.0 - 2.4 

6839523 

0 

Brücke B16 über Tal Hauzendorf 

Hauzendorf 

2208 

2,2 

2.0 - 2.4 

6839524 

0 

Brücke GVS über B16 bei Wulkersdorf 

Hauzendorf 

523 

2,0 

2.0 - 2.4 

6839525 

0 

Brücke FW über B16 Hinterappendorf 

Lambertsneukirchen 

154 

1,1 

1.0 - 1.4 

6839526 

0 

Brücke B16 über Feldhofbach bei Plitting 

Plitting 

354 

2,1 

2.0 - 2.4 

6839527 

0 

Brücke Privatweg über B16 

Plitting 

152 

1,7 

1.5 - 1.9 

6839528 

0 

Brücke B16 überden Unterbraunstubenerbach 

Nittenau 

234 

2,0 

2.0 - 2.4 

6839529 

0 

Brücke GVS über B16 bei Plitting 

Darmannsdorf 

252 

2,0 

2.0 - 2.4 

6839530 

0 
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Brücke B16 über Tal Goppeltshofen 

Goppeltshofen 

1077 

2,4 

2.0 - 2.4 

6839531 

0 

Brücke B 16 überden Wilddurchlaß bei Strohhof 

Strohhof 

159 

1,8 

1.5 - 1.9 

6839655 

0 

Brücke B 16 übereinen Privatweg bei Strohhof 

Strohhof 

198 

2,5 

2.5 - 2.9 

6839656 

0 

Brücke B 16 überden Auhofgraben bei Nittenau 

Nittenau 

1322 

2,9 

2.5 - 2.9 

6839657 

0 

Brücke B 16 über die St 2145 bei Nittenau 

Nittenau 

457 

2,7 

2.5 - 2.9 

6839658 

0 

Brücke B 1 6 über den Wilddurchlaß bei SAD 1 1 

Nittenau 

189 

2,5 

2.5 - 2.9 

6839659 

0 

Brücke B 16 über die Kr.-Str. SAD 11 bei Nittenau 

Nittenau 

308 

2,0 

2.0 - 2.4 

6839660 

0 

Brücke B 16 überden Birkenbauerbach bei Nittenau 

Nittenau 

106 

1,0 

1.0 - 1.4 

6839661 

0 

Brücke Feldweg über die B 16 bei Trumling 

Trumling 

294 

2,3 

2.0 - 2.4 

6839662 

0 

Brücke B 16 übereinen Graben bei Nittenau 

Nittenau 

113 

1,7 

1.5 - 1.9 

6839663 

0 

Brücke B 16 überden Regen bei Muckenbach 

Muckenbach 

1829 

2,3 

2.0 - 2.4 

6839664 

0 

Brücke B 16 über die St 2149 bei Muckenbach 

Muckenbach 

312 

2,7 

2.5 - 2.9 

6839665 

0 

Brücke B 16 über das Große Goppeltshofer Tal 

Nittenau 

1728 

2,7 

2.5 - 2.9 

6839666 

0 

Brücke B 16 über das Steingrabental bei Nittenau 

Nittenau 

3000 

2,5 

2.5 - 2.9 

6839667 

0 

Brücke B20 über den Schafbach 

Sattelpeilnstein 

108 

2,5 

2.5 - 2.9 

6841502 

0 

Brücke B20 über den Pentinger Bach u. der GVS 

Traitsching 

358 

1,9 

1.5 - 1.9 

6841543 

0 

Brücke B20 über GVS Traitsching-Siedling 

Traitsching 

183 

2,0 

2.0 - 2.4 

6841544 

0 

Brücke GVS über B20 bei Traitsching 

Traitsching 

427 

1,7 

1.5 - 1.9 

6841545 

0 
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Brücke B20 über GVS / Wilting - Siedling 

Wilting 

316 

1,2 

1.0 - 1.4 

6841546 

0 

Brücke FW über B20 bei Wilting 

Wilting 

137 

1,0 

1.0 - 1.4 

6841547 

0 

Brücke B20 über K-CHA 1 

Wilting 

184 

2,5 

2.5 - 2.9 

6841548 

0 

Brücke B20 über die B20 alt 

Wilting 

244 

1,9 

1.5 - 1.9 

6841549 

0 

Brücke B16 über FW bei Wilting 

Wilting 

262 

2,0 

2.0 - 2.4 

6841550 

0 

Brücke B85 über Schnablbach bei Dietershof 

Dietershof 

56 

2,4 

2.0 - 2.4 

6842501 

0 

Brücke B85 über GRW bei Miltach 

Miltach 

170 

2,2 

2.0 - 2.4 

6842502 

0 

Brücke B85 überden Perlbach bei Miltach 

Miltach 

459 

2,9 

2.5 - 2.9 

6842503 

0 

Brücke B85 über GW Miltach 

Miltach 

77 

2,7 

2.5 - 2.9 

6842514 

0 

Brücke B85 über GVS zum Regen 

Flörwalting 

72 

1,0 

1.0 - 1.4 

6842518 

0 

Brücke B85 überden Radibach bei Staning 

Staning 

42 

2,2 

2.0 - 2.4 

6842525 

0 

Brücke B85 über den Kugelbach bei Altwies 

Voggenzell 

56 

2,5 

2.5 - 2.9 

6842700 

0 

Brücke B85 überden Kugelbach 

Voggenzell 

91 

1,8 

1.5 - 1.9 

6842701 

0 

Brücke B11 überden Regen in Bayer.Eisenstein 

Bayer.Eisenstein 

157 

1,8 

1.5 - 1.9 

6845500 

0 

Brücke B25 überden Mühlgraben bei Dinkelsbühl 

Dinkelsbühl 

33 

2,8 

2.5 - 2.9 

6927851 

0 

Brücke B25 über die Rotach bei Wilburgstetten 

Wilburgstetten 

109 

2,1 

2.0 - 2.4 

6928553 

0 

Brücke B25 ü.d. Flöllbach b. Wilburgstetten 

Wilburgstetten 

62 

2,0 

2.0 - 2.4 

6928554 

0 

Brücke B25 ü.d. Geh- und Radweg bei Wilburgstetten 

Wilburgstetten 

53 

1,3 

1.0 - 1.4 

6928555 

0 
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Brücke B25 über die Wörnitz bei Wi Iburgstetten 

Wilburgstetten 

263 

1,9 

1.5 - 1.9 

6928556 

0 

Brücke B25 über die Wörnitzflutmulde bei Wilburgs. 

Wilburgstetten 

113 

2,3 

2.0 - 2.4 

6928557 

0 

Brücke B25 ü. d. Altlachgraben bei Wilburgstetten 

Wilburgstetten 

161 

2,3 

2.0 - 2.4 

6928558 

0 

Brücke B25 über den Lohgraben bei Knittelsbach 

Knittelsbach 

46 

2,0 

2.0 - 2.4 

6928559 

0 

Brücke B25 über den Gehweg bei Wilburgstetten 

Wilburgstetten 

33 

2,4 

2.0 - 2.4 

6928572 

0 

Brücke B25 ü.d. Rotachflutmulde bei Wilburgstetten 

Wilburgstetten 

109 

2,0 

2.0 - 2.4 

6928574 

0 

Brücke B466 überden Bruckbach in Westheim 

Westheim 

249 

2,4 

2.0 - 2.4 

6929500 

0 

Ul uor\c u I uuci uci 1 iviui ii^i auci i uci uci 

Lohmühle/Brücke B13 ü.d. Mühlgraben b.d. Lohmühle 

Lohmühle 

12 

1,7 

1.5 - 1.9 

6930500 

1 

Brücke B1 3 über den Mühlgraben bei der Lohmühle 

Lohmühle 

30 

2,2 

2.0 - 2.4 

6930500 

2 

Ul uor\c u IO uuci uci 1 iviui ii^i auci i uci uci 

Lohmühle/Brücke B13 ü.d. Mühlgraben b.d. Lohmühle 

/ A . .^1«. 

Lohmühle 

10 

1,6 

1.5 - 1.9 

6930500 

3 

Brücke B13 überden Mühlgraben in Dornhausen/Brücke 
B13 ü.d. Mühlgraben in Dornhausen /Einlauf 

Dornhausen 

12 

1,7 

1.5 - 1.9 

6930501 

1 

Brücke B13 überden Mühlgraben in Dornhausen/Brücke 
B13 ü.d. Mühlgraben in Dornhausen /Mitte 

Dornhausen 

36 

1,0 

1.0 - 1.4 

6930501 

2 

Brücke B13 überden Mühlgraben in Dornhausen/Brücke 
B13 ü.d. Mühlgraben in Dornhausen /Auslauf 

Dornhausen 

10 

1,0 

1.0 - 1.4 

6930501 

3 

Brücke B466 überden Wurmbach bei Gnotzheim 

Gnotzheim 

87 

1,0 

1.0 - 1.4 

6930521 

0 

Brücke B2 ü.d. Ottmarsfelder Graben bei Ellingen 

Ellingen 

170 

1,9 

1.5 - 1.9 

6931505 

0 

Brücke B13 überden Knöpfelbach bei Stopfenheim/Brücke 
B13 ü.d. Knöpfelb. b. Stopfenheim/ Einlauf 

Stopfenheim 

20 

1,8 

1.5 - 1.9 

6931506 

1 

Brücke B13 überden Knöpfelbach bei Stopfenheim/Brücke 
B13 ü.d. Knöpfelb. b. Stopfenheim/ Mitte 

Stopfenheim 

29 

1,9 

1.5 - 1.9 

6931506 

2 

Brücke B13 überden Knöpfelbach bei Stopfenheim/Brücke 
B13 ü.d. Knöpfelb. b. Stopfenheim/ Auslauf 

Stopfenheim 

12 

1,1 

1.0 - 1.4 

6931506 

3 
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Brücke B13 überden Störzelbach in Stopfenheim 

Stopfenheim 

19 

1,9 

1.5 - 1.9 

6931507 

0 

Brücke B2 über die Rezat bei Ellingen 

Ellingen 

540 

1,9 

1.5 - 1.9 

6931519 

0 

Brücke B2 über GVS bei Ellingen (Schmalwiesen) 

Ellingen 

341 

2,8 

2.5 - 2.9 

6931520 

0 

Brücke B2 über B13 bei Ellingen 

Ellingen 

410 

2,4 

2.0 - 2.4 

6931521 

0 

Brücke B2 über Ziegelweg bei Ellingen 

Ellingen 

270 

2,6 

2.5 - 2.9 

6931522 

1 

Brücke B2 überden Riedgraben bei Ellingen 

Ellingen 

125 

2,0 

2.0 - 2.4 

6931523 

0 

Brücke B2 über GVS bei Ellingen (Mörlbach) 

Ellingen 

410 

1,9 

1.5 - 1.9 

6931524 

0 

Brücke B2 überden Hörleinsgraben bei Ellingen 

Ellingen 

188 

2,0 

2.0 - 2.4 

6931525 

0 

Brücke B2 ü.d. Schwäbische Rezat nördlich Ellingen 

Ellingen 

489 

2,9 

2.5 - 2.9 

6931526 

0 

Brücke B2 über die St2222 bei Pleinfeld 

Pleinfeld 

413 

2,4 

2.0 - 2.4 

6931527 

0 

Brücke B2 ü.d. Ast der B2 bei Weißenburg 

Weißenburg 

248 

2,0 

2.0 - 2.4 

6931531 

0 

Brücke B2 über die Holzgasse in Weißenburg 

Weißenburg 

339 

2,0 

2.0 - 2.4 

6931532 

0 

Brücke Römerbrunnenweg über die B2 in Weißenburg 

Weißenburg 

289 

2,2 

2.0 - 2.4 

6931533 

0 

Brücke B2 übereinen Geh-u. Radweg in Weißenburg 

Weißenburg 

57 

1,9 

1.5 - 1.9 

6931534 

0 

Brücke Niederhofener Str über die B2 in Weißenburg 

Weißenburg 

281 

2,2 

2.0 - 2.4 

6931535 

0 

Brücke B2 überden Hohenmühlweg bei Weißenburg 

Weißenburg 

144 

2,2 

2.0 - 2.4 

6931536 

0 

Brücke B2 über die Kr-WUG18 in Weißenburg 

Weißenburg 

240 

1,9 

1.5 - 1.9 

6931537 

0 

Brücke B2 überden Bösbach bei Weißenburg 

Weißenburg 

397 

2,5 

2.5 - 2.9 

6931538 

0 
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Brücke B2 überden Felchbach und WW bei Weißenburg 

Weißenburg 

372 

2,2 

2.0 - 2.4 

6931539 

0 

Brücke B2 über den Felchbach bei Ellingen 

Ellingen 

533 

1,8 

1.5 - 1.9 

6931540 

0 

Brücke St2389 über die B2 + Felchbach bei Ellingen 

Ellingen 

794 

2,8 

2.5 - 2.9 

6931541 

0 

Brücke Geh- u. Radweg über die B2 in Weißenburg 

Weißenburg 

76 

2,0 

2.0 - 2.4 

6931543 

0 

Brücke A9 über Ökodurchlass mit Bach 

Untermässing 

123 

3,2 

3.0 - 3.4 

6933650 

0 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Berlin / Verbreiterung 1979 

Untermässing 

32 

2,7 

2.5 - 2.9 

6933651 

1 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau von 

1937 / Erneuerung 1968/69 

Untermässing 

204 

2,9 

2.5 - 2.9 

6933651 

2 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
München / Verbreiterung 1979 

Untermässing 

32 

2,7 

2.5 - 2.9 

6933651 

3 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Kleinhöbing 

215 

2,5 

2.5 - 2.9 

6933652 

0 

Brücke A9 über die Schwarzach b. Kleinhöbing/Überbau 

FR Berlin / Verbreiterung 1 979 

Kleinhöbing 

128 

2,4 

2.0 - 2.4 

6933653 

1 

Brücke A9 über die Schwarzach b. Kleinhöbing/Überbau 
von 1938/ Erneuerung 1968/69 

Kleinhöbing 

859 

2,7 

2.5 - 2.9 

6933653 

2 

Brücke A9 über die Schwarzach b. Kleinhöbing/Überbau 

FR München / Verbreiterung 1979 

Kleinhöbing 

128 

2,3 

2.0 - 2.4 

6933653 

3 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR Berlin / Verbreiterung 
1978 

Günzenhofen 

37 

2,8 

2.5 - 2.9 

6933655 

1 

Brücke A9 über GVS/Überbau von 1938 / Erneuerung 
1968/69 

Günzenhofen 

239 

2,6 

2.5 - 2.9 

6933655 

2 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR München / 

Verbreiterung 1978 

Günzenhofen 

37 

3,0 

3.0 - 3.4 

6933655 

3 

Brücke A9 über die Schwarzach b. Flausen/Überbau FR 
Berlin 

Flausen 

496 

2,7 

2.5 - 2.9 

6933656 

1 

Brücke A9 über die Schwarzach b. Flausen/Überbau FR 
München 

Flausen 

496 

2,8 

2.5 - 2.9 

6933656 

2 

Brücke GVS über A9 

Flausen 

441 

2,7 

2.5 - 2.9 

6933657 

0 
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Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Flausen 

177 

2,8 

2.5 - 2.9 

6933659 

0 

Brücke St 2227 über A9, DB und die Schwarzach 

Großhöbing 

3289 

2,5 

2.5 - 2.9 

6933663 

0 

Brücke St 2227 über A9, DB und die Schwarzach 

Großhöbing 

3289 

2,5 

2.5 - 2.9 

6933663 

0 

Brücke B299 überden Altmühlflutgraben und GRW 

Belingries 

493 

2,4 

2.0 - 2.4 

6934500 

0 

Brücke GRW neben B299 über die Altmühl 

Belingries 

199 

1,1 

1.0 - 1.4 

6934501 

0 

Brücke B299 über die Altmühl 

Belingries 

780 

2,5 

2.5 - 2.9 

6934502 

0 

Brücke B299 über die Sulz 

Belingries 

228 

1,4 

1.0 - 1.4 

6934508 

0 

Brücke B299 überden RMD-Kanal 

Belingries 

1740 

2,8 

2.5 - 2.9 

6934521 

0 

Brücke B299 über GRW 

Belingries 

50 

2,1 

2.0 - 2.4 

6934523 

0 

Brücke B299 über GRW bei K-EI21 

Belingries 

55 

2,0 

2.0 - 2.4 

6934524 

0 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

G red Ing 

176 

2,8 

2.5 - 2.9 

6934660 

0 

Brücke A9 über St 2336 

G red Ing 

447 

2,8 

2.5 - 2.9 

6934662 

0 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

G red Ing 

226 

2,9 

2.5 - 2.9 

6934663 

0 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Mettendorf 

275 

2,8 

2.5 - 2.9 

6934664 

0 

Brücke A9 über GVS 

Mettendorf 

336 

2,7 

2.5 - 2.9 

6934665 

0 

Brücke A9 über den Flelmbach 

Mettendorf 

170 

2,3 

2.0 - 2.4 

6934666 

0 

Brücke A9 über GVS 

KIndIng 

260 

2,5 

2.5 - 2.9 

6934667 

0 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
Berlin / Verbreiterung 1978 

KIndIng 

36 

2,7 

2.5 - 2.9 

6934668 

1 
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Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau von 

1938 / Erneuerung 1970/71 

KIndIng 

212 

2,6 

2.5 - 2.9 

6934668 

2 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg/Überbau FR 
München / Verbreiterung 1978 

KIndIng 

36 

2,7 

2.5 - 2.9 

6934668 

3 

Brücke A9 Äste der AS Altmühltal über Anlauter re 

KIndIng 

129 

2,5 

2.5 - 2.9 

6934669 

0 

Brücke A9 über die Anlauter 

KIndIng-EnkerIng 

940 

2,7 

2.5 - 2.9 

6934670 

0 

Brücke B299 über den LDM-Kanal bei Plankstetten 

Plankstetten 

119 

1,8 

1.5 - 1.9 

6934702 

0 

Brücke B299 über FW bei Plankstetten 

Plankstetten 

118 

1,6 

1.5 - 1.9 

6934703 

0 

Brücke B299 über den LDM-Kanal bei Plankstetten 

Plankstetten 

119 

1,8 

1.5 - 1.9 

6934704 

0 

Brücke B299 über FW 

Paulushofen 

207 

1,9 

1.5 - 1.9 

6935653 

0 

Brücke B8 über die Naab Etterzhausen 

Etterzhausen 

707 

2,8 

2.5 - 2.9 

6937500 

0 

Brücke B8 über GVS bei NIttendorf 

NIttendorf 

88 

1,0 

1.0 - 1.4 

6937501 

0 

Brücke B8 über die DB Deuerling 

Deuerling 

676 

2,1 

2.0 - 2.4 

6937502 

0 

Brücke B8 über Laaber Deuerling 

Deuerling 

546 

2,3 

2.0 - 2.4 

6937503 

0 

Brücke B8 überden Bach bei Deuerling 

Deuerling 

117 

1,0 

1.0 - 1.4 

6937504 

0 

Brücke B8 über Flutmulde Deuerling 

Deuerling 

1117 

2,3 

2.0 - 2.4 

6937517 

0 

Brücke B8 über GRW bei Deuerling 

Deuerling 

46 

1,0 

1.0 - 1.4 

6937564 

0 

Brücke ÖFWW Brunn-Anger über A3 (25) 

Brunn 

269 

3,0 

3.0 - 3.4 

6937640 

0 

Brücke A3 über St2235 Brunn-Laaber (AS) (26) 

Brunn - Laaber 

663 

2,9 

2.5 - 2.9 

6937641 

0 

Brücke A3 über GVS Brunn-Bergstetten (27)/Brücke A3 
über GVS Brunn-Bergstetten; FR 2 (27) 

Berg Stetten 

138 

3,0 

3.0 - 3.4 

6937642 

1 
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Brücke A3 über GVS Brunn-Bergstetten (27)/Brücke A3 
über GVS Brunn-Bergstetten; FR 1 (27) 

Bergstetten 

138 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937642 

2 

Brücke A3 über GVS Frauenberg-Pettenhof (28)/Brücke 

A3 über GVS Frauenberg-Pettenhof; FR 2 (28) 

Frauenberg 

138 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937643 

1 

Brücke A3 über GVS Frauenberg-Pettenhof (28)/Brücke 

A3 über GVS Frauenberg-Pettenhof; FR 1 (28) 

Frauenberg 

138 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937643 

2 

■Ejrcru^e'7^DTTiJ^rT^=TVTTrT7urragg^nTrc7rCTT=r’^TfenTTm 

(30)/Brücke A3 über K-R13 Schaggenh.-Pettenhof; 

Schaggenhofen - Pettenhof 

161 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937645 

1 

BriR/KlP)-\o uut^i rv-Pv I o oui iciyyt^i II lulüi i-rüiiüi ii lui 

(30)/Brücke A3 über K-R13 Schaggenh.-Pettenhof; 

Schaggenhofen - Pettenhof 

161 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937645 

2 

Brücke A3 über GVS Polzhausen-Weißenkirchen 
(32)/Brücke A3 über GVS Polzhausen-Weißenk.; FR2 (32) 

Weißenkirchen 

140 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937647 

1 

Brücke A3 über GVS Polzhausen-Weißenkirchen 
(32)/Brücke A3 über GVS Polzhausen-Weißenk.; FR1 (32) 

Weißenkirchen 

140 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937647 

2 

Brücke K-R13 Polzhausen-Deuerling über A3 (33) 

Waldetzenberg 

381 

3,0 

3.0 - 3.4 

6937648 

0 

Brücke A3 über ÖFWW Pollenried-B8 (34)/Brücke A3 über 
ÖFWW Pollenried-B8; FR 2 (34) 

Pollenried 

140 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937649 

1 

Brücke A3 über ÖFWW Pollenried-B8 (34)/Brücke A3 über 
ÖFWW Pollenried-B8; FR 1 (34) 

Pollenried 

140 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937649 

2 

Brücke GVS Pollenried-Undorf über A3 (35) 

Pollenried 

383 

3,0 

3.0 - 3.4 

6937650 

0 

Brücke B8 Regensburg-Nürnberg über A3 (AS) (36) 

Undorf 

633 

3,4 

3.0 - 3.4 

6937651 

0 

Brücke A3 über DB (2gl) Regensburg-Nürnberg 
(37)/Brücke A3 über DB (2gl) Rgbg.-Nbg.; FR Nbg. (37) 

Undorf 

250 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937652 

1 

Brücke A3 über DB (2gl) Regensburg-Nürnberg 
(37)/Brücke A3 über DB (2gl) Rgbg.-Nbg.; FR Rgbg. (37) 

Undorf 

250 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937652 

2 

Brücke K-R14 Nittendorf-Undorf über A3 (38) 

Nittendorf 

503 

3,3 

3.0 - 3.4 

6937653 

0 

Brücke A3 über K-R31 Nittendorf-Schönhofen (39)/Brücke 
A3 über K-R31 Nittendorf-Schönhofen;FR2(39) 

Nittendorf 

165 

2,6 

2.5 - 2.9 

6937654 

1 

Brücke A3 über K-R31 Nittendorf-Schönhofen (39)/Brücke 
A3 über K-R31 Nittendorf-Schönhofen;FR1(39) 

Nittendorf 

165 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937654 

2 

Brücke ÖFWW bei Arzweg über A3 (40) 

Nittendorf 

320 

3,2 

3.0 - 3.4 

6937655 

0 
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Brücke GVS bei Grafenried über A3 (41) 

Eilsbrunn 

280 

3,2 

3.0 - 3.4 

6937656 

0 

Brücke A3 über GVS Grafenried-Eilsbrunn (42)/Brücke A3 
über GVS Grafenried-Eilsbrunn; FR 2 (42) 

Eilsbrunn 

107 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937657 

1 

Brücke A3 über GVS Grafenried-Eilsbrunn (42)/Brücke A3 
über GVS Grafenried-Eilsbrunn; FR 1 (42) 

Eilsbrunn 

107 

2,7 

2.5 - 2.9 

6937657 

2 

Brücke A3 über ÖFWW "Kirchenweg" (43)/Brücke A3 über 
ÖFWW "Kirchenweg"; FR Nürnberg (43) 

Eilsbrunn 

57 

2,5 

2.5 - 2.9 

6937658 

1 

Brücke A3 über ÖFWW "Kirchenweg" (43)/Brücke A3 über 
ÖFWW "Kirchenweg"; FR Rgbg. (43) 

Eilsbrunn 

57 

2,5 

2.5 - 2.9 

6937658 

2 

Brücke B15 überden Wenzenbach in Zeitlarn 

Zeitlarn 

114 

1,7 

1.5 - 1.9 

6938500 

0 

Brücke Bl 5 über Flutmulde bei Zeitlarn 

Zeitlarn 

41 

2,0 

2.0 - 2.4 

6938501 

0 

Brücke Bl 6 über DB u. FW / Flofer Str. 

Gonnersdorf 

653 

2,8 

2.5 - 2.9 

6938508 

0 

Brücke Bl 6 überden Wenzenbach öberackerhof 

Irlbach 

202 

2,3 

2.0 - 2.4 

6938510 

0 

Brücke St2150 über B16 

Gonnersdorf 

242 

2,1 

2.0 - 2.4 

6938511 

0 

Brücke Bl 6 über GVS öberackerhof 

Gonnersdorf 

234 

2,0 

2.0 - 2.4 

6938512 

0 

Brücke B16 über Flutmulde / Bach 

Irlbach 

196 

2,0 

2.0 - 2.4 

6938513 

0 

Brücke B8 über GVS bei Mariaort 

Mariaort 

88 

2,2 

2.0 - 2.4 

6938514 

0 

Brücke B15 über GRW Zeitlarn 

Zeitlarn 

48 

2,0 

2.0 - 2.4 

6938515 

0 

Brücke A3 über GVS Kleinprüfening-Eilsbrunn (44)/Brücke 
A3 über GVS Kleinpr.-Eilsbrunn; FR 2 (44) 

Eilsbrunn 

101 

2,8 

2.5 - 2.9 

6938700 

1 

Brücke A3 über GVS Kleinprüfening-Eilsbrunn (44)/Brücke 
A3 über GVS Kleinpr.-Eilsbrunn; FR 1 (44) 

Eilsbrunn 

101 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938700 

2 

Brücke A3 über ÖFWW Waldhäusl-Eilsbrunn 1 (45) 

Eilsbrunn 

293 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938701 

0 

Brücke GVS Dechbetten-Pentling über A3 (49) 

Sinzing 

383 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938702 

0 
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Brücke A93 über K-R18 Lappersdorfer Straße (20)/Brücke 
A93 ü. K-R18 Lapp.-Str.; FR 2 Abfahrt (20) 

Lappersdorf 

386 

2,9 

2.5 - 2.9 

6938703 

1 

Brücke A93 über K-R18 Lappersdorfer Straße (20)/Brücke 
A93 ü. K-R18 Lapp.-Str.; FR 1 Hof (20) 

Lappersdorf 

551 

2,3 

2.0 - 2.4 

6938703 

2 

Brücke A93 über K-R18 Lappersdorfer Straße (20)/Brücke 
A93 ü. K-R18 Lapp.-Str.; FR 1 Holledau (20) 

Lappersdorf 

551 

2,9 

2.5 - 2.9 

6938703 

3 

Brücke A93 über K-R18 Lappersdorfer Straße (20)/Brücke 
A93 ü. K-R18 Lapp.-Str.; FR 1 Auffahrt (20) 

Lappersdorf 

386 

2,8 

2.5 - 2.9 

6938703 

4 

Brücke A93 übersüdl. Verteilerring B16(AS)(19)/Brücke 
A93 ü. südl. Vert. B16 (AS); FR Hof (19) 

Lappersdorf 

407 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938704 

1 

Brücke A93 über südl. Verteilerring B16(AS)(19)/Brücke 
A93 ü. südl. Vert. B16 (AS); FR Holled.(19) 

Lappersdorf 

407 

2,5 

2.5 - 2.9 

6938704 

2 

Brücke A93 über nördl.Verteilerring B16(AS)(18)/Brücke 
A93 ü. nördl. Vert. Bl 6 (AS); FR Hof (18) 

Lappersdorf 

405 

2,9 

2.5 - 2.9 

6938705 

1 

Brücke A93 über nördl.Verteilerring B16(AS)(18)/Brücke 
A93 ü. nördl. Vert. Bl 6 (AS); FR Holl. (18) 

Lappersdorf 

405 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938705 

2 

Brücke A93 über GW Lappersdorf (1 6)/Brücke A93 über 
GW Lappersdorf; FR Pfreimd (16) 

Lappersdorf 

52 

2,0 

2.0 - 2.4 

6938706 

1 

Brücke A93 über GW Lappersdorf (1 6)/Brücke A93 über 
GW Lappersdorf; FR Holledau (16) 

Lappersdorf 

52 

1,7 

1.5 - 1.9 

6938706 

2 

Brücke A93 über GW Pielmühle Nord (14) 

Lappersdorf 

175 

1,2 

1.0 - 1.4 

6938707 

0 

Brücke GVS Regensburg-Kareth über A93 (21) 

Lappersdorf 

727 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938709 

0 

Brücke A93 über Fuß- und Radweg Königswiesen (35) 

Regensburg 

240 

2,0 

2.0 - 2.4 

6938710 

0 

Brücke A93 über die Ringstraße (AS) (34)/Brücke A93 
über Ringstraße (AS); FR Hof (34) 

Regensburg 

858 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938711 

1 

Brücke A93 über die Ringstraße (AS) (34)/Brücke A93 
über Ringstraße (AS); FR Holled. (34) 

Regensburg 

858 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938711 

2 

Brücke A93 über die Dürerstraße (33)/Brücke A93 ü. 
Dürerstraße; FR Hof Auffahrt (33) 

Regensburg 

130 

2,9 

2.5 - 2.9 

6938712 

1 

Brücke A93 über die Dürerstraße (33)/Brücke A93 ü. 
Dürerstraße; FR Hof (33) 

Regensburg 

203 

2,1 

2.0 - 2.4 

6938712 

2 

Brücke A93 über die Dürerstraße (33)/Brücke A93 ü. 
Dürerstraße; FR Holledau (33) 

Regensburg 

223 

2,8 

2.5 - 2.9 

6938712 

3 
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Brücke Kirchmeierstraße über A93 (AS) (32)/Brücke 
Kirchmeierstr. ü. A93 (AS); FR Stadtm.(32) 

Regensburg 

608 

2,9 

2.5 - 2.9 

6938713 

1 

Brücke Kirchmeierstraße über A93 (AS) (32)/Brücke 
Kirchmeierstr. ü. A93 (AS); FR Prüfen. (32) 

Regensburg 

608 

2,9 

2.5 - 2.9 

6938713 

2 

Brücke Scharnhorststraße über A93 (30) 

Regensburg 

576 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938715 

0 

Brücke Prüfeninger Straße über A93 (AS)(29)/Brücke 
Prüfeninger Str. ü. A93 (AS);FR Stadtm.(29) 

Regensburg 

553 

2,7 

2.5 - 2.9 

6938716 

1 

Brücke Prüfeninger Straße über A93 (AS)(29)/Brücke 
Prüfeninger Str. ü. A93 (AS);FR Prüfen. (29) 

Regensburg 

640 

2,8 

2.5 - 2.9 

6938716 

2 

Brücke Flochweg über A93 (27) 

Regensburg 

618 

2,4 

2.0 - 2.4 

6938718 

0 

LJi uor\c uuci u lo oici 1 1 lui ii-i ci i a\ lu- 

Allee(AS)(25)/Brücke A93 ü. d. Cl.-Fe.-Allee (AS); FR Hof 

/o/-\ 

Regensburg 

546 

2,7 

2.5 - 2.9 

6938719 

1 

■LyfuoT^c^^^TrD^mT^-^TCTmunT^r’^rraTTCP 

Allee(AS)(25)/Brücke A93 ü. d. Cl.-Fe.-Allee (AS); FR Holl. 

/nc\ 

Regensburg 

554 

2,0 

2.0 - 2.4 

6938719 

2 

Brücke A93 über den Weinweg (24)/Brücke A93 über den 
Weinweg; FR Hof (24) 

Regensburg 

260 

2,1 

2.0 - 2.4 

6938720 

1 

Brücke A93 über den Weinweg (24)/Brücke A93 über den 
Weinweg; FR Holledau (24) 

Regensburg 

260 

2,3 

2.0 - 2.4 

6938720 

2 

Brücke A93 über die Donau bei Pfaffenstein (23)/Brücke 
A93 ü. Donau b. Pfaffenstein;FR Holled.(23) 

Regensburg 

8232 

2,5 

2.5 - 2.9 

6938721 

1 

Brücke A93 über die Donau bei Pfaffenstein (23)/Brücke 
A93 ü. Donau b. Pfaffenstein;FR Weiden (23) 

Regensburg 

8390 

2,5 

2.5 - 2.9 

6938721 

2 

Brücke A93 über die Donau bei Pfaffenstein (23)/Brücke 
A93 ü. Donau b. Pfaffenstein;Westrampe (23) 

Regensburg 

421 

2,3 

2.0 - 2.4 

6938721 

3 

Brücke A93 über die Donau bei Pfaffenstein (23)/Brücke 
A93 ü. Donau b. Pfaffenstein; Ostrampe (23) 

Regensburg 

2443 

2,3 

2.0 - 2.4 

6938721 

4 

Brücke A93 über Metzentalbach (17) 

Lappersdorf 

214 

2,0 

2.0 - 2.4 

6938722 

0 

Brücke A93 über GW Pielmühle Süd (15) 

Lappersdorf 

243 

1,5 

1.5 - 1.9 

6938723 

0 

Brücke A93 über GVS Lorenzen-Diesenbach (13) 

Zeitlarn 

623 

2,2 

2.0 - 2.4 

6938724 

0 

Brücke A93 über GW Regendorf (12) 

Regendorf 

159 

2,0 

2.0 - 2.4 

6938725 

0 
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Brücke A93 über Wassergraben Halbengrund (1 1 ) 

Regendorf 

743 

1,5 

1.5 - 1.9 

6938726 

0 

Brücke B16 über Regen bei Gallingkofen 

Gallingkofen 

3973 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938940 

0 

Brücke B16 über B15 Gallingkofen 

Gallingkofen 

582 

2,7 

2.5 - 2.9 

6938941 

0 

Brücke B16 über GVS / Rothkreuzweg 

Regensburg 

383 

2,2 

2.0 - 2.4 

6938942 

0 

Brücke B16 über GVS / Haslbachweg 

Wutzlhofen 

383 

2,1 

2.0 - 2.4 

6938943 

0 

Brücke B16 über GVS / Coburger Str. 

Gonnersdorf 

383 

2,5 

2.5 - 2.9 

6938944 

0 

Brücke B16 über GVS / Weidener Str. 

Gonnersdorf 

353 

2,1 

2.0 - 2.4 

6938945 

0 

Brücke B15 überGRW bei Gallingkofen 

Gallingkofen 

47 

2,0 

2.0 - 2.4 

6938946 

0 

Brücke B8 über Brückelgraben bei Kneiting 

Kneiting 

237 

2,9 

2.5 - 2.9 

6938947 

0 

Brücke R39 über B 8 bei Kneiting 

Kneiting 

396 

2,5 

2.5 - 2.9 

6938948 

0 

Brücke B8 über GRW bei Winzer 

Niederwinzer 

79 

1,0 

1.0 - 1.4 

6938949 

0 

Brücke GVS über B16 Grafenhofen 

Fußenberg 

190 

2,5 

2.5 - 2.9 

6939509 

0 

Brücke B16 überden Gambach bei Wenzenbach 

Wenzenbach 

124 

1,7 

1.5 - 1.9 

6939510 

0 

Brücke B16 überden Wenzenbach bei Wenzenbach 

Wenzenbach 

525 

2,5 

2.5 - 2.9 

6939511 

0 

Brücke B16 über K-R 6 bei Wenzenbach 

Wenzenbach 

975 

2,9 

2.5 - 2.9 

6939514 

0 

Brücke GVS über B16 bei Zeitlhof 

Wenzenbach 

207 

2,2 

2.0 - 2.4 

6939515 

0 

Brücke GVS über B16 bei Strohhof 

Wenzenbach 

195 

2,6 

2.5 - 2.9 

6939517 

0 

Brücke B16 über Forstbach bei Grabenbach 

Wenzenbach 

113 

2,6 

2.5 - 2.9 

6939518 

0 
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Brücke FW über B16 Hartl 

Bernhardswald 

154 

2,2 

2.0 - 2.4 

6939519 

0 

Brücke GVS über B16 Kreuth 

Bernhardswald 

344 

2,5 

2.5 - 2.9 

6939520 

0 

Brücke B16 über GW Wenzenbach 

Wenzenbach 

103 

2,0 

2.0 - 2.4 

6939524 

0 

Brücke B16 über Bachhöfbächl 

Bernhardswald 

292 

2,0 

2.0 - 2.4 

6939546 

0 

Brücke FW über B16 Bachhöfe 

Bernhardswald 

168 

1,6 

1.5 - 1.9 

6939547 

0 

Brücke GVS Irl-Harting über A3 (62) 

Regensburg 

540 

2,7 

2.5 - 2.9 

6939720 

0 

Brücke A3 über Durchlass Moosgraben (63)/Brücke A3 
über Durchlass Moosgraben FR 2 (63) 

Regensburg 

38 

2,3 

2.0 - 2.4 

6939721 

1 

Brücke A3 über Durchlass Moosgraben (63)/Brücke A3 
über Durchlass Moosgraben FR 1 (63) 

Regensburg 

37 

2,3 

2.0 - 2.4 

6939721 

2 

Brücke GVS Kreuzhof-Harting über A3 (64) 

Regensburg 

540 

2,3 

2.0 - 2.4 

6939722 

0 

Brücke St2146 Wiesent-Pfatter über A 3(AS)(74)/Brücke 
St2146 Wiesent-Pfatter über A 3 (AS) (74) 

Wiesent 

643 

2,5 

2.5 - 2.9 

6940700 

0 

Brücke GVS Wiesent-K-R7 über A3 (75) 

Wiesent 

418 

2,5 

2.5 - 2.9 

6940701 

0 

Brücke A 3 über die Wiesent (76)/Brücke A 3 über die 
Wiesent, RFB Regensburg (76) 

Wiesent 

355 

2,7 

2.5 - 2.9 

6940702 

1 

Brücke A 3 über die Wiesent (76)/Brücke A 3 über die 
Wiesent, RFB Passau (76) 

Wiesent 

355 

2,7 

2.5 - 2.9 

6940702 

2 

Brücke A 3 über den Mühlbach (77) 

Wörth a.d. Donau 

129 

2,5 

2.5 - 2.9 

6940703 

0 

Brücke B20 über K-SR 68 

Rißmannsdorf 

154 

1,2 

1.0 - 1.4 

6941512 

0 

Brücke B20 über FW bei Rißmanndorf 

Rißmannsdorf 

360 

1,5 

1.5 - 1.9 

6941513 

0 

Brücke B20 über St 2326 bei Rattiszell 

Rattiszell 

375 

1,2 

1.0 - 1.4 

6941517 

0 

Brücke B20 über FW bei Rattiszell 

Rattiszell 

80 

1,0 

1.0 - 1.4 

6941518 

0 
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Brücke FW über B 20 bei Stallwang 

Stallwang 

135 

1,5 

1.5 - 1.9 

6941519 

0 

Brücke B20 über FW bei Stallwang 

Stallwang 

200 

1,0 

1.0 - 1.4 

6941520 

0 

Brücke B20 über GVS bei Stallwang 

Stallwang 

102 

1,8 

1.5 - 1.9 

6941521 

0 

Brücke FW über B 20 bei Stallwang 

Stallwang 

215 

1,2 

1.0 - 1.4 

6941522 

0 

Brücke B20 über Flutmulde bei Stallwang 

Stallwang 

71 

1,1 

1.0 - 1.4 

6941523 

0 

Brücke B20 über das Kinsachtal 

Stallwang 

2046 

2,7 

2.5 - 2.9 

6941524 

0 

Brücke B20 über AS K-SR 46 

Stallwang 

349 

2,2 

2.0 - 2.4 

6941525 

0 

Brücke B20 über GVS 

Stallwang 

162 

1,1 

1.0 - 1.4 

6941526 

0 

Brücke B20 über GVS bei Stallwang 

Stallwang 

82 

1,7 

1.5 - 1.9 

6941527 

0 

Brücke K-SR 68 über B 20 

Rißmannsdorf 

433 

1,1 

1.0 - 1.4 

6941528 

0 

Brücke B20 über Entwässerungsgraben bei Stallwang 

Stallwang 

186 

1,1 

1.0 - 1.4 

6941529 

0 

Brücke B20 überden Mühlbach 

Ascha 

709 

1,0 

1.0 - 1.4 

6941532 

0 

Brücke B20 über Wiesengraben 

Ascha 

218 

1,1 

1.0 - 1.4 

6941533 

0 

Brücke B20 über FW bei Ascha 

Ascha 

214 

1,1 

1.0 - 1.4 

6941534 

0 

Brücke St 2147 über B 20 bei Ascha 

Ascha 

306 

1,7 

1.5 - 1.9 

6941535 

0 

Brücke B20 über Entwässerungsgraben bei Ascha 

Ascha 

205 

1,1 

1.0 - 1.4 

6941536 

0 

Brücke B20 über GVS bei Ascha 

Ascha 

101 

1,9 

1.5 - 1.9 

6941537 

0 

Brücke B20 über Wildwechsel bei Ascha 

Ascha 

67 

1,1 

1.0 - 1.4 

6941538 

0 
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Brücke B20 über GVS bei Rattiszell 

Rattiszell 

917 

1,1 

1.0 - 1.4 

6941539 

0 

Brücke GVS über B20 bei Rattiszell 

Rattiszell 

146 

1,8 

1.5 - 1.9 

6941540 

0 

Brücke B20 über Entwässerungsgraben bei Ascha 

Ascha 

66 

1,0 

1.0 - 1.4 

6941542 

0 

Brücke B85 über den Prackenbach 

Prackenbach 

100 

2,6 

2.5 - 2.9 

6942500 

0 

Brücke B85 über die Teisnach 

Patersdorf 

169 

2,3 

2.0 - 2.4 

6943500 

0 

Brücke B85 über Flutmulde bei Patersdorf 

Patersdorf 

138 

2,2 

2.0 - 2.4 

6943501 

0 

Brücke B85 über die Regentalbahn 

Patersdorf 

204 

2,8 

2.5 - 2.9 

6943502 

0 

Brücke B85 überden Grünbach 

Patersdorf 

214 

2,3 

2.0 - 2.4 

6943503 

0 

Brücke B 85 über FW bei Fernsdorf 

Fernsdorf 

76 

2,3 

2.0 - 2.4 

6943504 

0 

Brücke B 85 über den Flofbach 

Schlatzendorf 

94 

2,3 

2.0 - 2.4 

6943505 

0 

Brücke B85 über den Schweinbergerbach 

Schlatzendorf 

107 

2,4 

2.0 - 2.4 

6943506 

0 

Brücke B85 über die Aitnach 

Schlatzendorf 

101 

2,5 

2.5 - 2.9 

6943507 

0 

Brücke B85 über Talübergang bei Viechtach 

Viechtach 

2465 

4,0 

3.5 - 4.0 

6943508 

0 

Brücke B85 ü Entwässerungsgraben bei Prackenbach 

Prackenbach 

34 

2,2 

2.0 - 2.4 

6943509 

0 

Brücke B1 1 über GRW bei Prünst 

Patersdorf 

35 

1,0 

1.0 - 1.4 

6943510 

0 

Brücke B1 1 über den Grünbach bei Patersdorf 

Patersdorf 

118 

1,8 

1.5 - 1.9 

6943512 

0 

Brücke St 2136 über B 85 bei Patersdorf 

Patersdorf 

516 

1,7 

1.5 - 1.9 

6943520 

0 

Brücke B1 1 über GRW bei Schönberg 

Patersdorf 

64 

1,1 

1.0 - 1.4 

6943521 

0 
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Brücke B85 über den Hofbach 

Ayrhof 

92 

1,5 

1.5 - 1.9 

6943522 

0 

Brücke B85 über GRW 

Viechtach 

73 

1,1 

1.0 - 1.4 

6943525 

0 

Brücke B85 über GW bei Schlatzendorf 

Schlatzendorf 

66 

1,0 

1.0 - 1.4 

6943529 

0 

Brücke B85 über Entwässerungsgraben bei Patersdorf 

Patersdorf 

277 

2,6 

2.5 - 2.9 

6944516 

0 

Brücke B11 überden Kolbersbach in Ludwigsthal 

Ludwigsthal 

85 

2,1 

2.0 - 2.4 

6945503 

1 

Brücke B11 überden Kolbersbach in 
Ludwigsthal/Radwegbrücke Kolbersbach in Ludwigsthal 

Ludwigsthal 

67 

1,0 

1.0 - 1.4 

6945503 

2 

Brücke B1 1 über die Deffernik bei Ludwigsthal 

Ludwigsthal 

81 

2,0 

2.0 - 2.4 

6945504 

1 

Brücke B1 1 über die Deffernik bei 
Ludwigsthal/Radwegbrücke Deffernik bei Ludwigsthal 

Ludwigsthal 

67 

1,0 

1.0 - 1.4 

6945504 

2 

Brücke B1 1 über St 21 32 bei Zwiesel 

Zwiesel 

264 

1,7 

1.5 - 1.9 

6945523 

0 

Brücke B1 1 über FW bei Zwiesel 

Zwiesel 

74 

1,6 

1.5 - 1.9 

6945524 

0 

Brücke FW über Bl 1 bei Zwiesel 

Zwiesel 

124 

1,0 

1.0 - 1.4 

6945525 

0 

Brücke B1 1 über GVS bei Zwiesel 

Zwiesel 

99 

1,1 

1.0 - 1.4 

6945526 

0 

Brücke B11 über GVS bei Zwiesel 

Zwiesel 

290 

1,0 

1.0 - 1.4 

6945527 

0 

Brücke GVS über B 1 1 

Zwiesel 

287 

1,8 

1.5 - 1.9 

6945528 

0 

Brücke B1 1 über das Regental in Zwiesel 

Zwiesel 

3910 

1,9 

1.5 - 1.9 

6945529 

0 

Brücke GVS über B 1 1 

Zwiesel 

297 

1,7 

1.5 - 1.9 

6945530 

0 

Brücke B11 über GVS 

Zwiesel 

124 

1,8 

1.5 - 1.9 

6945531 

1 

Brücke GVS über B 1 1 

Zwiesel 

188 

1,1 

1.0 - 1.4 

6945532 

0 
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Brücke B1 1 über REG 1 0 

Zwiesel 

423 

1,1 

1.0 - 1.4 

6945533 

0 

Brücke B1 1 über GRW bei Regenhütte 

Regenhütte 

57 

1,8 

1.5 - 1.9 

6945536 

0 

Brücke B25 über den Hofweiherbach 

Fremdingen 

58 

1,8 

1.5 - 1.9 

7028802 

0 

Brücke B25 über den Arenbach 

Marktoffingen 

50 

1,7 

1.5 - 1.9 

7028808 

0 

Brücke B25 über den Rohrbach 

Fremdingen 

62 

1,7 

1.5 - 1.9 

7028811 

0 

Brücke B 466 über den Erlbach 

Wachfeld 

66 

2,0 

2.0 - 2.4 

7029500 

0 

Brücke B466 über die Wörnitz 

Oettingen 

885 

2,5 

2.5 - 2.9 

7029501 

0 

Brücke B466 über einen Gehweg 

Öttingen 

30 

1,7 

1.5 - 1.9 

7029502 

0 

Brücke B 466 über den Augraben 

Oettingen 

66 

1,7 

1.5 - 1.9 

7029503 

0 

Brücke B466 überden Mühlbach 

Oettingen 

175 

2,0 

2.0 - 2.4 

7029504 

0 

Brücke B466 über FW 

Pfäfflingen 

140 

2,0 

2.0 - 2.4 

7029517 

0 

Brücke B466 über den Grimmgraben 

Oettingen 

55 

1,0 

1.0 - 1.4 

7029518 

0 

Brücke B466 überden Ehingerbach 

Oettingen 

67 

1,8 

1.5 - 1.9 

7029519 

0 

Brücke B2 über den Hungerbach bei Dietfurt/Brücke B2 
überden Hungerbach bei Dietfurt /LINKS 

Dietfurt 

33 

1,7 

1.5 - 1.9 

7031500 

1 

Brücke B2 über den Hungerbach bei Dietfurt/Brücke B2 
überden Hungerbach bei Dietfurt/ RECHTS 

Dietfurt 

68 

2,5 

2.5 - 2.9 

7031500 

2 

Brücke B2 über den Hungerbach bei Dietfurt/Brücke B2 
überden Hungerbach bei Dietfurt/ LINKS 

Dietfurt 

18 

1,1 

1.0 - 1.4 

7031501 

1 

Brücke B2 über den Hungerbach bei Dietfurt/Brücke B2 
überden Hungerbach bei Dietfurt/ RECHTS 

Dietfurt 

74 

2,2 

2.0 - 2.4 

7031501 

2 

Brücke B2 über die Altmühl bei Dietfurt 

Dietfurt 

850 

2,2 

2.0 - 2.4 

7031503 

0 
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Brücke B2 über die St2216 bei Schambach 

Schambach 

351 

2,5 

2.5 - 2.9 

7031504 

0 

Brücke St2217 über B2 bei Langenaltheim 

Langenaltheim 

340 

1,9 

1.5 - 1.9 

7031507 

0 

Brücke B2 über den Schambach bei Schambach 

Schambach 

227 

2,2 

2.0 - 2.4 

7031533 

0 

Brücke B2 über den Feldweg bei Schambach 

Schambach 

88 

2,0 

2.0 - 2.4 

7031534 

0 

Brücke B13 über die Flutmulde bei Laubenthal 

Laubenthal 

142 

1,9 

1.5 - 1.9 

7032601 

0 

Brücke B13 überGRW 

Eichstätt 

50 

2,2 

2.0 - 2.4 

7033508 

0 

Brücke A9 über Privatweg 

Denkendorf 

55 

2,0 

2.0 - 2.4 

7034680 

1 

Brücke A9 über Privatweg 

Denkendorf 

182 

2,0 

2.0 - 2.4 

7034680 

2 

Brücke A9 über Privatweg 

Denkendorf 

50 

2,3 

2.0 - 2.4 

7034680 

3 

Brücke K-El 19 über A9 

Denkendorf 

427 

2,9 

2.5 - 2.9 

7034682 

0 

Brücke A9 über K-El 1 9 

Denkendorf 

284 

2,5 

2.5 - 2.9 

7034683 

0 

Brücke A9 über St 2229 

Denkendorf 

624 

2,4 

2.0 - 2.4 

7034684 

0 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Denkendorf 

176 

2,5 

2.5 - 2.9 

7034685 

0 

Brücke A9 über GVS 

Gelbelsee 

267 

2,7 

2.5 - 2.9 

7034686 

1 

Brücke A9 über K-El 22 

Gelbelsee 

305 

2,9 

2.5 - 2.9 

7034687 

1 

Brücke A9 über GVS 

Irlahüll 

274 

2,7 

2.5 - 2.9 

7034688 

0 

Brücke A9 über GVS 

Irlahüll 

146 

2,5 

2.5 - 2.9 

7034689 

0 

Brücke A9 über Forstweg 

Irlahüll 

139 

2,7 

2.5 - 2.9 

7034690 

0 
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Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

KIpfenberg 

280 

2,9 

2.5 - 2.9 

7034691 

0 

Brücke A9 über St 2230 

KIndIng 

465 

2,7 

2.5 - 2.9 

7034692 

0 

Brücke A9 über die Altmühl 

KIndIng 

1301 

2,7 

2.5 - 2.9 

7034693 

0 

Brücke A9 über GVS 

KIndIng 

426 

2,9 

2.5 - 2.9 

7034695 

0 

Brücke A9 über St 2228/Überbau FR Berlin 

KIndIng-EnkerIng 

346 

2,5 

2.5 - 2.9 

7034696 

1 

Brücke A9 über St 2228/Überbau FR München 

KIndIng-EnkerIng 

346 

2,4 

2.0 - 2.4 

7034696 

2 

Brücke A9 Äste der AS Altmühltal über Anlauter II. 

KIndIng 

137 

2,5 

2.5 - 2.9 

7034697 

0 

Brücke A9 über die Altmühl 

KIndIng 

1344 

2,9 

2.5 - 2.9 

7034698 

0 

Brücke A9 über St 2230 

KIndIng 

464 

2,5 

2.5 - 2.9 

7034699 

2 

Brücke A9 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

llbling 

216 

2,5 

2.5 - 2.9 

7034700 

0 

Brücke A9 Flangbrücke KIndIng 

llbling 

11813 

3,0 

3.0 - 3.4 

7034701 

0 

Brücke A9 über GVS 

Kemathen 

945 

2,7 

2.5 - 2.9 

7034702 

0 

Brücke Privatweg über A9 

Irlahüll 

314 

2,8 

2.5 - 2.9 

7034703 

0 

Brücke GRW über B299 

Sandersdorf 

40 

2,7 

2.5 - 2.9 

7035500 

0 

Brücke B299 überden Schambach 

Schamhaupten 

64 

2,5 

2.5 - 2.9 

7035501 

0 

Brücke B299 über den Flutgraben 

Stenzenhof 

66 

2,0 

2.0 - 2.4 

7035509 

0 

Brücke B299 über den Futgraben 

Pondorf 

90 

2,4 

2.0 - 2.4 

7035510 

0 

Brücke B 16 über DB bei Saal a.d. Donau 

Saal 

572 

2,7 

2.5 - 2.9 

7037500 

0 
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Brücke B 16 über St 2230, GRW und DB bei Saal 

Saal an der Donau 

378 

2,5 

2.5 - 2.9 

7037501 

0 

Brücke K-KEH38 über Bl 6 bei Saal 

Saal an der Donau 

581 

2,2 

2.0 - 2.4 

7037502 

0 

Brücke Bl 6 über FW bei Saal 

Saal 

92 

2,2 

2.0 - 2.4 

7037503 

0 

Brücke B16 über Bahn und FW bei Saal a.d. Donau 

Saal a.d. Donau 

1334 

2,7 

2.5 - 2.9 

7037505 

B 

Brücke B16 über GVS Graßlfing 

Graßlfing 

112 

2,2 

2.0 - 2.4 

7038501 

0 

Brücke GVS über Bl 6 Großberg 

Großberg 

276 

2,1 

2.0 - 2.4 

7038502 

0 

Brücke K-R 4 über B16 Pentling 

Pentling 

296 

2,9 

2.5 - 2.9 

7038514 

0 

Brücke Bl 5 über BMW Industriegleis 

Obertraubling 

642 

1,8 

1.5 - 1.9 

7038519 

0 

Brücke Bl 6 über Mühlbach bei Poikam 

Poikam 

55 

2,6 

2.5 - 2.9 

7038590 

0 

Brücke Bl 6 über Mühlbach bei Poikam 

Poikam 

172 

2,2 

2.0 - 2.4 

7038591 

0 

Brücke Bl 6 über GW bei Bad Abbach 

Bad Abbach 

63 

1,8 

1.5 - 1.9 

7038592 

0 

Brücke B16 über GVS bei Bad Abbach 

Bad Abbach 

167 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038593 

0 

Brücke B16 über GVS bei Lengfeld 

Lengfeld 

144 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038596 

0 

Brücke B1 6 über VA Bl 6 bei Bad Abbach 

Bad Abbach 

383 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038597 

0 

Brücke B16 über GRW bei Bad Abbach 

Bad Abbach 

53 

1,6 

1.5 - 1.9 

7038599 

0 

Brücke A3 über ÖFWW Waldhäusl-Eilsbrunn II (46) 

Eilsbrunn 

415 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038670 

0 

Brücke A3 über ÖFWW bei Vogelsang (47)/Brücke A3 
über ÖFWW bei Vogelsang; FR 2 (47) 

Vogelsang 

77 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038671 

1 

Brücke A3 über ÖFWW bei Vogelsang (47)/Brücke A3 
über ÖFWW bei Vogelsang; FR 1 (47) 

Vogelsang 

78 

2,2 

2.0 - 2.4 

7038671 

2 
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Brücke A3 über die Donau bei Sinzing (AS)(48)/Brücke A3 
über die Donau bei Sinzing (FR Nü.) (48) 

Sinzing 

13486 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038672 

1 

Brücke A3 über die Donau bei Sinzing (AS)(48)/Brücke A3 
über die Donau bei Sinzing (FR Rgb.)(48) 

Sinzing 

13486 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038672 

2 

Brücke A3 über A93 (AK Regensburg) (50)/Brücke A3 über 
A93 (AK Rgbg.); Rampe Nord (50) 

Pentling 

588 

3,3 

3.0 - 3.4 

7038673 

1 

Brücke A3 über A93 (AK Regensburg) (50)/Brücke A3 über 
A93 (AK Rgbg.); FR Nürnberg (50) 

Pentling 

835 

3,8 

3.5 - 4.0 

7038673 

2 

Brücke A3 über A93 (AK Regensburg) (50)/Brücke A3 über 
A93 (AK Rgbg.); FR Passau (50) 

Pentling 

835 

3,2 

3.0 - 3.4 

7038673 

3 

Brücke A3 über A93 (AK Regensburg) (50)/Brücke A3 über 
A93 (AK Rgbg.); Rampe Süd (50) 

Pentling 

588 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038673 

4 

Brücke Fladamarstraße über A3 (51) 

Pentling 

729 

3,5 

3.5 - 4.0 

7038674 

0 

Brücke Augsburgerstraße über A3 (52) 

Pentling 

615 

3,7 

3.5 - 4.0 

7038675 

0 

Brücke A3 über Graßer Weg (54)/Brücke A3 über Graßer 
Weg; FR Nürnberg (54) 

Graß 

202 

2,3 

2.0 - 2.4 

7038676 

1 

Brücke A3 über Graßer Weg (54)/Brücke A3 über Graßer 
Weg; FR Passau (54) 

Graß 

202 

2,5 

2.5 - 2.9 

7038676 

2 

Brücke A3 über Universitätsstraße (55)/Brücke A3 über 
Universitätsstraße; FR Nbg. (55) 

Graß 

200 

2,7 

2.5 - 2.9 

7038677 

1 

Brücke A3 über Universitätsstraße (55)/Brücke A3 über 
Universitätsstraße; FR Passau (55) 

Graß 

200 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038677 

2 

Brücke K-R19 Regensburg-Unterisling über A3 (56) 

Regensburg 

611 

2,9 

2.5 - 2.9 

7038678 

0 

Brücke Markomannenstraße über A3 (57) 

Regensburg 

540 

2,7 

2.5 - 2.9 

7038679 

0 

Brücke A3 über Bl 5 Rgbg.-Burgweinting (AS)(58)/Brücke 
A3 über B15 Rgbg.-Burgweinting (AS) FR2(58) 

Regensburg 

495 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038680 

1 

Brücke A3 über Bl 5 Rgbg.-Burgweinting (AS)(58)/Brücke 
A3 über B15 Rgbg.-Burgweinting (AS) FR2(58) 

Regensburg 

605 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038680 

2 

Brücke A3 über DB bei Burgweinting (59)/Brücke A3 über 
DB bei Burgweinting; FR Rgbg. (59) 

Burgweinting 

2851 

3,9 

3.5 - 4.0 

7038681 

1 

Brücke A3 über DB bei Burgweinting (59)/Brücke A3 über 
DB bei Burgweinting; FR Passau (59) 

Burgweinting 

2851 

3,7 

3.5 - 4.0 

7038681 

2 
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Brücke A3 über ÖFWW bei Irl (60) 

Regensburg 

400 

2,2 

2.0 - 2.4 

7038682 

0 

Brücke A3 über den Aubach (61 ) 

Regensburg 

235 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038683 

0 

Brücke A93 über die Ziegetsdorfer Straße (36)/Brücke A93 
ü. d. Ziegetsdorfer Str.; FR Flof (36) 

Regensburg 

193 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038684 

1 

Brücke A93 über die Ziegetsdorfer Straße (36)/Brücke A93 
ü. d. Ziegetsdorfer Str.; FR Floll. (36) 

Regensburg 

245 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038684 

2 

Brücke A93 über GVS Pentling-Flölkering (38)/Brücke A93 
ü. GVS Pentling-H.; FR Hof (38) 

Regensburg 

172 

1,9 

1.5 - 1.9 

7038686 

1 

Brücke A93 über GVS Pentling-Hölkering (38)/Brücke A93 
ü. GVS Pentling-H.; FR Holled. (38) 

Regensburg 

170 

2,8 

2.5 - 2.9 

7038686 

2 

Brücke A93 über Bl 6 Regensburg-Ingolstadt 
(AS)(39)/Brücke A93 ü. Bl 6 Reg.-Ing. (AS); FR Hof (39) 

Pentling 

926 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038687 

1 

Brücke A93 über Bl 6 Regensburg-Ingolstadt 
(AS)(39)/Brücke A93 ü. B16 Reg.-Ing. (AS); FR Holl. (39) 

Pentling 

746 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038687 

2 

Brücke GVS Posthof zur K-R4 über A93 (41 ) 

Regensburg 

589 

2,5 

2.5 - 2.9 

7038688 

0 

Brücke A93 über GW Pfaffenbogen (42) 

Hohengebraching 

151 

2,6 

2.5 - 2.9 

7038689 

0 

Brücke A93 über ÖFWW Posthof (43)/Brücke A93 über 
ÖFWW Posthof; FR Rgbg. (43) 

Hohengebraching 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038690 

1 

Brücke A93 über ÖFWW Posthof (43)/Brücke A93 über 
ÖFWW Posthof; FR Holledau (43) 

Hohengebraching 

106 

2,5 

2.5 - 2.9 

7038690 

2 

Brücke GVS Neudorf-Hohengebraching über A93 (44) 

Hohengebraching 

407 

2,3 

2.0 - 2.4 

7038691 

0 

Brücke A93 über ÖFWW (Forstweg) bei Neudorf (45) 

Hohengebraching 

177 

2,3 

2.0 - 2.4 

7038692 

0 

Brücke K-R20 öberhinkofen zur K-R4 über A93 (46) 

Seedorf 

721 

2,5 

2.5 - 2.9 

7038693 

0 

Brücke A93 über ÖFWW Seedorf (47)/Brücke A93 über 
ÖFWW Seedorf; FR Regensburg (47) 

Seedorf 

63 

2,2 

2.0 - 2.4 

7038694 

1 

Brücke A93 über ÖFWW Seedorf (47)/Brücke A93 über 
ÖFWW Seedorf; FR Holledau (47) 

Seedorf 

63 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038694 

2 

Brücke St2143 Bad Abbach-Dünzling über A93(AS)(48) 

Seedorf 

656 

2,7 

2.5 - 2.9 

7038695 

0 
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Brücke A93 über ÖFWW Römerschanze (49) 

Peising 

175 

2,5 

2.5 - 2.9 

7038696 

0 

Brücke A93 über GVS Poign-Peising (50) 

Peising 

591 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038697 

0 

Brücke A93 über Wolkeringer Bach (51 ) 

Peising 

273 

1,7 

1.5 - 1.9 

7038698 

0 

Brücke A93 über ÖFWW Obermassing (52) 

Peising 

308 

2,7 

2.5 - 2.9 

7038699 

0 

Brücke A93 über GW Regensburg-Bad Abbach (40) 

Pentling 

53 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038701 

0 

LJi uor\c uuci u i «j i iouui^-i_ciiiuoiiui 

(AS)(60/1 )/Brücke A3 über Bl 5 Rgbg.-Landsh. (AS) FR 2 

Regensburg 

690 

2,5 

2.5 - 2.9 

7038702 

1 

y~v>j uuci lj i i iouui^-l.ciiiuoiiui 

(AS)(60/1)/Brücke A3 über B15 Rgbg.-Landsh. (AS) FR 1 

/oni-i \ 

Regensburg 

690 

2,5 

2.5 - 2.9 

7038702 

2 

Brücke A3 über Abzugsgraben (Nordrampe d.AS)(60/2) 

Regensburg 

241 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038703 

0 

Brücke A3 über Abzugsgraben (Südrampe d.AS)(60/3) 

Regensburg 

153 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038704 

0 

Brücke A3 über den Aubach (Südrampe d. AS)(60/4) 

Regensburg 

158 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038705 

0 

Brücke A3 über den Aubach (Südrampe d. AS)(60/4) 

Regensburg 

158 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038705 

0 

Brücke Galgenbergstraße über A3 (AS)(55/2)/Brücke 
Galgenbergstr. ü. A3 (AS) Überbau Pa (55/2) 

Regensburg 

882 

2,2 

2.0 - 2.4 

7038720 

1 

Brücke Galgenbergstraße über A3 (AS)(55/2)/Brücke 
Galgenbergstr. ü. A3 (AS) Überbau Nbg (55/2 

Regensburg 

689 

2,0 

2.0 - 2.4 

7038720 

2 

Brücke Rampe A3 über GW Stadion Süd (55/3) 

Regensburg 

166 

2,2 

2.0 - 2.4 

7038722 

0 

Brücke GVS Pentling-Ziegestdorf über A93 (37) 

Pentling 

613 

1,2 

1.0 - 1.4 

7038736 

0 

Brücke B8 über Grabenwiesenbach bei Geisling 

Geisling 

163 

2,7 

2.5 - 2.9 

7039500 

0 

Brücke Bl 5 über Pfatter bei Köfering 

Köfering 

183 

2,1 

2.0 - 2.4 

7039501 

0 

Brücke B8 über GRW bei Roith 

Roith 

94 

1,6 

1.5 - 1.9 

7039502 

1 
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Brücke B8 über Flutmulde bei Rolth 

Rolth 

58 

2,2 

2.0 - 2.4 

7039534 

0 

Brücke B15 über GVS Alteglofshelm 

Alteglofshelm 

150 

2,3 

2.0 - 2.4 

7039537 

0 

Brücke B15 über GRW Alteglofshelm 

Alteglofshelm 

58 

2,0 

2.0 - 2.4 

7039538 

0 

Brücke B15 über LItzlbach Obertraubling 

Obertraubling 

372 

1,7 

1.5 - 1.9 

7039539 

0 

Brücke B15 über DB Obertraubling 

Obertraubling 

1153 

2,7 

2.5 - 2.9 

7039540 

1 

Brücke B15 über GVS Obertraubling 

Obertraubling 

226 

1,6 

1.5 - 1.9 

7039541 

0 

Brücke GRW neben B15 über Pfatter bei Köfering 

Köfering 

39 

1,7 

1.5 - 1.9 

7039558 

0 

Brücke GRW bei Neutraubling über A3 (65/1) 

Neutraubling 

127 

2,3 

2.0 - 2.4 

7039563 

0 

Brücke St 2145 Barbing-Neutraubling ü. A3 (AS)(65) 

Neutraubling 

585 

2,4 

2.0 - 2.4 

7039720 

0 

Brücke St 2145 Barbing-Neutraubling ü. A3 (AS)(65) 

Neutraubling 

585 

2,4 

2.0 - 2.4 

7039720 

0 

Brücke GVS Barbing-Oberhelsing über A3 (66) 

Neutraubling 

293 

3,0 

3.0 - 3.4 

7039721 

0 

Brücke GVS Unterhelsing-Oberhelsing über A3 (67) 

Neutraubling 

248 

2,9 

2.5 - 2.9 

7039722 

0 

Brücke B8 Regensburg-Straubing über A3 (AS) (68) 

Neutraubling 

609 

2,3 

2.0 - 2.4 

7039723 

0 

Brücke ÖFWW bei Rosenhof über A3 (69) 

Neutraubling 

268 

2,8 

2.5 - 2.9 

7039724 

0 

Brücke GVS Frleshelm-Rolth über A3 (70) 

Neutraubling 

424 

2,2 

2.0 - 2.4 

7039725 

0 

Brücke K-R23 Altach-Elthelm über A3 (71) 

Elthelm 

495 

2,3 

2.0 - 2.4 

7039726 

0 

Brücke ÖFWW Auhof-Elthelm über A3 (72) 

Elthelm 

270 

2,4 

2.0 - 2.4 

7039727 

0 

Brücke GVS Barbing-Neutraubling über A3 (66/1) 

Neutraubling 

667 

2,5 

2.5 - 2.9 

7039728 

0 
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Brücke B8 über die Laaber bei Schönach 

Schönach 

420 

0,0 

slicht feststellba 

7040500 

0 

Brücke B8 über GVS bei Schönach 

Schönach 

53 

2,1 

2.0 - 2.4 

7040501 

0 

Brücke B8 über Nachtweidgraben bei Schönach 

Schönach 

56 

1,6 

1.5 - 1.9 

7040502 

0 

Brücke B8 über Rosslohgraben bei Griesau 

Schönach 

55 

1,7 

1.5 - 1.9 

7040503 

0 

Brücke B8 über Johannisgraben bei Griesau 

Griesau 

96 

2,0 

2.0 - 2.4 

7040504 

0 

Brücke B8 über die Pfatter bei Pfatter 

Pfatter 

195 

2,5 

2.5 - 2.9 

7040506 

0 

Brücke B8 über Graben östl. Schönach 

Schönach 

42 

1,8 

1.5 - 1.9 

7040516 

0 

Brücke B8 über Flutmulde bei Atting 

Rain 

93 

1,0 

1.0 - 1.4 

7040650 

0 

Brücke B8 über Flutmulde bei Rain 

Rain 

221 

1,0 

1.0 - 1.4 

7040651 

0 

Brücke B8 über die Kleine Laaber 

Rain 

259 

1,0 

1.0 - 1.4 

7040652 

0 

Brücke B8 über GRW bei Rain 

Rain 

56 

1,0 

1.0 - 1.4 

7040657 

0 

Brücke A3 über die Donau bei Wörth (73)/Brücke A3 über 
die Donau bei Wörth (FR Rgb.) (73) 

Kiefenholz/Wiesent 

5959 

2,8 

2.5 - 2.9 

7040700 

1 

Brücke A3 über die Donau bei Wörth (73)/Brücke A3 über 
die Donau bei Wörth (FR Passau)(73) 

Kiefenholz/Wiesent 

5959 

2,8 

2.5 - 2.9 

7040700 

2 

Brücke K-R7 Wörth-Oberachdorf über A3 (78) 

Wörth a.d. Donau 

487 

2,5 

2.5 - 2.9 

7040701 

0 

Brücke A 3 über den Osterbach (79)/Brücke A3 über den 
Osterbach, RFB Regensburg (79) 

Wörth/Donau 

185 

2,2 

2.0 - 2.4 

7040702 

1 

Brücke A 3 über den Osterbach (79)/Brücke A3 über den 
Osterbach, RFB Passau (79) 

Wörth/Donau 

185 

2,2 

2.0 - 2.4 

7040702 

2 

Brücke ÖFWW Wörth-Osterbach über A3 (80) 

Wörth a.d. Donau 

262 

2,3 

2.0 - 2.4 

7040703 

0 

Brücke A 3 über den Wellerbach (81 )/Brücke A3 über den 
Wellerbach (81) 

Wörth a.d. Donau 

126 

2,4 

2.0 - 2.4 

7040704 

0 


Stand: 29.07.2015 


288 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A 3 über ÖFWW Tiefenthal-Oberachdorf (82) 

Wörth a.d. Donau 

431 

2,7 

2.5 - 2.9 

7040705 

0 

Brücke A 3 über ÖFWW Tiefenthal-Flofdorf (83) 

Tiefenthal 

481 

2,0 

2.0 - 2.4 

7040706 

0 

Ul uor\c rA o uuci v-/i vv vv i luiuui i ui lu 

Flofdorferbach(84)/Brücke A 3 ü. ÖFWW Flofdorf und 

Flofdorf 

611 

2,0 

2.0 - 2.4 

7040707 

0 

Brücke St2125 Flofdorf-Niederachdorf über A3 (85)/Brücke 
St2125 Flofdorf-Niederachdorf über A 3 (85) 

Flofdorf 

587 

2,5 

2.5 - 2.9 

7040708 

0 

■DrLiuT^e"T7rTnnnr"CTTTZCTTCK7TT=r7T^n^rcrurTCK7rrTit7^r7^o 

(86)/Brücke ÖFWW Zinzendorf-Niederachdorf über A 3 

/oo\ 

Zinzendorf 

262 

2,2 

2.0 - 2.4 

7040709 

0 

Brücke A 3 über Elsengraben (87) 

Zinzendorf 

85 

1,5 

1.5 - 1.9 

7040710 

0 

Brücke ÖFWW Flof-Niederachdorf über A3 (88)/Brücke 
ÖFWW Hof-Niederachdorf über A 3 (88) 

Niederachdorf 

262 

2,3 

2.0 - 2.4 

704071 1 

0 

Brücke GVS Pillnach-Pondorf über A3 (89)/Brücke GVS 
Pillnach-Pondorf über A 3 (89) 

Pillnach 

418 

2,2 

2.0 - 2.4 

7040712 

0 

Brücke Zubringer v.St21 25 ü. A3 (AS Wörth-O)(80/1 ) 

Wörth a.d. Donau 

681 

2,4 

2.0 - 2.4 

7040713 

0 

Brücke A 3 über Perlbach (90) 

Pillnach 

497 

2,1 

2.0 - 2.4 

7041500 

0 

Brücke GVS Leiten-Oberzeitldorn über A3 (91)/Brücke 

GVS Leiten-Oberzeitldorn über A 3 (91) 

Oberzeitldorn 

418 

2,0 

2.0 - 2.4 

7041501 

0 

Brücke A 3 über K-SR63 Obermiethnach-Weiher 
(92)/Brücke A 3 ü. K-SR63 Obermiethn.-Weiher; FR R.(92) 

Untermiethnach 

154 

1,9 

1.5 - 1.9 

7041502 

1 

Brücke A 3 über K-SR63 Obermiethnach-Weiher 
(92)/Brücke A 3 ü. K-SR63 Obermiethn.-Weiher; FR P.(92) 

Untermiethnach 

146 

1,8 

1.5 - 1.9 

7041502 

2 

Brücke A3 über ÖFWW Untermiethnach-Weiher 
(93)/Brücke A3 über ÖFWW Unter. - Weiher; FR Rgb. (93) 

Untermiethnach 

186 

1,6 

1.5 - 1.9 

7041503 

1 

■DTTifcT^e'7^DTJi7^rT7rTnro"xnTTCTrTTT^rrTTTcrurpTnrCTTT^i ^ ^ 

(93)/Brücke A3 ü. ÖFWW Unterm. - Weiher; FR Passau 

/no\ 

Untermiethnach 

176 

1,7 

1.5 - 1.9 

7041503 

2 

Brücke ÖFWW Untermiethnach-Flundsschweif ü. A3 (94) 

Kirchroth 

286 

2,2 

2.0 - 2.4 

7041504 

0 

Brücke St2148 Saulburg-Kirchroth über A3(AS)(95)/Brücke 
St2148 Saulburg-Kirchroth über BAB (AS)(95) 

Kirchroth 

740 

2,3 

2.0 - 2.4 

7041505 

0 

Brücke A3 über die Kößnach (96) 

Kirchroth 

464 

2,1 

2.0 - 2.4 

7041506 

0 
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Brücke GVS Aufroth-Thalstetten über A3 (97) 

Kirchroth 

418 

2,2 

2.0 - 2.4 

7041507 

0 

Brücke K-SR16 Münster-Kirchroth über A3 (98) 

Kirchroth 

606 

2,3 

2.0 - 2.4 

7041508 

0 

Brücke A3 über Graben bei Münster (99)/Brücke A3 über 
Graben bei Münster; FR Rgb. (99) 

Münster 

68 

2,1 

2.0 - 2.4 

7041509 

1 

Brücke A3 über Graben bei Münster (99)/Brücke A3 über 
Graben bei Münster; FR Passau (99) 

Münster 

68 

2,0 

2.0 - 2.4 

7041509 

2 

Brücke ÖFWW Münster-Kößnach über A3 (100) 

Münster 

262 

2,2 

2.0 - 2.4 

7041510 

0 

Brücke K-SR8 Münster- Parkstetten über A3 (101) 

Münster 

484 

2,3 

2.0 - 2.4 

7041511 

0 

Brücke GVS Steinach-Mooshäusel über A3 (102) 

Steinach 

478 

2,5 

2.5 - 2.9 

7041512 

0 

Brücke ÖFWW Steinach-Parkstetten über A3 (103) 

Steinach 

271 

2,2 

2.0 - 2.4 

7041513 

0 

Brücke A3 über die Kinsach (1 05)/Brücke A3 über die 
Kinsach; FR Regensburg (105) 

Agendorf 

528 

2,2 

2.0 - 2.4 

7041514 

1 

Brücke A3 über die Kinsach (1 05)/Brücke A3 über die 
Kinsach; FR Passau (105) 

Agendorf 

783 

2,3 

2.0 - 2.4 

7041514 

2 

Brücke K-SR62 Agendorf-Parkstetten über A3 (106) 

Agendorf 

475 

2,3 

2.0 - 2.4 

7041515 

0 

Brücke A3 über Graben (1 07) 

Agendorf 

157 

1,8 

1.5 - 1.9 

7041516 

0 

Brücke A3 über K-SR8 Agendorf-Muckenwinkling 
(1 08)/Brücke A3 ü. K-SR8 Agend. -Mucken.; FR Rgb. (108) 

Agendorf 

161 

2,4 

2.0 - 2.4 

7041517 

1 

Ul uor\c uuci r\-oi \u luui i-iviuur\d ivvii irviii ly 

(108)/Brücke A3 ü. K-SR8 Agend. -Muckenw. FR Passau 

/H r\o\ 

Agendorf 

164 

2,4 

2.0 - 2.4 

7041517 

2 

Brücke A3 über ÖFWW bei Floerabach und Graben (109) 

Floerabach 

616 

2,6 

2.5 - 2.9 

7041518 

0 

Brücke A3 über GVS T rudendorf-öberalteich (111) 

Muckenwinkling 

568 

2,5 

2.5 - 2.9 

7041520 

0 

Brücke B20 über die Donau/Brücke B20 über die Donau 
(Vorland-Aiterhofen) 

Straubing 

818 

2,0 

2.0 - 2.4 

7041714 

A 

Brücke B20 über die Donau/Brücke B20 über die Donau 
(Stahlteil) 

Straubing 

3014 

2,4 

2.0 - 2.4 

7041714 

B 
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Brücke B20 über die Donau/Brücke B20 über die Donau 
(Vorland-Cham) 

Straubing 

5160 

2,2 

2.0 - 2.4 

7041714 

C 

Brücke B20 über GVS bei Reibersdorf 

Reibersdorf 

151 

1,8 

1.5 - 1.9 

7041715 

0 

Brücke St 2125 über B 20 bei Reibersdorf 

Reibersdorf 

924 

2,0 

2.0 - 2.4 

7041716 

0 

Brücke B20 über den Saugraben 

Reibersdorf 

120 

1,6 

1.5 - 1.9 

7041717 

1 

Brücke B20 über den Saugraben 

Reibersdorf 

30 

1,0 

1.0 - 1.4 

7041717 

2 

Brücke K-SR 15 über B 20 bei Parkstetten 

Parkstetten 

531 

1,8 

1.5 - 1.9 

7041718 

0 

Brücke B20 über den Moosbach 

Parkstetten 

81 

1,7 

1.5 - 1.9 

7041719 

0 

Brücke B20 über Entwässerungsgraben 

Parkstetten 

88 

1,1 

1.0 - 1.4 

7041721 

0 

LJi uor\c Lj^c/ Ol icii 1 i~oii ciuuii 1^ u.y~vo^y~vo 

Straubing)(104)/Brücke B20 Cham-Straubing ü A3 (AS 

Agendorf 

723 

2,3 

2.0 - 2.4 

7041722 

0 

Brücke B20 überden Steinachbach 

Steinach 

294 

1,7 

1.5 - 1.9 

7041723 

0 

Brücke St 2140 über B 20 

Steinach 

331 

2,0 

2.0 - 2.4 

7041724 

0 

Brücke SR 62 über B 20 

Parkstetten 

685 

2,1 

2.0 - 2.4 

7041725 

0 

Brücke B20 über GVS bei Wolferkofen 

Wolferszell 

224 

1,0 

1.0 - 1.4 

7041743 

0 

Brücke B20 über FW 

Wolferszell 

288 

1,0 

1.0 - 1.4 

7041744 

1 

Brücke B20 über GVS bei Gschwendt 

Gschwendt 

180 

1,0 

1.0 - 1.4 

7041745 

0 

Brücke B20 über den Kienbach 

Gschwendt 

186 

1,0 

1.0 - 1.4 

7041746 

0 

Brücke GVS über B 20 

Ascha 

258 

1,1 

1.0 - 1.4 

7041747 

0 

Brücke K-SR 28 über B 20 

Ascha 

214 

1,0 

1.0 - 1.4 

7041748 

0 
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Brücke A3 über K-SR6 Mitterfels-Oberalteich (112) 

Niedermenach 

623 

2,2 

2.0 - 2.4 

7042700 

0 

Brücke A3 über Mehnach und ÖFWW (1 1 3) 

Niedermenach 

2144 

2,4 

2.0 - 2.4 

7042701 

0 

Brücke K-SR4 Großlintach-Bogen über A3 (114) 

Grosslintach 

1056 

2,8 

2.5 - 2.9 

7042702 

0 

Brücke A3 über ÖFWW und Entwässerungsgraben (115) 

Großlintach 

218 

2,6 

2.5 - 2.9 

7042703 

0 

Brücke A3 über K-SR71 Flunderdorf-Bogen (117) 

Stetten 

967 

2,8 

2.5 - 2.9 

7042704 

0 

LJi uor\c rAO uuci v^i vvvv uiiu vjiwv iviiiicioi i 

(1 1 8)/Brücke A3 über ÖFWW und GRW Mi.-B.; FR Rgb. 

! A A n\ 

Flofdorf 

283 

2,5 

2.5 - 2.9 

7042705 

1 

üi uuci V-/I vvvv uiiu vjiwv iviiiiaui 1 

(118)/Brücke A3 ü. ÖFWW u. GRW Milt.-B.;FR Passau 

/A A n\ 

Flofdorf 

283 

2,2 

2.0 - 2.4 

7042705 

2 

üi uOrwc uuci iviiiicioi i^y~vo 

Bogen)(1 19)/Brücke A3 überSt2139 M. (AS Bogen); FR 

Flofdorf 

355 

2,4 

2.0 - 2.4 

7042706 

1 

DnJrLn/^ uuci 01^1 ocf iviiiiaoi 

Bogen)(119)/Brücke A3 ü.St2139 M.-B.(AS Bogen); FR 

Flofdorf 

355 

2,4 

2.0 - 2.4 

7042706 

2 

Brücke A3 über ÖFWW Grabmühl-Waltersdorf (120) 

Waltersdorf 

473 

2,2 

2.0 - 2.4 

7042707 

0 

Brücke A3 über Bogenbach und zwei ÖFWW (121)/Brücke 
A3 über Bogenba. u. zw. ÖFWW; FR Rgb. (121) 

Waltersdorf 

452 

2,8 

2.5 - 2.9 

7042708 

1 

Brücke A3 über Bogenbach und zwei ÖFWW (121)/Brücke 
A3 ü. Bogenb. u. zwei ÖFWW; FR Passau (121) 

Waltersdorf 

452 

3,4 

3.0 - 3.4 

7042708 

2 

Brücke A3 über östlicher Bogenbach und ÖFWW (122) 

Oberalteich 

1055 

2,1 

2.0 - 2.4 

7042709 

0 

Brücke K-SR3 Flintersollach-Waltersdorf Ü.A3 
(123)/Brücke K-SR3 Hintersollach-Waltersdorf ü. A3 (123) 

Waltersdorf 

483 

2,3 

2.0 - 2.4 

7042710 

0 

Brücke A3 über Degernbach und ÖFWW (124) 

Degernbach 

1257 

2,7 

2.5 - 2.9 

704271 1 

0 

Brücke A3 über GVS Flaid-Pfelling (125) 

Flaid 

597 

2,4 

2.0 - 2.4 

7042712 

0 

Brücke A3 über GVS Stephling-Waidholz (126) 

Stephling 

712 

2,2 

2.0 - 2.4 

7042713 

0 

Brücke A3 über Viehtriebsweg (127) 

Niederwinkling 

180 

2,0 

2.0 - 2.4 

7042714 

0 
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(128)/Brücke ÖFWW Gaißing-Stephlingerstand über A3 

Niederwinkling 

274 

2,9 

2.5 - 2.9 

7042715 

0 

Brücke A3 über St2147 (AS Schwarzach)(129)/Brücke A3 
über St2147 (AS Schwarz.); FR Rgb. (129) 

Niederwinkling 

380 

3,0 

3.0 - 3.4 

7042716 

1 

Brücke A3 über St2147 (AS Schwarzach)(129)/Brücke A3 
ü. St2147 (AS Schwarzach);FR Passau(129) 

Niederwinkling 

380 

2,7 

2.5 - 2.9 

7042716 

2 

Brücke A3 über Graben (116) 

Großlintach 

220 

1,8 

1.5 - 1.9 

7042717 

0 

Brücke A3 über Wilddurchlass (1 1 3/1 ) 

Großlintach 

279 

1,9 

1.5 - 1.9 

7042718 

0 

Brücke Bll überden Ruhmannsbach b. Ruhmannsfelden 

Ruhmannsfelden 

38 

1,7 

1.5 - 1.9 

7043500 

0 

Brücke Bl 1 über die Teisnach 

Gotteszell 

101 

1,7 

1.5 - 1.9 

7043501 

0 

Brücke GVS über Bll bei Dießenbach 

Dießenbach 

175 

1,4 

1.0 - 1.4 

7043502 

0 

Brücke Bll überden Kollbach 

Gotteszell 

74 

2,3 

2.0 - 2.4 

7043513 

0 

Brücke Bll überden Kollbach 

Gotteszell 

122 

1,9 

1.5 - 1.9 

7043514 

0 

Brücke Bl 1 ü Entwässerungsgraben b Datting 

Datting 

208 

1,8 

1.5 - 1.9 

7043515 

0 

Brücke Bll überden Dattingerbach bei Dießenbach 

Datting 

130 

2,4 

2.0 - 2.4 

7043516 

0 

Brücke Bll überden Dießenbach 

Dießenbach 

145 

2,1 

2.0 - 2.4 

7043517 

0 

Brücke Bl 1 über GRW bei Gotteszell 

Gotteszell 

79 

1,7 

1.5 - 1.9 

7043518 

0 

Brücke Bl 1 über GVS bei Datting 

Datting 

106 

1,0 

1.0 - 1.4 

7043519 

0 

Brücke Bll über die Rinchnacher Ohe 

Regen 

170 

1,0 

1.0 - 1.4 

7044505 

0 

Brücke B85 über FW bei Poschetsried 

Poschetsried 

73 

1,1 

1.0 - 1.4 

7044506 

0 

Brücke B85 über FW bei Regen 

Regen 

93 

1,3 

1.0 - 1.4 

7044507 

0 
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Brücke B85 über die Schlossauer Ohe 

Regen 

1489 

2,0 

2.0 - 2.4 

7044509 

0 

Brücke B85 über FW bei Metten 

Metten 

88 

2,5 

2.5 - 2.9 

7044510 

0 

Brücke B85 überden Mühlbach bei Metten 

Metten 

84 

2,3 

2.0 - 2.4 

704451 1 

0 

Brücke B85 über den Flinsbach bei Arnetsried 

Arnetsried 

88 

3,0 

3.0 - 3.4 

7044524 

0 

Brücke B85 über AS B 85/St 21 35 

Regen 

306 

2,0 

2.0 - 2.4 

7044526 

0 

Brücke B85 über AS B 85/B 1 1 

Regen 

251 

1,0 

1.0 - 1.4 

7044533 

0 

Brücke B11 über GVS Neigerhöhe 

Regen 

254 

1,2 

1.0 - 1.4 

7044535 

1 

Brücke AS-Rampe über B 1 1 

Regen 

219 

1,5 

1.5 - 1.9 

7044536 

0 

Brücke B85 über AS Regen 

Regen 

244 

1,1 

1.0 - 1.4 

7044537 

0 

Brücke B11 überGRW bei Schweinhütt 

Regen 

49 

1,0 

1.0 - 1.4 

7044541 

0 

Brücke Bll über Tausendbach b. Schweinhütt 

Schweinhütt 

55 

1,0 

1.0 - 1.4 

7045500 

0 

Brücke B85 ü Viehtrieb b Kirchdorf i.W. 

Kirchdorf i.Wald 

62 

2,5 

2.5 - 2.9 

7045501 

0 

Brücke B85 über FW bei Rinchnach 

Rinchnach 

45 

2,5 

2.5 - 2.9 

7045502 

0 

Brücke B85 über Flutmulde bei Rinchnach 

Rinchnach 

58 

1,7 

1.5 - 1.9 

7045503 

0 

Brücke B85 über die Rinchnacher Ohe 

Rinchnach 

533 

1,0 

1.0 - 1.4 

7045504 

0 

Brücke B85 über Entwässerungsgraben bei Rinchnach 

Rinchnach 

84 

1,0 

1.0 - 1.4 

7045518 

0 

Brücke FW über B 85 bei Kirchdorf 

Kirchdorf im Wald 

113 

1,7 

1.5 - 1.9 

7045521 

0 

Brücke B25 überden Goldbachgraben 

Ehringen, OD 

71 

1,1 

1.0 - 1.4 

7128857 

0 
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Brücke B25 überden Steinbach 

Munzingen 

39 

2,5 

2.5 - 2.9 

7128858 

0 

Brücke B 466 über den Feldweg 

Kleinerdingen 

41 

2,2 

2.0 - 2.4 

7128861 

0 

Brücke B466 überden Schmälenbach 

Kleinerdlingen 

51 

1,0 

1.0 - 1.4 

7128862 

0 

Brücke B466 über FW 

Flolheim 

100 

2,0 

2.0 - 2.4 

7128863 

0 

Brücke GW über die B466 

Nördlingen 

82 

2,2 

2.0 - 2.4 

7128864 

0 

Brücke B466 über eine Ortsstraße 

Flolheim 

80 

2,2 

2.0 - 2.4 

7128865 

0 

Brücke B29 überden Goldbach 

Baldingen 

153 

1,0 

1.0 - 1.4 

7128868 

0 

Brücke FW über die B29 

Baldingen, Goldburghauser W 

215 

2,5 

2.5 - 2.9 

7128869 

0 

Brücke B25 überden Goldbach 

Nördlingen 

515 

1,8 

1.5 - 1.9 

7128872 

0 

Brücke B25 über DB Nö-Dombühl 

Nördlingen 

270 

1,1 

1.0 - 1.4 

7128873 

0 

Brücke B25 über FW und Goldbachgraben 

Ehringen 

303 

1,0 

1.0 - 1.4 

7128877 

0 

Brücke St1060 über die B25 

Wallerstein 

307 

1,0 

1.0 - 1.4 

7128878 

0 

Brücke B25 über GRW 

Wallerstein, Polofeld 

107 

Nicht feststellba 

7128879 

0 

Brücke B25 über den Bautenbach 

Möttingen 

287 

2,0 

2.0 - 2.4 

7129500 

0 

Brücke B25 über Karthäuserbach 

Möttingen OD 

94 

1,9 

1.5 - 1.9 

7129501 

0 

Brücke B25 über FW 

Nördlingen 

77 

1,6 

1.5 - 1.9 

7129503 

0 

Brücke B466 über die Mauch 

Pfäfflingen 

198 

1,9 

1.5 - 1.9 

7129504 

0 

Brücke B25 über die B466 

Nördlingen 

239 

1,9 

1.5 - 1.9 

7129505 

0 
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Brücke B25 über die DB Nö-Gunzenhausen 

Nördlingen 

503 

1,6 

1.5 - 1.9 

7129507 

0 

Brücke B25 über die Eger 

Nördlingen 

391 

1,6 

1.5 - 1.9 

7129526 

0 

Brücke Feldweg über die B466 

Pfäfflingen 

206 

2,5 

2.5 - 2.9 

7129540 

0 

Brücke B466 über die Eger 

Löpsingen 

448 

2,3 

2.0 - 2.4 

7129541 

0 

Brücke B466 über einen FW 

Löpsingen 

69 

2,1 

2.0 - 2.4 

7129542 

0 

Brücke B466 über die Egerflut 

Löpsingen 

485 

2,0 

2.0 - 2.4 

7129543 

0 

Brücke B466 über den Steinbach 

Löpsingen 

85 

1,5 

1.5 - 1.9 

7129544 

0 

Brücke K-DON5 über die B466 

Pfäfflingen 

235 

2,0 

2.0 - 2.4 

7129549 

0 

Brücke B25 über die St2221 

Floppingen 

272 

1,7 

1.5 - 1.9 

7129554 

0 

Brücke B25 über Flutmulde 

Nördlingen 

52 

1,0 

1.0 - 1.4 

7129556 

0 

Brücke B25 über Flutmulde 

Nördlingen 

52 

1,0 

1.0 - 1.4 

7129558 

0 

Brücke B25 über Flutmulde 

Nördlingen 

52 

1,0 

1.0 - 1.4 

7129559 

0 

Brücke B25 über Flutmulde 

Nördlingen 

52 

1,0 

1.0 - 1.4 

7129560 

0 

Brücke B25 über Flutmulde 

Nördlingen 

52 

1,8 

1.5 - 1.9 

7129562 

0 

Brücke B25 über Flutmulde 

Nördlingen 

52 

1,8 

1.5 - 1.9 

7129563 

0 

Brücke FW neben B25 über den Großsohrheimer Bach 

Großsohrheim 

24 

2,0 

2.0 - 2.4 

7129566 

0 

Brücke FW neben B25 über den Walsgraben 

Möttingen 

24 

2,0 

2.0 - 2.4 

7129567 

0 

Brücke B2 über Viehtrieb 

Itzing 

133 

2,7 

2.5 - 2.9 

7130500 

0 
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Brücke B2 über die Ussel 

Itzing 

259 

1,0 

1.0 - 1.4 

7130501 

0 

Brücke B2 überden Reislochbach 

Itzing 

102 

2,2 

2.0 - 2.4 

7130513 

0 

Brücke B2 über GVS 

Itzing 

108 

1,9 

1.5 - 1.9 

7130518 

0 

Brücke B2 über FW 

Flotzheim 

109 

1,9 

1.5 - 1.9 

7130519 

0 

Brücke B2 über den Kaltsbach 

Itzing 

188 

2,2 

2.0 - 2.4 

7130520 

0 

Brücke B2 überden Monheimer Bach 

Flotzheim 

152 

1,5 

1.5 - 1.9 

7130521 

0 

Brücke B2 über den Sendlegraben 

Flotzheim 

106 

2,2 

2.0 - 2.4 

7130522 

0 

Brücke B2 über Feldweg 

Monheim 

185 

1,8 

1.5 - 1.9 

7131501 

0 

Brücke St2214 über die B2 

Monheim 

244 

2,1 

2.0 - 2.4 

7131502 

0 

Brücke GVS über die B2 

Monheim 

407 

1,8 

1.5 - 1.9 

7131503 

0 

Brücke B2 über Feld u. Waldweg 

Monheim 

187 

1,7 

1.5 - 1.9 

7131504 

0 

Brücke B2 über die Gailach 

Monheim 

184 

1,8 

1.5 - 1.9 

7131505 

0 

Brücke B2 überden Flungerbach 

Monheim 

183 

1,8 

1.5 - 1.9 

7131506 

0 

Brücke B2 über GRW 

Monheim 

58 

1,1 

1.0 - 1.4 

7131507 

0 

Brücke B2 überden Brüllgraben bei Büttelbronn 

Büttelbronn 

64 

2,0 

2.0 - 2.4 

7131650 

0 

Brücke B13 über die Altmühl-Willibaldsbrücke 

Eichstätt 

1364 

2,7 

2.5 - 2.9 

7133500 

0 

Brücke St2035 über B13 

Pietenfeld 

320 

2,3 

2.0 - 2.4 

7133511 

0 

Brücke B13 überden Graben 

Eitensheim 

37 

2,5 

2.5 - 2.9 

7133512 

0 
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Brücke B13 über FW/Lippertshofener Weg 

Eitensheim 

96 

2,0 

2.0 - 2.4 

7133520 

0 

Brücke B1 3 über GRW 

Eitensheim 

37 

2,2 

2.0 - 2.4 

7133522 

0 

Brücke B13 über die Flutmulde 

Eitensheim 

76 

2,5 

2.5 - 2.9 

7134505 

0 

Brücke B13 über K-EI5 

Eitensheim 

670 

2,4 

2.0 - 2.4 

7134506 

0 

Brücke B13 überden Graben südlich Eitensheim 

Eitensheim 

112 

1,0 

1.0 - 1.4 

7134508 

0 

Brücke FW über B13 

Eitensheim 

145 

2,0 

2.0 - 2.4 

7134509 

0 

Brücke GVS Desching-Lenting über A 9 (10) 

Lenting 

427 

2,3 

2.0 - 2.4 

7134650 

0 

Brücke A 9 über Lentinger Bach (9) 

Lenting 

260 

3,0 

3.0 - 3.4 

7134651 

1 

Brücke A 9 über Lentinger Bach (9)/Brücke A 9 über 
Lentinger Bach, LSW-Brücke (9) 

Lenting 

47 

2,0 

2.0 - 2.4 

7134651 

2 

Brücke St 2335 Kösching-Lenting über A 9 (7) 

Lenting 

624 

2,5 

2.5 - 2.9 

7134653 

0 

Brücke St 2335 (AS Lenting) über A 9 (6/1 ) 

Hepberg 

852 

2,7 

2.5 - 2.9 

7134654 

0 

Brücke A 9 über GVS Kösching-Flepberg (6)/Brücke A 9 ü. 
GVS Kösching-Flepberg, Verbr FB B (6) 

Hepberg 

77 

2,3 

2.0 - 2.4 

7134655 

1 

Brücke A 9 über GVS Kösching-Hepberg (6)/Brücke A 9 ü. 
GVS Kösching-Hepberg, Mittelteil (6) 

Hepberg 

239 

1,9 

1.5 - 1.9 

7134655 

2 

Brücke A 9 über GVS Kösching-Hepberg (6)/Brücke A 9 ü. 
GVS Kösching-Hepberg, Verbr FB A (6) 

Hepberg 

87 

2,1 

2.0 - 2.4 

7134655 

3 

Brücke A 9 über GVS Kösching-Hepberg (6)/Brücke A 9 ü. 
GVS Kösching-Hepberg, LSW-Brücke (6) 

Hepberg 

67 

2,6 

2.5 - 2.9 

7134655 

4 

Brücke A 9 ü. GVS Kösching-Hepberg Rampe S-Z (5-A) 

Hepberg 

108 

2,1 

2.0 - 2.4 

7134656 

0 

Brücke A 9 über ÖFWW Kösching-Hepberg (5)/Brücke A 9 
ü ÖFWW Kösching-Hepberg, Verbr FB B (5) 

Hepberg 

45 

2,0 

2.0 - 2.4 

7134657 

1 

Brücke A 9 über ÖFWW Kösching-Hepberg (5)/Brücke A 9 
ü ÖFWW Kösching-Hepberg, FB A+B (5) 

Hepberg 

142 

1,9 

1.5 - 1.9 

7134657 

2 
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Brücke A 9 über ÖFWW Kösching-Hepberg (5)/Brücke A 9 
ü ÖFWW Kösching-Hepberg, Verbr FB A (5) 

Hepberg 

45 

2,1 

2.0 - 2.4 

7134657 

3 

Brücke A 9 über ÖFWW Kösching-Hepberg (5)/Brücke A 9 
ü ÖFWW Kösching-Hepberg, LSW-Brücke (5) 

Hepberg 

67 

1,7 

1.5 - 1.9 

7134657 

4 

Brücke A 9 über ÖFWW bei Hepberg (4) 

Hepberg 

273 

2,5 

2.5 - 2.9 

7134658 

0 

Brücke A 9 über ÖFW Köschinger Forst-Hepberg 
(3)/Brücke A 9 über ÖFW Kösch.F.-Hepbg., Rampe öst (3) 

Kösching 

136 

2,3 

2.0 - 2.4 

7134659 

1 

iL»i uor\c rA c» uuci v-/i vv rwjooi iii i ui oi-i Tc|jud ^ 

(3)/Brücke A 9 ü.ÖFW Kö.F.-Hepb., Rampe West+FB A+B 

/o\ 

Kösching 

553 

2,1 

2.0 - 2.4 

7134659 

2 

Brücke A 9 über ÖFWW bei Stammham (2)/Brücke A 9 
über ÖFWW bei Stammham, Verbr. FB B (2) 

Stammham 

43 

2,3 

2.0 - 2.4 

7134660 

1 

Brücke A 9 über ÖFWW bei Stammham (2)/Brücke A 9 
über ÖFWW bei Stammham, FB A+B (2) 

Stammham 

125 

2,7 

2.5 - 2.9 

7134660 

2 

Brücke A 9 über ÖFWW bei Stammham (2)/Brücke A 9 
über ÖFWW bei Stammham, Verbr. FB A (2) 

Stammham 

43 

2,5 

2.5 - 2.9 

7134660 

3 

Brücke A 9 über K Ei20 Bettbrunn-Stammham (1)/Brücke 

A 9 über K Ei20, Verbr. FB B (1) 

Stammham 

87 

2,6 

2.5 - 2.9 

7134661 

1 

Brücke A 9 über K Ei20 Bettbrunn-Stammham (1)/Brücke 

A 9 über K Ei20, Mitteit. A+B (1 ) 

Stammham 

272 

2,5 

2.5 - 2.9 

7134661 

2 

Brücke A 9 über K Ei20 Bettbrunn-Stammham (1)/Brücke 

A 9 über K Ei20, Verbr. FB A (1) 

Stammham 

87 

1,9 

1.5 - 1.9 

7134661 

3 

Brücke A9 über öffenti. Feid- u. Waidweg/Überbau FR 
Beriin / Verbreiterung 1973 

Appertshofen 

49 

2,3 

2.0 - 2.4 

7134700 

1 

Brücke A9 über öffenti. Feid- u. Waidweg/Überbau von 

1 939 / Erneuerung 1 952 

Appertshofen 

168 

2,4 

2.0 - 2.4 

7134700 

2 

Brücke A9 über öffenti. Feid- u. Waidweg/Überbau FR 
München / Verbreiterung 1973 

Appertshofen 

49 

2,3 

2.0 - 2.4 

7134700 

3 

Brücke A9 über Privatweg 

Appertshofen 

314 

2,7 

2.5 - 2.9 

7134701 

0 

Brücke A9 über Privatweg 

Appertshofen 

265 

2,4 

2.0 - 2.4 

7134702 

0 

LS-BW A9 / km 446,383-446,788 / FR 
München/Rahmenbauwerk 446a1 in FR München 

Appertshofen 

28 

2,2 

2.0 - 2.4 

7134704 

2 

Brücke B299 überden Tettenbach 

Mindeistetten 

55 

2,3 

2.0 - 2.4 

7135500 

0 
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Brücke B299 über den Flutgraben 

Tettenagger 

53 

2,3 

2.0 - 2.4 

7135506 

0 

Brücke FW über B299 bei Marching 

Marching 

144 

2,2 

2.0 - 2.4 

7136519 

0 

Brücke B299 über Gießgraben bei Marching 

Marching 

98 

1,7 

1.5 - 1.9 

7136520 

0 

Brücke B299 über Dettenbach bei Marching 

Neustadt 

156 

1,1 

1.0 - 1.4 

7136521 

0 

Brücke B299 über Kelsbach bei Marching 

Marching 

223 

2,4 

2.0 - 2.4 

7136522 

0 

Brücke B299 über FW bei Neustadt a.d. Donau 

Marching 

212 

1,0 

1.0 - 1.4 

7136523 

0 

Brücke B299 über Donau und Ilm bei Neustadt a.d. Do 

Neustadt 

6629 

2,4 

2.0 - 2.4 

7136524 

0 

Brücke ST2233 über B299 und GRW bei Neustadt 

Neustadt a.d. Donau 

300 

2,7 

2.5 - 2.9 

7136527 

0 

Brücke B299 über Seebach bei Neustadt 

Neustadt a.d. Donau 

74 

2,2 

2.0 - 2.4 

7136528 

0 

Brücke FW über B299 bei Neustadt 

Neustadt a.d. Donau 

93 

1,2 

1.0 - 1.4 

7136529 

0 

Brücke B16 über FW bei Etzenbach 

Abensberg 

84 

2,5 

2.5 - 2.9 

7137500 

0 

Brücke GVS über B16 bei Frauenberg 

Rappersdorf 

289 

2,5 

2.5 - 2.9 

7137501 

0 

Brücke B16 über Abens bei Abensberg 

Abensberg 

748 

2,5 

2.5 - 2.9 

7137502 

0 

Brücke B16 über Flutmulde bei Allersdorf 

Allersdorf 

94 

2,2 

2.0 - 2.4 

7137503 

A 

Brücke B16 über Flutmulde bei Allersdorf 

Allersdorf 

94 

2,3 

2.0 - 2.4 

7137503 

B 

Brücke B16 über Flutgraben bei Gaden 

Gaden 

85 

1,8 

1.5 - 1.9 

7137504 

A 

Brücke B16 über Flutgraben bei Gaden/Brücke B16 über 
Flutgraben bei Gaden (Regensburg) 

Gaden 

85 

1,7 

1.5 - 1.9 

7137504 

B 

Brücke St2144 über B16 bei Abensberg 

Abensberg 

323 

2,2 

2.0 - 2.4 

7137505 

0 
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Brücke K-KEH23 über B16 bei Oberteuerting 

Teuerting 

247 

2,8 

2.5 - 2.9 

7137506 

0 

Brücke GVS über B16 bei Reißing 

Reißing 

287 

2,7 

2.5 - 2.9 

7137507 

0 

Brücke B16 über K-KEH19 bei Saal a.d. Donau 

Saal a.d. Donau 

91 

2,5 

2.5 - 2.9 

7137508 

0 

Brücke GVS über B16 bei Arnhofen 

Arnhofen 

269 

2,3 

2.0 - 2.4 

7137524 

0 

Brücke ÖFWW Herrnwahlthann über A93 (64) 

Herrnwahlthann 

258 

2,0 

2.0 - 2.4 

7137700 

0 

Brücke A93 über ÖFWW Naffenhofen (66)/Brücke A93 ü. 
ÖFWW Naffenhofen.; FR Rgbg. (66) 

Großmuß 

76 

2,4 

2.0 - 2.4 

7137701 

1 

Brücke A93 über ÖFWW Naffenhofen (66)/Brücke A93 ü. 
ÖFWW Naffenhofen.; FR Holledau (66) 

Großmuß 

76 

2,5 

2.5 - 2.9 

7137701 

2 

Brücke A93 über ÖFWW Großmuß (67)/Brücke A93 über 
ÖFWW Großmuß; FR Rgbg. (67) 

Großmuß 

88 

2,4 

2.0 - 2.4 

7137702 

1 

Brücke A93 über ÖFWW Großmuß (67)/Brücke A93 über 
ÖFWW Großmuß; FR Holledau (67) 

Großmuß 

88 

2,4 

2.0 - 2.4 

7137702 

2 

Brücke ÖFWW Stocka über A93 (68) 

Stocka 

256 

2,9 

2.5 - 2.9 

7137703 

0 

Brücke St2144 Langquaid-Abensberg über A93(AS)(69) 

Bachl 

668 

2,5 

2.5 - 2.9 

7137704 

0 

Brücke A93 über Hopfenbach (70) 

Bachl 

153 

2,4 

2.0 - 2.4 

7137705 

0 

Brücke A93-Rampe über Hopfenbach (71) 

Bachl 

115 

2,3 

2.0 - 2.4 

7137706 

0 

Brücke A93 über GVS Bachl-Scheuern (72)/Brücke A93 ü. 
GVS Bachl-Scheuern; FR Rgbg. (72) 

Bachl 

97 

2,4 

2.0 - 2.4 

7137707 

1 

Brücke A93 über GVS Bachl-Scheuern (72)/Brücke A93 ü. 
GVS Bachl-Scheuern; FR Holledau (72) 

Bachl 

97 

2,4 

2.0 - 2.4 

7137707 

2 

Brücke A93 über Esperbach (65) 

Herrnwahlthann 

142 

2,7 

2.5 - 2.9 

7137708 

0 

Brücke A93 über GVS Langquaid-Hernwahlthann 
(63)/Brücke A93 ü. GVS Langqu.-He.; FR Rgbg. (63) 

Herrnwahlthann 

96 

2,6 

2.5 - 2.9 

7138750 

1 

Brücke A93 über GVS Langquaid-Hernwahlthann 
(63)/Brücke A93 ü. GVS Langqu.-He.; FR Holledau (63) 

Herrnwahlthann 

96 

2,1 

2.0 - 2.4 

7138750 

2 
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Brücke B15neu über Engellohgraben (10/1) 

Saalhaupt 

189 

1,2 

1.0 - 1.4 

7138751 

0 

Brücke GVS DIetenhofen-Hausen über A93 (62) 

DIetenhofen 

409 

2,4 

2.0 - 2.4 

7138752 

0 

Brücke K-KEH10 Langquald-Hausen über A93(AS)(61) 

Hausen 

673 

2,3 

2.0 - 2.4 

7138753 

0 

Brücke ÖFWW Hausen über A93 (60) 

Hausen 

272 

2,7 

2.5 - 2.9 

7138754 

0 

Brücke A93 über Feckinger Bach (59) 

Hausen 

374 

2,5 

2.5 - 2.9 

7138755 

0 

Brücke A93 über ÖFWW Schneidhart (58)/Brücke A93 
über ÖFWW Schneid.; FR Regensburg (58) 

Schneidhart 

77 

2,0 

2.0 - 2.4 

7138756 

1 

Brücke A93 über ÖFWW Schneidhart (58)/Brücke A93 
über ÖFWW Schneid.; FR Holledau (58) 

Schneidhart 

77 

2,0 

2.0 - 2.4 

7138756 

2 

Brücke A93 über ÖFWW Voxbrunn (57)/Brücke A93 über 
ÖFWW Voxbrunn; FR Rgbg. (57) 

Saalhaupt 

63 

2,2 

2.0 - 2.4 

7138757 

1 

Brücke A93 über ÖFWW Voxbrunn (57)/Brücke A93 über 
ÖFWW Voxbrunn; FR Holledau (57) 

Saalhaupt 

63 

2,3 

2.0 - 2.4 

7138757 

2 

Brücke ÖFWW Moosholzen über A93 (56) 

Saalhaupt 

289 

2,7 

2.5 - 2.9 

7138758 

0 

Brücke A93 über ÖFWW Saalhaupt (55) 

Saalhaupt 

250 

1,9 

1.5 - 1.9 

7138759 

0 

Brücke A93 über K-KEH17 Dünzing-Saalhaupt (54) 

Saalhaupt 

362 

2,2 

2.0 - 2.4 

7138760 

0 

Brücke B15neu über A93 (AD Saalhaupt)(53/1)/Brücke 
B15neu über A93 (AD Saalhaupt) FR Mü (53/1) 

Saalhaupt 

516 

2,4 

2.0 - 2.4 

7138761 

1 

Brücke B15neu über A93 (AD Saalhaupt)(53/1)/Brücke 
B15neu über A93 (AD Saalhaupt) FR La (53/1) 

Saalhaupt 

516 

1,9 

1.5 - 1.9 

7138761 

2 

Brücke A93 über ÖFWW Seehof (53) 

Saalhaupt 

246 

2,6 

2.5 - 2.9 

7138762 

0 

Brücke B15neu über KEH17 (11/1)/Brücke B15neu über 
KEH17; FR Regensburg (11/1) 

Saalhaupt 

251 

2,0 

2.0 - 2.4 

7138763 

1 

Brücke B15neu über KEH17 (11/1)/Brücke B15neu über 
KEH17; FR Landshut (1 1/1 ) 

Saalhaupt 

251 

1,9 

1.5 - 1.9 

7138763 

2 

Brücke ÖFWW Grubfeld überB15neu (11/2) 

Dünzling 

258 

2,3 

2.0 - 2.4 

7138764 

0 
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Brücke B1 5neu über ÖFWW Westerholz (1 2/1 ) 

Dünzling 

300 

2,0 

2.0 - 2.4 

7138765 

0 

Brücke B15neu über Mahdgraben (12/2) 

Dünzling 

198 

1,9 

1.5 - 1.9 

7138766 

0 

Brücke B15neu ü. St2143 + Espergrab. (13/1) 

Dünzling 

1050 

2,7 

2.5 - 2.9 

7138767 

0 

Brücke BISneu über ÖFWW Kohlstattholz (14/1) 

Dünzling 

324 

2,0 

2.0 - 2.4 

7138768 

0 

Brücke ÖFWW Moosfeld über BISneu (15/1) 

Paring 

269 

1,9 

1.5 - 1.9 

7138769 

0 

Brücke BISneu über ÖFWW Weiherfeld (15/2)/Brücke 
BISneu über ÖFWW Weiherfeld; FR Rgb. (15/2) 

Paring 

122 

1,9 

1.5 - 1.9 

7138770 

1 

Brücke BISneu über ÖFWW Weiherfeld (15/2)/Brücke 
BISneu über ÖFWW Weiherfeld;FR La. (15/2) 

Paring 

122 

1,3 

1.0 - 1.4 

7138770 

2 

Brücke BISneu über Benzerlohgraben(16/2)/Brücke 

BISneu über Benzerlohgraben (16/2) 

Paring 

350 

1,8 

1.5 - 1.9 

7138772 

0 

Brücke ÖFW Klosterberg über BISneu (16/3)/Brücke ÖFW 
Klosterberg über BIS neu (16/3) 

Paring 

357 

1,9 

1.5 - 1.9 

7138773 

0 

Brücke BISneu über Paringer Graben (17/1)/Brücke 

Bl 5neu über Paringer Graben FR Rgb. (17/1) 

Schierling 

83 

2,2 

2.0 - 2.4 

7138774 

1 

Brücke BISneu über Paringer Graben (17/1)/Brücke 

Bl Sneu über Paringer Graben FR La (1 7/1 ) 

Schierling 

83 

1,3 

1.0 - 1.4 

7138774 

2 

Ul uor\c o Lz_ 1 uucT u i »Ji icu ooi iici iii ly 

N)(17/2)/Brücke St2144 über BISneu (AS Schierling N) 

/■i -7in\ 

Schierling 

925 

2,7 

2.5 - 2.9 

7138775 

0 

Brücke BISneu über Laaberseitengraben (18/1)/Brücke 
BISneu über Laaberseitengr. FR Rgb (18/1) 

Schierling 

107 

1,0 

1.0 - 1.4 

7138777 

1 

Brücke BISneu über Laaberseitengraben (18/1)/Brücke 
BISneu über Laaberseitengr. FR La (18/1) 

Schierling 

107 

1,0 

1.0 - 1.4 

7138777 

2 

Brücke BISneu über Laberseitengraben (18/2)/Brücke 
BISneu über Laaberseitengr. FR Rgb (18/2) 

Schierling 

729 

1,7 

1.5 - 1.9 

7138778 

1 

Brücke BISneu über Laberseitengraben (18/2)/Brücke 
BISneu über Laaberseitengr. FR La (18/2) 

Schierling 

729 

1,5 

1.5 - 1.9 

7138778 

2 

Brücke BISneu über Laberseitengraben (18/3)/Brücke 
BISneu über Laberseitengraben FR Rgb. (18/3) 

Schierling 

705 

1,5 

1.5 - 1.9 

7138780 

1 

Brücke BISneu über Laberseitengraben (18/3)/Brücke 
BISneu über Laberseitengraben FR La (18/3) 

Schierling 

705 

1,2 

1.0 - 1.4 

7138780 

2 
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Brücke B15neu über Laberseitengraben (18/4) 

Schierling 

4SS 

1,2 

1.0 - 1.4 

7138781 

0 

Brücke B15neu über Große Laber(18/5) 

Schierling 

697 

1,8 

1.S - 1.9 

7138783 

0 

Brücke B1 5neu über Bahnlinie (1 9/1 )/Brücke Bl 5neu über 
Bahnlinie FR Rgb. (19/1) 

Schierling 

S43 

2,2 

2.0 - 2.4 

7138784 

1 

Brücke Bl 5neu über Bahnlinie (1 9/1 )/Brücke Bl 5neu über 
Bahnlinie FR La (19/1) 

Schierling 

S43 

2,2 

2.0 - 2.4 

7138784 

2 

Brücke GVS Schierling-Allersdorf üb. BISneu (19/2) 

Schierling 

387 

2,2 

2.0 - 2.4 

713878S 

0 

ljiliUKO i\i~i UUOi LJ w ol HOI 1 1 1 

Süd)(20/1)/Brücke Kr-R45 über BISneu (AS Schierling S) 

/nni-i \ 

Schierling 

704 

2,3 

2.0 - 2.4 

7138786 

0 

Brücke BISneu überÖFW Eschelberg (21/1) 

Schierling 

317 

1,9 

1.S - 1.9 

7138787 

0 

Brücke BISneu über R3S u Allersd. Bach (21/2)/Brücke 
BISneu über R3S FR Regensburg (21/2) 

Schierling 

S06 

1,9 

1.S - 1.9 

7138788 

1 

Brücke BISneu über R3S u Allersd. Bach (21/2)/Brücke 
BISneu über R3S FR Landshut (21/2) 

Schierling 

S06 

1,8 

1.S - 1.9 

7138788 

2 

Brücke BISneu überÖFW Löffelbergfeld (22/1) 

Allersdorf 

327 

1,8 

1.S - 1.9 

7138789 

0 

Brücke BIS über Bach bei Oberdeggenbach 

Oberdeggenbach 

28 

2,8 

2.S - 2.9 

7139600 

0 

Brücke BIS über DB bei Flöhenberg 

Eggmühl 

206 

1,1 

1.0 - 1.4 

7139606 

0 

Brücke BIS über Laaber bei Eggmühl 

Eggmühl 

711 

2,9 

2.S - 2.9 

7139S21 

0 

Brücke BIS über Flutgraben bei Eggmühl 

Eggmühl 

444 

3,0 

3.0 - 3.4 

7139622 

0 

Brücke B8 über GRW bei Atting 

Atting 

49 

1,0 

1.0 - 1.4 

7140661 

0 

Brücke B8 über FW bei Rinkam 

Rinkam 

80 

1,6 

1.S - 1.9 

7141600 

0 

Brücke B8 über K-SRs 21 

Lerchenhaid 

IIS 

1,6 

1.S - 1.9 

7141601 

0 

Brücke B8 über Anschlußast K-SR14 Straubing-West 

Straubing 

1S6 

1,0 

1.0 - 1.4 

7141602 

0 
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Brücke B8 über DB bei Frauenbründl 

Straubing 

240 

2,4 

2.0 - 2.4 

7141503 

0 

Brücke St 2142 / Geiselhöringer Str. über B 8 

Straubing 

528 

1,9 

1.5 - 1.9 

7141504 

0 

Brücke B8 überden Allachbach 

Straubing 

163 

1,9 

1.5 - 1.9 

7141505 

0 

Brücke K-SR 13 über B 8 

Straubing 

300 

1,9 

1.5 - 1.9 

7141506 

0 

Brücke B8 über Ziegbrückweggraben 

Mitterast 

63 

1,1 

1.0 - 1.4 

7141507 

0 

Brücke GVS über B 8 bei Mitterast 

Mitterast 

300 

2,0 

2.0 - 2.4 

7141508 

0 

Brücke St 2141 / Landshuter Str. über B 8 

Straubing 

767 

2,6 

2.5 - 2.9 

7141509 

0 

Brücke K-SR 1 1 über B 8 

Getolfing 

375 

1,1 

1.0 - 1.4 

7141510 

0 

Brücke B8 über die Aitrach 

Aiterhofen 

315 

1,8 

1.5 - 1.9 

7141511 

0 

Brücke GVS über B 8 bei Aiterhofen 

Aiterhofen 

282 

1,2 

1.0 - 1.4 

7141512 

0 

Brücke B 20 über B 8 bei Aiterhofen 

Aiterhofen 

820 

1,7 

1.5 - 1.9 

7141513 

0 

Brücke K-SR 5 über B 8 bei Aiterhofen 

Aiterhofen 

413 

1,8 

1.5 - 1.9 

7141514 

0 

Brücke B20 überden Schambach 

Aiterhofen 

84 

1,1 

1.0 - 1.4 

7141516 

0 

Brücke K-SR 1 über B 8 

Rinkam 

320 

1,1 

1.0 - 1.4 

7141530 

0 

Brücke B20 über St2142 bei Aiterhofen 

Aiterhofen 

216 

1,7 

1.5 - 1.9 

7141531 

0 

Brücke GVS über B 20 

Aiterhofen 

462 

2,0 

2.0 - 2.4 

7141532 

0 

Brücke B20 über die Aitrach 

Aiterhofen 

609 

1,8 

1.5 - 1.9 

7141533 

1 

Brücke B20 über FW bei Aiterhofen 

Aiterhofen 

609 

1,8 

1.5 - 1.9 

7141534 

0 
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Brücke B20 über DB bei Aiterhofen 

Aiterhofen 

621 

1,8 

1.5 - 1.9 

7141535 

0 

Brücke B20 über K-SRs 12 / Ittlinger Ring 

Ittling 

323 

1,0 

1.0 - 1.4 

7141536 

0 

Brücke B20 über DB bei Ittling 

Ittling 

563 

1,0 

1.0 - 1.4 

7141537 

0 

Brücke B20 über GRW bei Ittling 

Ittling 

210 

1,5 

1.5 - 1.9 

7141538 

0 

Brücke B20 über K-SRs 19 / Ittlinger Ring 

Straubing 

743 

1,0 

1.0 - 1.4 

7141539 

0 

Brücke B20 über die Schlesische Straße 

Straubing 

240 

1,6 

1.5 - 1.9 

7141540 

0 

Brücke B20 über den Moosgraben 

Ittling 

166 

1,0 

1.0 - 1.4 

7141541 

0 

Brücke B20 über FW bei Oberschneiding 

Oberschneiding 

154 

1,2 

1.0 - 1.4 

7141552 

0 

Brücke K-SR 31 über B 20 bei Taiding 

Oberschneiding 

224 

1,1 

1.0 - 1.4 

7141553 

0 

Brücke B20 über FW bei Siebenkofen 

Oberschneiding 

83 

1,2 

1.0 - 1.4 

7141554 

0 

Brücke B20 über den Ödbach 

Wolferkofen 

204 

1,0 

1.0 - 1.4 

7141555 

0 

Brücke B20 über Niederastgraben 

Wolferkofen 

85 

1,1 

1.0 - 1.4 

7141556 

0 

Brücke FW über B 20 bei Wolferkofen 

Wolferkofen 

134 

2,0 

2.0 - 2.4 

7141557 

0 

Brücke K-SR 72 über B 20 

Niederharthausen 

453 

2,0 

2.0 - 2.4 

7141558 

0 

Brücke B8 überden Irlbach 

Straßkirchen 

150 

1,0 

1.0 - 1.4 

7142501 

0 

Brücke B8 über Flutmulde bei Loh 

Loh 

124 

1,1 

1.0 - 1.4 

7142502 

0 

Brücke B8 über Flutmulde bei Friesendorf 

Friesendorf 

97 

1,2 

1.0 - 1.4 

7142503 

0 

Brücke B8 über Flutgraben bei Schambach 

Schambach 

69 

1,7 

1.5 - 1.9 

7142521 

0 


Stand: 29.07.2015 


306 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B8 über Flutgraben bei Straßkirchen 

Straßkirchen 

124 

2,0 

2.0 - 2.4 

7142524 

0 

Ul uor\c r^sj u . r\i rMuci loi icu- 

Niederwinkling(131)/Brücke A3 über Kr SR 33 Albert.-N.; 

Niederwinkling 

380 

2,5 

2.5 - 2.9 

7142700 

1 

Dl uüKc u . r\i ui \\J\J rMuci löi icu- 

Niederwinkling(1 31 )/Brücke A3 ü. Kr SR33 Albertsried- 

Niederwinkling 

380 

2,5 

2.5 - 2.9 

7142700 

2 

Brücke GVS Haid-Sagstetten über A3 (132) 

Sagstetten 

436 

2,8 

2.5 - 2.9 

7142701 

0 

Brücke A3 über ÖFWW Haid-Dürnhaid (133) 

Aschenau 

377 

2,2 

2.0 - 2.4 

7142702 

0 

Brücke A3 über Irlgraben (130) 

Großlintach 

427 

2,8 

2.5 - 2.9 

7142703 

0 

Brücke Bl 1 über GVS in Arzting 

Arzting 

68 

1,0 

1.0 - 1.4 

7143515 

0 

Brücke Bl 1 über DB bei Arzting 

Arzting 

331 

2,2 

2.0 - 2.4 

7143516 

0 

Brücke Bll überden Kollbach 

Tiefenbach 

135 

1,1 

1.0 - 1.4 

7143517 

0 

Brücke Bll überden Hinterbach 

Grafling 

110 

2,3 

2.0 - 2.4 

7143534 

0 

Brücke Bll überden Totenbach 

Arzting 

147 

1,5 

1.5 - 1.9 

7143535 

0 

Brücke GVS über B 1 1 -Grünbrücke 

Deggendorf 

1121 

1,2 

1.0 - 1.4 

7143548 

0 

Brücke Bll überden Kollbach 

Deggendorf 

607 

1,8 

1.5 - 1.9 

7143553 

0 

Brücke Bll überGRW in Deggendorf 

Deggendorf 

69 

1,7 

1.5 - 1.9 

7143554 

0 

Brücke Bll über Kollbach u. Konrad-Adenauer-Str. 

Deggendorf 

1100 

1,1 

1.0 - 1.4 

7143557 

0 

Brücke Bll über FW in Deggendorf 

Deggendorf 

81 

1,1 

1.0 - 1.4 

7143558 

1 

Brücke Bll überGRW bei Einkind 

Deggendorf 

119 

1,0 

1.0 - 1.4 

7143559 

0 

Brücke Bl 1 über GRW bei Grafling 

Grafling 

87 

1,1 

1.0 - 1.4 

7143560 

0 
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Brücke K DEG46 Fischerdorf-Pankofen über A3 (146) 

Fischerdorf 

568 

2,7 

2.5 - 2.9 

7143701 

0 

Brücke A3 über die Donau bei Deggenau/Brücke A3 über 
Donau bei Deggenau (Vorland FR R) 

Deggendorf 

6320 

2,3 

2.0 - 2.4 

7143702 

AI 

Brücke A3 über die Donau bei Deggenau/Brücke A3 über 
Donau bei Deggenau (Vorland FR P) 

Deggendorf 

6547 

2,3 

2.0 - 2.4 

7143702 

A2 

Brücke A3 über die Donau bei Deggenau/Brücke A3 über 
Donau bei Deggenau (Strombrücke) 

Deggendorf 

13615 

2,3 

2.0 - 2.4 

7143702 

B 

Brücke A92 über A3 (AK Deggendorf)(20/A)/Brücke A92 
über A3 (AK Deggendorf); FR Mü. (20/A) 

Deggendorf/Fischerdorf 

927 

2,5 

2.5 - 2.9 

7143703 

1 

Brücke A92 über A3 (AK Deggendorf)(20/A)/Brücke A92 
über A3 (AK Deggendorf); FR Degg.(20/A) 

Deggendorf/Fischerdorf 

927 

2,4 

2.0 - 2.4 

7143703 

2 

LJi uor\c iviioi laciöuuoi i-r laiuii ly u.r^ 

92(1 2/1 )/Brücke K-DEG24 Michaelsb.-Plattling ü. A 92 

Michaelsbuch 

642 

2,0 

2.0 - 2.4 

7143704 

0 

Brücke A92 über Saubach (20/2) 

Fischerdorf 

525 

2,0 

2.0 - 2.4 

7143705 

0 

Brücke A92 über ÖFWW bei Fischerdorf (20/1 )/Brücke 

A92 über ÖFWW bei Fischerdorf; FR Mü.(20/1) 

Fischerdorf 

221 

2,3 

2.0 - 2.4 

7143706 

1 

Brücke A92 über ÖFWW bei Fischerdorf (20/1 )/Brücke 

A92 ü. ÖFWW bei Fischerdorf; FR Degg.(20/1) 

Fischerdorf 

200 

2,4 

2.0 - 2.4 

7143706 

2 

Brücke K-DEG46 Pankofen-Fischerdorf ü. A92 (18/1) 

Singerhof 

432 

2,8 

2.5 - 2.9 

7143707 

0 

Brücke St2074 Natternberg-Deggendorf über A3 (144) 

Deggendorf 

916 

2,9 

2.5 - 2.9 

7143710 

0 

Brücke A3 über Mühlbach (143) 

Natternberg 

164 

2,5 

2.5 - 2.9 

7143711 

0 

Brücke A3 über GVS Mettenufer-Natternberg (142)/Brücke 
A3 ü. GVS Mettenufer-Natternb.;FR Rgb.(142) 

Natternberg 

212 

2,7 

2.5 - 2.9 

7143712 

1 

Brücke A3 über GVS Mettenufer-Natternberg (142)/Brücke 
A3 ü. GVS Mettenufer-Natternb.;FR Pa. (142) 

Natternberg 

212 

2,7 

2.5 - 2.9 

7143712 

2 

Brücke A3 über Saubach (141 ) 

Natternberg 

328 

2,5 

2.5 - 2.9 

7143713 

0 

Brücke A3 über die Donau bei Metten (140) 

Metten 

18109 

2,9 

2.5 - 2.9 

7143714 

0 

Brücke A3 über ÖFWW Metten- Zeitldorf (138) 

Metten 

481 

2,0 

2.0 - 2.4 

7143715 

0 
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Brücke GVS Offenberg-Kleinschwarzach ü. A 3 (137) 

Offen berg 

440 

2,9 

2.5 - 2.9 

7143716 

0 

Brücke A3 über ÖFWW bei Totenmoos (136) 

Niederwinkling 

377 

2,4 

2.0 - 2.4 

7143717 

0 

Brücke A3 über Schwarzach (135) 

Niederwinkling 

1048 

2,5 

2.5 - 2.9 

7143718 

0 

Brücke A3 ü.St2125 Offenberg-Niederwinkling 
(134)/Brücke A3 über St2125 Offenberg-Ni.; FR Rgb. (134) 

Niederwinkling 

279 

3,0 

3.0 - 3.4 

7143719 

1 

Brücke A3 ü.St2125 Offenberg-Niederwinkling 
(134)/Brücke A3 ü. St2125 Offenberg-Nieder.;FR Pa. (134) 

Niederwinkling 

279 

3,0 

3.0 - 3.4 

7143719 

2 

Ul uukc uuci o i N ciiid i lu.-iJ’cyyci luvji i 

(21/1)/Brücke A92 ü. St2074 Natternb-Deggend.;FR 

Fischerdorf 

644 

2,0 

2.0 - 2.4 

7143720 

1 

UUCI O INCIlld 1 lUUI 1 

(21/1)/BrLicke A92 ü. St2074 Natternb.-Deggend.FR 

r\ /OH /H \ 

Fischerdorf 

644 

2,2 

2.0 - 2.4 

7143720 

2 

Brücke A92 über die Donau bei Fischerdorf (21/3)/Brücke 
A92 ü. Donau b.Fischerd.Vorland M;FRM(21/3) 

Deggendorf 

3270 

2,3 

2.0 - 2.4 

7143721 

AI 

Brücke A92 über die Donau bei Fischerdorf (21/3)/Brücke 
A92 ü. Donau b.Fischerd.Vorland M;FR D(21/3) 

Deggendorf 

3270 

2,3 

2.0 - 2.4 

7143721 

A2 

Brücke A92 über die Donau bei Fischerdorf (21/3)/Brücke 
A92 ü. Donau b. Fischerd.; Strombr. (21/3) 

Deggendorf 

2510 

2,3 

2.0 - 2.4 

7143721 

B 

Brücke A92 über die Donau bei Fischerdorf (21/3)/Brücke 
A92 ü. Donau b.Fischerd.Vorland D FR M(21/3) 

Deggendorf 

3270 

2,3 

2.0 - 2.4 

7143721 

CI 

Brücke A92 über die Donau bei Fischerdorf (21/3)/Brücke 
A92 ü. Donau b.Fischerd.Vorland D FR D(21/3) 

Deggendorf 

3270 

2,3 

2.0 - 2.4 

7143721 

C2 

uiljUKL» l \\J ^ LJ. \ ^\j ivi«->LL«->ll 

Deggendorf(AS)(22/2)/Brücke A92 ü. St2125 Metten- 

Deggendorf 

821 

2,0 

2.0 - 2.4 

7143722 

1 

UiUoKc u.OlZ. 1 ivlcllöl I- 

Deggendorf(AS)(22/2)/Brücke A92 ü. St2125 Metten- 

Deggendorf 

624 

2,0 

2.0 - 2.4 

7143722 

2 

Brücke Zubringer v. St2125 ü.GRW (22/32)/Brücke 
Zubringer v. St2125 über GRW (22/32) 

Fischerdorf 

81 

2,0 

2.0 - 2.4 

7143723 

0 

Brücke GVS Rettenbach-Plattling über A92 (15/1) 

Plattling 

549 

2,5 

2.5 - 2.9 

7143724 

0 

Brücke A3 über Fußweg zu der Donaufähre (148) 

Flalbmeile 

127 

2,2 

2.0 - 2.4 

7143740 

0 

Brücke B533 über Flutmulde bei Auerbach 

Auerbach 

187 

2,2 

2.0 - 2.4 

7144502 

0 
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Brücke B533 über die Hengersberger Ohe 

Auerbach 

94 

1,0 

1.0 - 1.4 

7144503 

0 

Brücke B533 überden Schleifmühlbach 

Auerbach 

62 

1,9 

1.5 - 1.9 

7144504 

0 

Brücke B533 über den Mapferdinger Bach 

Mapferding 

82 

1,0 

1.0 - 1.4 

7144505 

0 

Brücke B533 über GVS bei Rohrstetten 

Rohrstetten 

91 

1,0 

1.0 - 1.4 

7144528 

0 

Brücke B533 über GRW bei Rohrstetten 

Rohrstetten 

54 

1,7 

1.5 - 1.9 

7144529 

0 

Brücke GVS über B 533 bei Euschertsfurth 

Euschertsfurth 

347 

1,8 

1.5 - 1.9 

7144530 

0 

Brücke FW über B 533 bei Wannersdorf 

Euschertsfurh 

117 

2,1 

2.0 - 2.4 

7144531 

0 

Brücke B533 über das Gneistinger Bachtal 

Euschertsfurth 

725 

2,1 

2.0 - 2.4 

7144532 

0 

Brücke B533 über GVS bei Rohrstetten 

Rohrstetten 

323 

1,0 

1.0 - 1.4 

7144535 

0 

Brücke FW über B533 bei Mapferding 

Mapferding 

148 

2,1 

2.0 - 2.4 

7144538 

0 

Brücke B533 über GVS bei Mapferding 

Mapferding 

406 

2,1 

2.0 - 2.4 

7144539 

0 

Brücke B533 über GVS bei Gottmannsdort 

Gottmannsdorf 

180 

1,8 

1.5 - 1.9 

7144540 

0 

Brücke B533 über den Neufangerbach 

Sondorf 

241 

2,3 

2.0 - 2.4 

7145501 

0 

Brücke B85 überden Röhrnachbach 

Röhrnachmühle 

242 

1,8 

1.5 - 1.9 

7145507 

0 

Brücke B85 über FW u. Mühlkanal 

Kirchdorf i.Wald 

198 

1,0 

1.0 - 1.4 

7145508 

0 

Brücke GVS über B85 bei Rammeisberg 

Rammeisberg 

210 

2,2 

2.0 - 2.4 

7145627 

0 

Brücke GVS über B85 bei Rammeisberg 

Rammeisberg 

461 

2,2 

2.0 - 2.4 

7145628 

0 

Brücke B85 über die Ohe bei Lettlmühle 

Lettlmühle 

495 

1,9 

1.5 - 1.9 

7145629 

0 
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Brücke B85 über Bach bei Schönberg 

Schönberg 

50 

2,7 

2.5 - 2.9 

7145630 

0 

Brücke B533 über B85 bei Innernzell 

Zehrermühle 

521 

3,0 

3.0 - 3.4 

7145631 

0 

Brücke B 85 über die Ohe bei Zehrermühle 

Zehrermühle 

386 

2,0 

2.0 - 2.4 

7145632 

0 

Brücke B85 über Bach bei Zehermühle 

Zehrermühle 

72 

2,7 

2.5 - 2.9 

7145633 

0 

Brücke B85 über Bach bei Almosenreuth 

Almosenreuth 

39 

2,7 

2.5 - 2.9 

7145634 

0 

Brücke B85 über GW bei Hohenthann 

Hohenthann 

93 

2,0 

2.0 - 2.4 

7145639 

0 

Brücke B85 über GVS bei Fürstberg 

Fürstberg 

104 

1,7 

1.5 - 1.9 

7145640 

0 

Brücke B85 über GW bei Almosenreuth 

Almosenreuth 

40 

2,6 

2.5 - 2.9 

7145642 

0 

Brücke B85 über GW bei Kleinmisselberg 

Kleinmisselberg 

53 

1,0 

1.0 - 1.4 

7145643 

0 

Brücke B 85 überden Hungermühlbach 

Eppenschlag 

76 

1,1 

1.0 - 1.4 

7145644 

0 

Brücke B533 über Viehdurchlass bei Zehrermühle 

Schönberg/Zehrermühle 

42 

2,3 

2.0 - 2.4 

7145647 

0 

Brücke Ast B85 über Spitzbach 

Schönberg / Zehrermühle 

48 

2,5 

2.5 - 2.9 

7145648 

0 

Brücke B533 über Bach bei Mutzenwinkel 

Mutzenwinkel 

73 

2,6 

2.5 - 2.9 

7145653 

0 

Brücke B533 über Bach bei Manglham 

Manglham 

188 

2,2 

2.0 - 2.4 

7145654 

0 

Brücke B533 über GW bei Gmünd 

Gmünd bei Manglhammühle 

159 

1,7 

1.5 - 1.9 

7145655 

0 

Brücke B533 über GW bei Gmünd 

Gmünd 

125 

1,6 

1.5 - 1.9 

7145656 

0 

Brücke B533 über Bach bei Gmünd 

Gmünd 

327 

2,1 

2.0 - 2.4 

7145657 

0 

Brücke GVS über B533 bei Innernzell 

Innernzell 

246 

2,2 

2.0 - 2.4 

7145658 

0 
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Brücke B533 über GVS bei Tumiching 

Tumiching 

172 

2,5 

2.5 - 2.9 

7145659 

0 

Brücke Ast B85 über B85 

Schönberg/Süd 

386 

2,8 

2.5 - 2.9 

7146500 

0 

Brücke B85 über FW bei Eberhardsreut 

Eberhardsreut 

53 

1,8 

1.5 - 1.9 

7146501 

0 

Brücke B85 über die Mitternacher Ohe 

Eberhardsreuth 

644 

3,3 

3.0 - 3.4 

7146502 

0 

Brücke GVS über B 533 bei Oberhüttensölden 

Oberhüttensölden 

200 

2,2 

2.0 - 2.4 

7146506 

0 

Brücke B533 über FW bei Eberhardsreuth 

Eberhardsreuth 

89 

1,8 

1.5 - 1.9 

7146507 

0 

Brücke B533 über die Ohe bei Eberhardsreuth 

Eberhardsreuth 

158 

1,7 

1.5 - 1.9 

7146508 

0 

Brücke B533 über FRG 9 bei Grafenau 

Grafenau 

445 

2,8 

2.5 - 2.9 

7146519 

0 

Brücke B533 über die Zufahrt zum Sportzentrum 

Grafenau 

105 

2,5 

2.5 - 2.9 

7146520 

0 

Brücke B 533 über GRW 

Flohenau 

56 

1,0 

1.0 - 1.4 

7146522 

0 

Brücke B533 über Triebwerkskanal bei Grafenau 

Grafenau 

276 

1,6 

1.5 - 1.9 

7146525 

1 

Brücke B533 über GRW bei Grafenau/Brücke B533 über 
GRW 

Grafenau 

47 

2,5 

2.5 - 2.9 

7146527 

1 

Brücke GVS über B85 bei Frohnreuth 

Frohnreuth 

239 

2,1 

2.0 - 2.4 

7146528 

0 

Brücke B533 über Gewölbebrücke über die Ohe 

Bärnstein 

1720 

1,7 

1.5 - 1.9 

7146548 

0 

Brücke B12 überden Saußbach bei Linden 

Linden 

351 

2,2 

2.0 - 2.4 

7147504 

0 

Brücke B12 über den Windischbach vor Fleldengut 

Herzogsreut/Heldengut 

72 

1,0 

1.0 - 1.4 

7147505 

0 

Brücke B 12 über Bach hinter Fleldengut 

Heldengut 

102 

2,8 

2.5 - 2.9 

7147506 

0 

Brücke Bl 2 über Bach bei Flerzogsreut 

Herzogsreut 

113 

2,6 

2.5 - 2.9 

7147507 

0 
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Brücke B533 über den Reschbach bei Bierhütte 

Bierhütte 

157 

2,2 

2.0 - 2.4 

7147509 

0 

Brücke B 533 über FRW und Bach 

Bierhütte 

56 

1,0 

1.0 - 1.4 

7147517 

0 

Brücke B12 über FW bei Ort 

Freyung 

154 

2,1 

2.0 - 2.4 

7147521 

0 

Brücke B12 überden Saußbach bei Freyung 

Freyung 

3439 

2,8 

2.5 - 2.9 

7147522 

0 

Brücke Bundeswehrzufaht über B 12 

Freyung (Bundeswehr) 

286 

2,2 

2.0 - 2.4 

7147523 

0 

Brücke Bl 2 über GVS bei Freyung 

Freyung 

135 

1,8 

1.5 - 1.9 

7147524 

0 

Brücke B 533 über Triebwerkskanal bei Bierhütte 

Reschmühle / Bierhütte 

150 

1,6 

1.5 - 1.9 

7147526 

0 

Brücke GW über B 533 bei Ahornöd (Flolzbrücke) 

Ahornöd 

88 

1,9 

1.5 - 1.9 

7147534 

0 

Brücke B 12 über die St 2127 bei Köppenreut 

Köppenreut 

600 

1,9 

1.5 - 1.9 

7147535 

0 

Brücke B 12 über die St 2127 bei Köppenreut 

Köppenreut 

600 

1,9 

1.5 - 1.9 

7147535 

0 

Brücke Bl 2 über Bach (Grenzbrücke Phil.) 

Philippsreut 

288 

1,2 

1.0 - 1.4 

7148500 

0 

Brücke Bl 2 ü. Schwarzbach bei Philippsreut 

Philippsreut 

169 

2,3 

2.0 - 2.4 

7148508 

0 

Brücke Bl 2 über GW bei Philippsreut 

Philippsreut 

93 

2,3 

2.0 - 2.4 

7148509 

0 

Brücke B 25 über Geh- und Radweg 

Floppingen 

86 

1,0 

1.0 - 1.4 

7229746 

0 

Brücke K DON29 über die B2 

Nordheim 

1245 

2,4 

2.0 - 2.4 

7230500 

1 

Brücke Flauptwirtschaftsweg über die B2 

Nordheim 

273 

1,7 

1.5 - 1.9 

7230501 

0 

Brücke B 2 über die Donau/TBWI Donaubrücke 
Fahrtrichtung Nürnberg 

Donauwörth 

2214 

2,3 

2.0 - 2.4 

7230502 

1 

Brücke B 2 über die Donau/TBW2 Donaubrücke 
Fahrtrichtung Augsburg 

Donauwörth 

2214 

2,3 

2.0 - 2.4 

7230502 

2 
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Brücke B 2 über St 2215 und Hang Schellenberg/TBWI- 
West, Brücke B2 über St2215 und Schellenberg 

Donauwörth 

3295 

2,8 

2.5 - 2.9 

7230503 

1 

Brücke B 2 über St 2215 und Hang Schellenberg/TBW2- 
Ost, Brücke B2 über St 2215 und Schellenberg 

Donauwörth 

3263 

2,3 

2.0 - 2.4 

7230503 

2 

Brücke Gehweg Förgstraße über die B 2 

Donauwörth 

368 

2,0 

2.0 - 2.4 

7230504 

0 

Brücke Gehweg Kalvarienberg über die B 2 

Donauwörth 

447 

2,2 

2.0 - 2.4 

7230505 

0 

Brücke B 2 über Tal (Broderle)/Brücke B2 über Tal 

Broderle TBW1 Ost FR Nürnberg 

Donauwörth 

2798 

1,7 

1.5 - 1.9 

7230506 

1 

Brücke B 2 über Tal (Broderle)/Brücke B2 über Tal 

Broderle TBW2 West FR Augsburg 

Donauwörth 

2734 

1,4 

1.0 - 1.4 

7230506 

2 

Brücke B 2 über FW 

Donauwörth (Berg) 

393 

2,1 

2.0 - 2.4 

7230507 

0 

Brücke B2 über den Kalbach 

Donauwörth ( Berg ) 

224 

1,0 

1.0 - 1.4 

7230508 

0 

Brücke B 2 über B 2/TBW1 Überbau Ost FR Nürnberg 

Donauwörth Berg 

660 

2,0 

2.0 - 2.4 

7230509 

1 

Brücke B 2 über B 2/TBW2 Überbau West FR Donauwörth 

Donauwörth Berg 

660 

1,6 

1.5 - 1.9 

7230509 

2 

Brücke B 2 über den Kalbach 

Donauwörth/Berg 

45 

2,1 

2.0 - 2.4 

7230510 

0 

Brücke Wirtschaftsweg über die B 25 

Ebermergen 

160 

1,0 

1.0 - 1.4 

7230511 

0 

Brücke Gemeindestraße über die B 25 

Walbach 

403 

1,0 

1.0 - 1.4 

7230524 

0 

Brücke Gemeindestraße über die B 25 

Ziegelei Stengel 

557 

1,1 

1.0 - 1.4 

7230525 

0 

Brücke B25 überden Ellerbach 

Ebermergen 

198 

1,0 

1.0 - 1.4 

7230527 

0 

Brücke B 25 über GVS 

Ebermergen 

107 

2,3 

2.0 - 2.4 

7230528 

0 

Brücke B 25 über die Wörnitz 

Ebermergen 

1046 

2,5 

2.5 - 2.9 

7230529 

0 

Brücke B 25 über Brauchwasserversorgung Märker 

Harburg 

62 

1,0 

1.0 - 1.4 

7230530 

0 
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Brücke B 25 über St 2384 

Harburg 

578 

2,0 

2.0 - 2.4 

7230532 

0 

Brücke B 25 über Tal (Lehnenbrücke) 

Harburg 

1765 

2,7 

2.5 - 2.9 

7230533 

A 

Brücke B 25 über die Schloßstraße/Brücke B 25 über 
Schloßstraße 

Harburg 

757 

2,2 

2.0 - 2.4 

7230536 

0 

Brücke B2 über Graben 

Zirgesheim 

185 

1,0 

1.0 - 1.4 

7230549 

0 

Brücke B2 über K-DON27 

Kaisheim, Südanschluss 

204 

1,1 

1.0 - 1.4 

7230551 

0 

Brücke GVS über die B 2 

Kaisheim 

222 

1,7 

1.5 - 1.9 

7230552 

1 

Brücke GVS über die B 2 

Kaisheim 

340 

1,7 

1.5 - 1.9 

7230553 

1 

Brücke B 2 über GVS 

Buchdorf 

148 

1,1 

1.0 - 1.4 

7230554 

0 

Brücke DON 24 über die B 2 

Buchdorf 

210 

2,2 

2.0 - 2.4 

7230555 

1 

Brücke B 25 über die Wörnitzflut 

Ebermergen 

228 

2,5 

2.5 - 2.9 

7230556 

0 

Brücke B2 über Amphibienweg 3 bei Buchdorf 

Buchdorf 

152 

2,7 

2.5 - 2.9 

7230558 

0 

Brücke B2 über GRW 

Bergstetten 

71 

2,0 

2.0 - 2.4 

7230559 

0 

Brücke B2 über Amphibienweg 2 bei Kaisheim 

Kaisheim 

152 

1,5 

1.5 - 1.9 

7230560 

0 

Brücke B2 über Amphibienweg 1 bei Kaisheim 

Kaisheim 

152 

1,0 

1.0 - 1.4 

7230561 

0 

Brücke B2 überden Kaibach 

Kaisheim 

152 

1,0 

1.0 - 1.4 

7230562 

0 

Brücke B16 über Abfahrt Dillingen 

Donauwörth 

162 

1,7 

1.5 - 1.9 

7230563 

0 

Brücke B16 über Zufahrt Gewerbegebiet 

Donauwörth 

132 

2,1 

2.0 - 2.4 

7230564 

0 

Brücke B16 über Abfahrt nach Ingolstadt 

Donauwörth 

160 

1,9 

1.5 - 1.9 

7230565 

0 
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Brücke B 25 über Wirtschaftsweg 

Binsberg 

137 

1,0 

1.0 - 1.4 

7230569 

0 

Brücke B2 über FW 

Kaisheim 

152 

1,1 

1.0 - 1.4 

7230571 

0 

Brücke B 25 über Wirtschaftsweg 

Flarburg 

177 

1,0 

1.0 - 1.4 

7230572 

0 

Brücke B 16 Anschlussäste an DON 28 über GRW 

Auchesheim 

105 

2,0 

2.0 - 2.4 

7230573 

1 

Brücke B25 über einen Geh.- und Radweg/Brücke B25 
über Rad und Gehweg 

Ebermergen 


0,0 

slicht feststellba 

7230575 

0 

Brücke Bl 6 Ast über GRW und Graben/TBW 1 Brücke 

Bl 6 Ast über GRW 

Donauwörth 

66 

2,2 

2.0 - 2.4 

7230576 

1 

Brücke B16 Ast über GRW und Graben/TBW 2 Brücke B 

1 6 Ast über Wassergraben 

Donauwörth 

40 

2,0 

2.0 - 2.4 

7230576 

2 

Brücke B 2 Ast über Parkstraße 

Donauwörth 

132 

2,2 

2.0 - 2.4 

7230912 

0 

LJI UOr\C LJ 1 U UUCI 

Kesseldammweg, Kessel, Donau, Zusam/TBWI Brücke Bl 6 

Donauwörth 

150 

2,4 

2.0 - 2.4 

7230924 

A 

UrCTorvtrD riircrillTcr 

Kesseldammweg, Kessel, Donau, Zusam/TBW2 Brücke B 16 

Donauwörth 

4541 

2,5 

2.5 - 2.9 

7230924 

B 

Brücke B 16 überden Glockenfeldweg 

Nordheim 

86 

2,3 

2.0 - 2.4 

7230925 

0 

Brücke B 16 über Flutmulde u. DON 28 

Nordheim 

621 

2,5 

2.5 - 2.9 

7230926 

0 

Brücke Bl 6 über FW 

Nordheim Kirchenweg 

267 

1,3 

1.0 - 1.4 

7230927 

0 

Brücke Bl 6 über Wassergraben 

Nordheim Kirchenweg 

184 

1,0 

1.0 - 1.4 

7230929 

0 

Brücke Bl 6 über Wassergraben 

Donauwörth Eurokopter 

85 

1,8 

1.5 - 1.9 

7230930 

0 

Brücke Bl 6 über Wassergraben 

Donauwörth Eurokopter 

97 

1,8 

1.5 - 1.9 

7230931 

0 

Brücke Bl 6 überden Viehtrieb 

Genderkingen 

69 

1,0 

1.0 - 1.4 

7231502 

0 

Brücke B 16 überden Lech 

Rain 

2065 

2,9 

2.5 - 2.9 

7231503 

0 
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Brücke St 2047 über die B 1 6 

Rain 

409 

2,3 

2.0 - 2.4 

7231517 

0 

Brücke DON 29 über die B 16 

Rain 

287 

2,2 

2.0 - 2.4 

7231518 

0 

Brücke GVS Feldheim - Rain über die B 1 6 

Feldheim 

396 

2,4 

2.0 - 2.4 

7231519 

0 

Brücke Bl 6 über die Ach 

Rain 

300 

1,6 

1.5 - 1.9 

7231520 

0 

Brücke B 1 6 Ast zur St 2047 über die Ach 

Rain 

246 

2,0 

2.0 - 2.4 

7231521 

0 

Brücke HWW über die B 16 

Neuhof 

286 

2,2 

2.0 - 2.4 

7231522 

0 

Brücke HWW über die B 16 

Staudheim 

296 

2,3 

2.0 - 2.4 

7231523 

0 

Brücke B 16 Ast zur DON 29 über die B 16 

Genderkingen 

580 

2,0 

2.0 - 2.4 

7231524 

0 

Brücke GVS über Bl 6 

Straß 

302 

2,3 

2.0 - 2.4 

7232514 

0 

Brücke FW über Bl 6 

Oggermühle 

268 

2,4 

2.0 - 2.4 

7232515 

0 

Brücke Bl 6 überden Vollbach 

Oggermühle 

42 

2,5 

2.5 - 2.9 

7232516 

0 

Brücke Bl 6 über Flutgraben (Bidigraben) 

Straß 

118 

2,2 

2.0 - 2.4 

7232517 

0 

Brücke Bl 6 über die Kleine Paar 

Straß 

174 

2,3 

2.0 - 2.4 

7232518 

0 

Brücke FW über Bl 6 

Burgheim 

254 

2,5 

2.5 - 2.9 

7232519 

0 

Brücke K-ND11 über Bl 6 

Burgheim 

458 

2,5 

2.5 - 2.9 

7232520 

0 

Brücke Bl 6 überden Sachsenweidengraben 

Burgheim 

137 

2,2 

2.0 - 2.4 

7232523 

0 

Brücke Bl 6 über FW 

Straß, Langwiedmühle 

129 

2,5 

2.5 - 2.9 

7232524 

0 

Brücke Bl 6 überden Weihergraben 

Straß 

101 

1,5 

1.5 - 1.9 

7232525 

0 
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Brücke K-ND31 über B16-"Am Ziegler" 

Unterhausen 

402 

2,0 

2.0 - 2.4 

7232528 

0 

Brücke K-ND26 über B16 

Oberhausen 

192 

2,2 

2.0 - 2.4 

7232531 

0 

Brücke B16 über DB 

Oberhausen 

1357 

2,5 

2.5 - 2.9 

7232532 

0 

Brücke B16 über FW 

Oberhausen 

88 

1,8 

1.5 - 1.9 

7232533 

0 

Brücke B16 überGRW 

Bruck 

47 

2,7 

2.5 - 2.9 

7233527 

0 

Brücke GVS über B16 

Neuburg a.d. Donau-Feldkirche 

421 

2,5 

2.5 - 2.9 

7233528 

0 

Brücke B16 überden Zeller-Kanal 

Bruck 

163 

1,1 

1.0 - 1.4 

7233529 

0 

Brücke K-ND18 über B16 

Maxweiler 

361 

2,3 

2.0 - 2.4 

7233533 

0 

Brücke B16 überden Schornreuter-Kanal 

Weichering 

83 

2,3 

2.0 - 2.4 

7233534 

0 

Brücke GVS über B16 

Kochheim 

181 

2,4 

2.0 - 2.4 

7233535 

0 

Brücke B16 über die Donaumoosach 

Weichering 

202 

2,2 

2.0 - 2.4 

7233536 

1 

Brücke K-ND18 über B16 

Weichering 

249 

2,2 

2.0 - 2.4 

7233537 

0 

Brücke B16 über Grüne Lohe 

Weichering 

77 

2,0 

2.0 - 2.4 

7233538 

0 

Brücke K-ND13 überB16 

Zell 

591 

2,3 

2.0 - 2.4 

7233540 

0 

Brücke B16 überden Längenmühlbach 

Neuburg a.d. Donau 

129 

2,5 

2.5 - 2.9 

7233916 

0 

Brücke FW über B16 

Neuburg a.d. Donau-Feldkirche 

139 

2,3 

2.0 - 2.4 

7233917 

0 

Brücke B16 über DB 

Sehensand 

632 

2,2 

2.0 - 2.4 

7233918 

0 

Brücke B16 über GVS-Sehensander Weg 

Sehensand 

386 

2,5 

2.5 - 2.9 

7233919 

0 
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Brücke B13 über die Brautlach 

Oberstimm 

249 

2,3 

2.0 - 2.4 

7234500 

0 

Brücke B13 über die Sandrach 

Ingolstadt-Unsernherrn 

215 

2,3 

2.0 - 2.4 

7234501 

0 

Brücke B16 überGRW 

Pichl 

48 

2,3 

2.0 - 2.4 

7234515 

0 

Brücke GVS über B16 

Manching 

281 

2,5 

2.5 - 2.9 

7234516 

0 

Brücke B16 überden Paarwerkkanal 

Manching 

289 

2,2 

2.0 - 2.4 

7234517 

0 

Brücke B16 überden Paarflutkanal 

Manching 

792 

2,5 

2.5 - 2.9 

7234518 

0 

Brücke FW über B16a 

Feldkirchen 

200 

2,2 

2.0 - 2.4 

7234521 

0 

Brücke Auffahrast über B16a 

Mailing 

281 

2,5 

2.5 - 2.9 

7234522 

0 

Brücke B1 6a über den Mailinger Bach 

Mailing 

194 

2,0 

2.0 - 2.4 

7234523 

0 

Brücke GVS über B16a 

Mailing 

277 

2,0 

2.0 - 2.4 

7234524 

0 

Brücke B16a überden Flutgraben 

Mailing 

125 

2,5 

2.5 - 2.9 

7234525 

0 

Brücke B16a überden Köschinger Bach 

Mailing 

110 

2,7 

2.5 - 2.9 

7234526 

0 

Brücke B16 über B13 

Oberstimm 

605 

2,9 

2.5 - 2.9 

7234536 

0 

Brücke B16 über DB 

Oberstimm 

843 

2,7 

2.5 - 2.9 

7234537 

0 

Brücke B16 über die Brautlach 

Niederstimm 

285 

2,2 

2.0 - 2.4 

7234538 

0 

Brücke FW über B16 

Lichtenau 

168 

2,3 

2.0 - 2.4 

7234541 

0 

Brücke GVS über B16 

Lichtenau 

522 

2,3 

2.0 - 2.4 

7234542 

0 

Brücke B16 überden Flachengraben 

Flagau 

75 

2,0 

2.0 - 2.4 

7234543 

0 
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Brücke K-IN15 über B16 und DB 

Zuchering 

597 

2,5 

2.5 - 2.9 

7234545 

0 

Brücke B16 über DB-Bhf Zuchering 

Zuchering 

660 

2,2 

2.0 - 2.4 

7234546 

0 

Brücke B13 überden Augraben 

Eitensheim 


0,0 

slicht feststellba 

7234556 

1 

Brücke K IN7 Desching-Unterhaunst. über A 9 (12) 

Ingolstadt 

493 

2,0 

2.0 - 2.4 

7234651 

0 

Brücke A 9 über GVS Unterhaunst.-Mailing + DB 
(1 3)/Brücke A 9 über GVS + DB, Vebr. FB B (1 3) 

Ingolstadt 

105 

2,3 

2.0 - 2.4 

7234652 

1 

Brücke A 9 über GVS Unterhaunst.-Mailing + DB 
(1 3)/Brücke A 9 über GVS + DB, FB B (1 3) 

Ingolstadt 

172 

1,9 

1.5 - 1.9 

7234652 

2 

Brücke A 9 über GVS Unterhaunst.-Mailing + DB 
(1 3)/Brücke A 9 über GVS + DB, FB A (1 3) 

Ingolstadt 

172 

2,5 

2.5 - 2.9 

7234652 

3 

Brücke A 9 über GVS Unterhaunst.-Mailing + DB 
(1 3)/Brücke A 9 über GVS + DB, Verbr. FB A (1 3) 

Ingolstadt 

105 

2,3 

2.0 - 2.4 

7234652 

4 

Brücke A 9 über Mailinger Bach (14)/Brücke A 9 über 
Mailinger Bach, Verbr. FB B (14) 

Ingolstadt 

60 

1,7 

1.5 - 1.9 

7234653 

1 

Brücke A 9 über Mailinger Bach (14)/Brücke A 9 über 
Mailinger Bach, Mittelt. FB A+B(14) 

Ingolstadt 

255 

2,8 

2.5 - 2.9 

7234653 

2 

Brücke A 9 über Mailinger Bach (14)/Brücke A 9 über 
Mailinger Bach, Verbr. FB A (14) 

Ingolstadt 

60 

1,9 

1.5 - 1.9 

7234653 

3 

Brücke A 9 über GVS Feldkirchen-Ingolstadt (15)/Brücke A 
9 über GVS Feldk.-Ingol., Verbr.FB B (15) 

Feldkirchen 

96 

2,2 

2.0 - 2.4 

7234654 

1 

Brücke A 9 über GVS Feldkirchen-Ingolstadt (15)/Brücke A 
9 ü. GVS Feldk.-Ingol., Mittelt.FB B (15) 

Feldkirchen 

139 

1,7 

1.5 - 1.9 

7234654 

2 

Brücke A 9 über GVS Feldkirchen-Ingolstadt (15)/Brücke A 
9 ü. GVS Feldk.-Ingol., Mittelt.FB A (15) 

Feldkirchen 

139 

1,8 

1.5 - 1.9 

7234654 

3 

Brücke A 9 über GVS Feldkirchen-Ingolstadt (15)/Brücke A 
9 über GVS Feldk.-Ingol., Verbr.FB A (15) 

Feldkirchen 

83 

2,2 

2.0 - 2.4 

7234654 

4 

Brücke A 9 ü. B 16a Regensb.-Ingolstadt (16)/Brücke A 9 
ü. B 16a Regensb.-Ingolstadt, FB B (16) 

Ingolstadt 

495 

2,8 

2.5 - 2.9 

7234655 

1 

Brücke A 9 ü. B 16a Regensb.-Ingolstadt (16)/Brücke A 9 
ü. B 16a Regensb.-Ingolstadt, FB A (16) 

Ingolstadt 

495 

2,5 

2.5 - 2.9 

7234655 

2 

Brücke A 9 über K IN1 1 Regensburgerstr. (17)/Brücke A 9 
über K IN1 1 Regensburgerstr., FB B (17) 

Ingolstadt 

273 

2,0 

2.0 - 2.4 

7234656 

1 
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Brücke A 9 über K IN11 Regensburgerstr. (17)/Brücke A 9 
über K IN11 Regensburgerstr., FB A (17) 

Ingolstadt 

273 

1,9 

1.5 - 1.9 

7234656 

2 

Brücke A 9 über die Donau (1 8)/Brücke A 9 über die 

Donau, FB B (18) 

Ingolstadt 

7304 

2,7 

2.5 - 2.9 

7234657 

1 

Brücke A 9 über die Donau (1 8)/Brücke A 9 über die 

Donau, FB A (18) 

Ingolstadt 

7304 

2,7 

2.5 - 2.9 

7234657 

2 

Brücke A 9 über Peisserstraße (z. Schießpl.) (19)/Brücke A 
9 über Peisserstraße, FB B (19) 

Ingolstadt 

241 

2,3 

2.0 - 2.4 

7234658 

1 

Brücke A 9 über Peisserstraße (z. Schießpl.) (19)/Brücke A 
9 über Peisserstraße, FB A (19) 

Ingolstadt 

241 

2,0 

2.0 - 2.4 

7234658 

2 

Brücke A 9 über GRW Meilinger Spitz (20)/Brücke A 9 
über GRW Meilinger Spitz, FB B (20) 

Ingolstadt 

90 

2,2 

2.0 - 2.4 

7234659 

1 

Brücke A 9 über GRW Meilinger Spitz (20)/Brücke A 9 
über GRW Meilinger Spitz, FB A (20) 

Ingolstadt 

96 

1,8 

1.5 - 1.9 

7234659 

2 

Brücke K IN12 (AS Ingolstadt Süd) über A 9 (21)/Brücke K 
IN12 (AS IN Süd) ü. A9, FR Manching (21) 

Ingolstadt 

902 

2,0 

2.0 - 2.4 

7234660 

1 

Brücke K IN12 (AS Ingolstadt Süd) über A 9 (21)/Brücke K 
IN12 (AS IN Süd) ü. A9, FR Ingoist. (21) 

Ingolstadt 

902 

2,0 

2.0 - 2.4 

7234660 

2 

Brücke A 9 über Regenüberlauf von Ingoist. FIbf 
(22)/Brücke A 9 über Regenüberlauf, Verbr. FB B (22) 

Ingolstadt 

20 

1,7 

1.5 - 1.9 

7234661 

1 

Brücke A 9 über Regenüberlauf von Ingoist. FIbf 
(22)/Brücke A 9 über Regenüberlauf, Mittelt. FB A+B (22) 

Ingolstadt 

85 

2,3 

2.0 - 2.4 

7234661 

2 

Brücke A 9 über Regenüberlauf von Ingoist. FIbf 
(22)/Brücke A 9 über Regenüberlauf, Verbr. FB A (22) 

Ingolstadt 

17 

1,8 

1.5 - 1.9 

7234661 

3 

Brücke GVS Manching-Kothau über A 9 (23) 

Ingolstadt 

753 

2,2 

2.0 - 2.4 

7234662 

0 

Brücke GVS Niederfeld - Rothenturm über A 9 (24) 

Ingolstadt 

430 

2,2 

2.0 - 2.4 

7234663 

0 

Brücke A 9 über DB Regensburg-IN + Sandrach 
(25)/Brücke A 9 über DB Rgbg.-IN + Sandrach, FB B (25) 

Manching 

1174 

3,0 

3.0 - 3.4 

7234664 

1 

Brücke A 9 über DB Regensburg-IN + Sandrach 
(25)/Brücke A 9 über DB Rgbg.-IN + Sandrach, FB A (25) 

Manching 

1174 

3,0 

3.0 - 3.4 

7234664 

2 

Brücke K PAF19 Manching-Ingolstadt über A 9 (26) 

Manching 

679 

2,9 

2.5 - 2.9 

7234665 

0 

Brücke A 9 über die Paar (27)/Brücke A 9 über die Paar, 
Verbr. FB B (27) 

Manching 

136 

2,1 

2.0 - 2.4 

7234666 

1 
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Brücke A 9 über die Paar (27)/Brücke A 9 über die Paar, 
Mittelt. FB A+B (27) 

Manching 

440 

3,0 

3.0 - 3.4 

7234666 

2 

Brücke A 9 über die Paar (27)/Brücke A 9 über die Paar, 
Verbr. FB A (27) 

Manching 

132 

2,2 

2.0 - 2.4 

7234666 

3 

Brücke B1 6 über A 9 (AS Manching) (27/1 ) 

Manching 

933 

3,2 

3.0 - 3.4 

7234667 

0 

Brücke A 9 über Augraben (28)/Brücke A 9 über Augraben, 
Verbreiterung FB B (28) 

Manching 

179 

2,3 

2.0 - 2.4 

7234668 

1 

Brücke A 9 über Augraben (28)/Brücke A 9 über Augraben, 
Mittelteil FB B (28) 

Manching 

455 

1,9 

1.5 - 1.9 

7234668 

2 

Brücke A 9 über Augraben (28)/Brücke A 9 über Augraben, 
Mittelteil FB A (28) 

Manching 

455 

2,7 

2.5 - 2.9 

7234668 

3 

Brücke A 9 über Augraben (28)/Brücke A 9 über Augraben, 
Verbreiterung FB A (28) 

Manching 

140 

2,3 

2.0 - 2.4 

7234668 

4 

Brücke ÖFWW Manching-Pichl über A 9 (29) 

Manching 

409 

2,8 

2.5 - 2.9 

7234669 

0 

Brücke A 9 ü. Städt.Quellwasserltg. Ingolstadt (1 1 ) 

Ingolstadt 

107 

2,4 

2.0 - 2.4 

7234696 

0 

Brücke Auffahrast B16a über den Mailinger Bach 

Mailing 

290 

2,7 

2.5 - 2.9 

7234901 

0 

Brücke St2335 über Bl 6 

Manching 

336 

2,8 

2.5 - 2.9 

7235500 

0 

Brücke B16 über die Ach 

Westenhausen 

73 

2,2 

2.0 - 2.4 

7235501 

0 

Brücke B16 über die Flutmulde 

llmendorf 

113 

2,2 

2.0 - 2.4 

7235504 

0 

Brücke B16 über die Ilm 

llmendorf 

266 

2,3 

2.0 - 2.4 

7235505 

0 

Brücke GVS über B16 

llmendorf 

383 

2,3 

2.0 - 2.4 

7235506 

0 

Brücke Bl 6 überden Birkenhartgraben 

llmendorf 

76 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235507 

0 

Brücke Bl 6 überden Weihergraben 

llmendorf 

56 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235508 

0 

Brücke B16a über die Ilm 

Oberwöhr 

163 

2,4 

2.0 - 2.4 

7235513 

0 
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Brücke B300 über den Moosgraben 

Straßberg 

54 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235514 

0 

Brücke Auffahrast B16 überden Dentwagengraben 

Ernsgaden 

100 

2,2 

2.0 - 2.4 

7235516 

0 

Brücke St2232 über B16 

Rockolding 

309 

2,0 

2.0 - 2.4 

7235524 

0 

Brücke B16a über den Graben 

Oberwöhr 

54 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235525 

0 

Brücke B16a überden Graben 

Oberwöhr 

40 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235526 

0 

Brücke B16a überden Graben 

Griesham 

70 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235527 

0 

Brücke B1 6 über GRW 

Ernsgaden 

45 

2,2 

2.0 - 2.4 

7235541 

0 

Brücke B16 überden Moosgraben 

Ernsgaden 

140 

2,2 

2.0 - 2.4 

7235542 

0 

Brücke St2232 über B16 

Ernsgaden 

697 

2,0 

2.0 - 2.4 

7235543 

0 

Brücke B16 überden Dentwagengraben 

Ernsgaden 

184 

2,0 

2.0 - 2.4 

7235544 

0 

Brücke FW über B16a 

Menning 

101 

2,8 

2.5 - 2.9 

7235547 

0 

Brücke B16a über FW 

Menning 

141 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235548 

0 

Brücke B16a über FW 

Menning 

108 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235549 

0 

Brücke B16a über ein Donau-Altwasserarm 

Menning 

842 

2,4 

2.0 - 2.4 

7235550 

0 

Brücke B16a über die Donau 

Vohburg a.d. Donau 

3540 

1,0 

1.0 - 1.4 

7235551 

0 

Brücke B16a über die Kleine Donau 

Vohburg a.d. Donau 

1410 

2,3 

2.0 - 2.4 

7235552 

0 

Brücke B16a überden Dettelbach 

Großmehring 

103 

2,0 

2.0 - 2.4 

7235557 

0 

Brücke B16a über den Köschinger Bach 

Großmehring 

222 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235558 

0 
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Brücke B16a überGRW 

Großmehring 

176 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235559 

0 

Brücke B16a über den Mailinger Bach 

Großmehring 

138 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235560 

A 

Brücke B1 6a über den Mailinger Bach 

Großmehring 

138 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235560 

B 

Brücke B16a über Donau-Altwasserarm 

Großmehring 

70 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235561 

0 

Brücke B1 6a über GRW 

Großmehring 

100 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235562 

0 

Brücke B16a über den Mailinger Bach 

Großmehring 

239 

1,9 

1.5 - 1.9 

7235563 

0 

Brücke B16a über FW 

Großmehring 

88 

2,0 

2.0 - 2.4 

7235564 

0 

Brücke B16a über FW 

Großmehring 

111 

2,5 

2.5 - 2.9 

7235565 

0 

Brücke B16 über Schallerbach bei Geibenstetten 

Geibenstetten 

130 

1,6 

1.5 - 1.9 

7236500 

0 

Brücke FW über B16 bei Geibenstetten 

Geibenstetten 

212 

2,3 

2.0 - 2.4 

7236501 

0 

Brücke B16 über Wolfsgraben bei Geibenstetten 

Geibenstetten 

49 

1,3 

1.0 - 1.4 

7236502 

0 

Brücke K-KEFI22 über B16 bei Neustadt 

Neustadt 

416 

1,8 

1.5 - 1.9 

7236503 

0 

Brücke B16 über Kreben bei Neustadt a.d. Donau 

Neustadt a.d. Donau 

48 

1,7 

1.5 - 1.9 

7236504 

0 

Brücke GVS über B16 bei Mühlhausen 

Mühlhausen 

186 

2,0 

2.0 - 2.4 

7236505 

0 

Brücke GVS über B16 bei Lina 

Lina 

189 

2,0 

2.0 - 2.4 

7236507 

0 

Brücke B16 über FW bei Dürnbuch 

Abensberg 

86 

2,3 

2.0 - 2.4 

7236508 

0 

Brücke GVS über B 16 bei Schwaig 

Schwaig 

286 

2,2 

2.0 - 2.4 

7236516 

A 

Brücke B299 über Bl 6 bei Neustadt a.d. Donau 

Neustadt/ Donau 

670 

1,3 

1.0 - 1.4 

7236517 

0 
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Brücke B16 über B299 bei Mühlhausen 

Mühlhausen 

453 

2,0 

2.0 - 2.4 

7236518 

0 

Brücke KEH22 über B299 bei Mühlhausen 

Mühlhausen 

232 

1,1 

1.0 - 1.4 

7236519 

0 

Brücke KEH22 über B299 bei Mühlhausen 

Mühlhausen 

232 

1,1 

1.0 - 1.4 

7236519 

0 

Brücke B299 über FW bei Mühlhausen 

Mühlhausen 

210 

1,1 

1.0 - 1.4 

7236520 

0 

Brücke B300 über B16 bei Münchsmünster 

Münchsmünster 

808 

1,8 

1.5 - 1.9 

7236522 

0 

Brücke B299 über GRW bei Neustadt 

Stadt Neustadt a.d. Donau 

37 

1,2 

1.0 - 1.4 

7236523 

0 

Brücke B299 über Wolfsgraben bei Neustadt 

Neustadt 

66 

2,2 

2.0 - 2.4 

7236524 

0 

Brücke B16 überden Schrannenbach 

Münchsmünster 

56 

2,3 

2.0 - 2.4 

7236650 

0 

Brücke GVS über B16-Anschluß Petrochemie 

Münchsmünster 

279 

2,7 

2.5 - 2.9 

7236651 

0 

Brücke B16 über den Kaltenbrunner Bach 

Münchsmünster 

95 

2,3 

2.0 - 2.4 

7236652 

0 

Brücke B16a über DB 

Münchsmünster 

506 

2,4 

2.0 - 2.4 

7236662 

0 

Brücke B16a über GRW 

Münchsmünster 

64 

2,0 

2.0 - 2.4 

7236663 

0 

LJi uor\c uuci wi vvvv iiauiioucioii-iviuiioiioiiiuiioid 

(100)/Brücke A93 ü.ÖFWW Flaunsb.-Münchsm.; FR Rgbg. 

Flaunsbach 

80 

2,0 

2.0 - 2.4 

7236700 

1 

uuci vvvv i iciui louaoi i-iviuiioiioiiiuiioici 

(100)/Brücke A93 ü.ÖFWW Haunsb.-Münchsm.; FR Holl. 

Flaunsbach 

80 

3,0 

3.0 - 3.4 

7236700 

2 

Brücke A93 über ÖFWW Elsendorf-Berghausen (99) 

Mariabrunnen 

242 

2,7 

2.5 - 2.9 

7236701 

0 

Brücke A93 über ÖFWW Elsendorf (98)/Brücke A93 über 
ÖFWW Elsendorf; FR Rgbg. (98) 

Elsendorf 

79 

2,4 

2.0 - 2.4 

7236702 

1 

Brücke A93 über ÖFWW Elsendorf (98)/Brücke A93 über 
ÖFWW Elsendorf; FR Holledau (98) 

Elsendorf 

82 

2,0 

2.0 - 2.4 

7236702 

2 

Ul uor\c uuci iliou i louci ^-iviciii luui ^ 

(AS)(97)/Brücke A93 ü. B301 Abensb.-Mainb.; FR Rgbg. 

/rt-7\ 

Elsendorf 

229 

1,8 

1.5 - 1.9 

7236703 

1 


Stand: 29.07.2015 


325 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Ul uor\c uuci ljou i y~vud louci ^-iviciii luui ^ 

(AS)(97)/Brücke A93 ü. B301 Abensb.-Mainb.; FR 

Elsendorf 

261 

1,7 

1.5 - 1.9 

7236703 

2 

Brücke Zubringer v. B301 ü.St2142 b. Elsendorf (96) 

Elsendorf 

174 

2,0 

2.0 - 2.4 

7236704 

0 

Brücke A93 über die Abens (95)/Brücke A93 über die 
Abens; FR Regensburg (95) 

Elsendorf 

1430 

2,5 

2.5 - 2.9 

7236705 

1 

Brücke A93 über die Abens (95)/Brücke A93 über die 
Abens; FR Flolledau (95) 

Elsendorf 

1430 

2,5 

2.5 - 2.9 

7236705 

2 

Brücke A93 über GVS Elsendorf-Mallmersdorf (94)/Brücke 
A93 ü. GVS Elsendorf-Mallm.; FR Rgbg. (94) 

Elsendorf 

158 

2,0 

2.0 - 2.4 

7236706 

1 

Brücke A93 über GVS Elsendorf-Mallmersdorf (94)/Brücke 
A93 ü. GVS Elsendorf-Mallm.; FR Holled.(94) 

Elsendorf 

158 

2,0 

2.0 - 2.4 

7236706 

2 

Brücke A93 über GVS Mallmersdorf-Elsendorf (92) 

Mallmersdorf 

662 

2,0 

2.0 - 2.4 

7236707 

0 

Brücke A93 über Abens-Seitengraben (91) 

Mallmersdorf 

342 

2,0 

2.0 - 2.4 

7236708 

0 

Brücke A93 über Wildwechsel (93) 

Elsendorf 

101 

1,2 

1.0 - 1.4 

7236709 

0 

Brücke B301 über Bl 6 bei Abensberg 

Abensberg 

354 

1,7 

1.5 - 1.9 

7237500 

0 

Brücke B299 über GVS bei Schweinbach 

Schweinbach 

109 

2,3 

2.0 - 2.4 

7237512 

0 

Brücke B299 über GVS bei Irlach 

Irlach / Wildenberg 

136 

2,5 

2.5 - 2.9 

7237514 

0 

Brücke B299 über GVS in Siegenburg 

Siegenburg 

484 

2,7 

2.5 - 2.9 

7237515 

0 

Brücke B301 über B299 bei Siegenburg 

Siegenburg 

408 

2,2 

2.0 - 2.4 

7237517 

0 

Brücke B299 über GRW und Abens bei Siegenburg 

Siegenburg 

362 

2,3 

2.0 - 2.4 

7237518 

0 

Brücke B299 über Abens-Flutmulde bei Siegenburg 

Siegenburg 

471 

2,2 

2.0 - 2.4 

7237519 

0 

Brücke GVS über B299 bei Siegenburg 

Siegenburg 

214 

2,4 

2.0 - 2.4 

7237520 

0 

Brücke B299 über GVS bei Siegenburg 

Siegenburg 

197 

2,3 

2.0 - 2.4 

7237521 

0 
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Brücke B299 über GVS bei Tollbach 

Siegenburg 

150 

2,2 

2.0 - 2.4 

7237522 

0 

Brücke B299 über Tollbach bei Siegenburg 

Siegenburg 

77 

1,0 

1.0 - 1.4 

7237523 

0 

Brücke B299 überden Siegenbach bei Siegenburg 

Siegenburg 

206 

1,1 

1.0 - 1.4 

7237524 

A 

Brücke B299 überden Siegenbach bei Siegenburg 

Siegenburg 

206 

1,0 

1.0 - 1.4 

7237524 

B 

Brücke GVS Mallmersdorf-Train über A93 (90) 

Train 

423 

2,3 

2.0 - 2.4 

7237680 

0 

Brücke K-KEH3 Niederumelsdorf-Train über A93 (89) 

Train 

557 

2,4 

2.0 - 2.4 

7237681 

0 

Brücke ÖFWW Ochsenberg über A93 (88) 

Siegenburg 

256 

2,0 

2.0 - 2.4 

7237682 

0 

Brücke ÖFWW Niederumelsdorf über A93 (87) 

Siegenburg 

256 

2,0 

2.0 - 2.4 

7237683 

0 

Brücke GVS Niederumelsdorf-Siegenburg über A93(86) 

Siegenburg 

435 

2,3 

2.0 - 2.4 

7237684 

0 

Brücke A93 über Siegbach (85) 

Siegenburg 

1177 

1,9 

1.5 - 1.9 

7237685 

0 

Brücke A93 über B299 Landshut-Neumarkt 
(AS)(84)/Brücke A93 ü. B299 L.-N. (AS); FR Rgbg. (84) 

Siegenburg 

465 

3,0 

3.0 - 3.4 

7237686 

1 

Brücke A93 über B299 Landshut-Neumarkt 
(AS)(84)/Brücke A93 ü. B299 L.-N. (AS); FR Holledau (84) 

Siegenburg 

465 

3,0 

3.0 - 3.4 

7237686 

2 

Brücke ÖFWW Langhaid über A93 (83)/Brücke ÖFWW 
Langhaid über A93N (83) 

Langhaid 

256 

2,4 

2.0 - 2.4 

7237687 

0 

Brücke A93 über ÖFWW Aicha (82)/Brücke A93 ü. ÖFWW 
Aicha; FR Rgbg. (82) 

Aicha 

106 

2,4 

2.0 - 2.4 

7237688 

1 

Brücke A93 über ÖFWW Aicha (82)/Brücke A93 ü. ÖFWW 
Aicha; FR Holledau (82) 

Aicha 

105 

2,3 

2.0 - 2.4 

7237688 

2 

Brücke A93 über St2333 Rohr-Siegenburg (81)/Brücke 

A93 ü.St2333 Rohr-Siegenb.; FR Rgbg. (81) 

Aicha 

155 

2,8 

2.5 - 2.9 

7237689 

1 

Brücke A93 über St2333 Rohr-Siegenburg (81)/Brücke 

A93 ü.St2333 Rohr-Siegenb.; FR Holledau(81) 

Aicha 

155 

2,7 

2.5 - 2.9 

7237689 

2 

Brücke A93 über Perkabach (80) 

Aicha 

356 

2,5 

2.5 - 2.9 

7237690 

0 
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Brücke A93 über ÖFWW Perka (79) 

Pickenbach 

276 

2,9 

2.5 - 2.9 

7237691 

0 

Brücke K-KEH7 Kirchdorf-Abensberg über A93 
(78)/Brücke A93 über ÖFWW Kirchdorf (77) 

Kirchdorf 

473 

2,8 

2.5 - 2.9 

7237692 

0 

Brücke A93 über ÖFWW Kirchdorf (77) 

Kirchdorf 

332 

2,5 

2.5 - 2.9 

7237693 

0 

Brücke A93 über Sallingseitenbach (76) 

Sallingberg 

146 

2,2 

2.0 - 2.4 

7237694 

0 

Brücke ÖFWW Stegen über A93 (75) 

Stegen 

258 

2,9 

2.5 - 2.9 

7237695 

0 

Brücke A93 über Sallingbach (74) 

Sallingberg 

178 

2,0 

2.0 - 2.4 

7237696 

0 

Brücke GVS Sallingberg-Öffenstetten über A93 (73) 

Sallingberg 

409 

2,5 

2.5 - 2.9 

7237697 

0 

Brücke B1 5neu über ÖFW Winisau (23/1 ) 

Allersdorf 

345 

2,6 

2.5 - 2.9 

7238751 

0 

Brücke B15neu über ÖFW Galling (24/1) 

öberhaselbach 

358 

1,8 

1.5 - 1.9 

7238752 

0 

Brücke ÖFWW Unterhausen über B15neu (25/1) 

Unterhausen 

258 

1,6 

1.5 - 1.9 

7238753 

0 

Brücke B15neu über Kr-Str. SR58 (25/2)/Brücke B15neu 
über SR58 FR Rgb. (25/2) 

Oberhaselbach 

170 

1,7 

1.5 - 1.9 

7238754 

1 

Brücke B15neu über Kr-Str. SR58 (25/2)/Brücke B15neu 
über SR58 FR La (25/2) 

öberhaselbach 

170 

2,5 

2.5 - 2.9 

7238754 

2 

Brücke B15neu über Wilddurchlaß Grafenschlag(26/1) 

Oberhausen 

479 

1,0 

1.0 - 1.4 

7238755 

0 

Brücke ÖFWW Grafenschlag über B15neu (27/1) 

Oberndorf 

600 

1,8 

1.5 - 1.9 

7238756 

0 

Brücke ÖFWW öberndorf über B15neu (27/2) 

Oberndorf 

273 

2,5 

2.5 - 2.9 

7238757 

0 

Brücke B15neu ü. Kr-Str. LA34 u. Etzenbach (28/1)/Brücke 
B15neu ü. LA34 u. Etzenbach; FR Rgb. (28/1) 

Oberndorf 

457 

2,5 

2.5 - 2.9 

7238758 

1 

Brücke B15neu ü. Kr-Str. LA34 u. Etzenbach (28/1)/Brücke 
B15neu ü. LA34 u. Etzenbach; FR La (28/1) 

Oberndorf 

457 

2,4 

2.0 - 2.4 

7238758 

2 

Brücke B15neu ü. GVS Sachsendorf u. Graben (29/1) 

Neufahrn i.Nb 

587 

2,0 

2.0 - 2.4 

7238759 

0 
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Brücke ÖFWW Schaltdorf über B15neu (29/2) 

Schaltdorf 

267 

1,7 

1.6 - 1.9 

7238760 

0 

Brücke B15neu über ÖFW Oberer Mantelfeld 
(30/1)/Brücke B15neu über ÖFW Oberer Mantelfeld (30-1) 

Winkelsaßreuth 

771 

1,0 

1.0 - 1.4 

7238761 

0 

Brücke ÖFWW Winklsaß über BISneu (30/2) 

Winklsaßreuth 

299 

1,1 

1.0 - 1.4 

7238762 

0 

Brücke B15neu ü. ÖFW Flofendorf u. Kl.Laaber 
(31/1)/B15n über Kleine Laaber; FR Regensburg (31/1) 

Neufahrn i. Nb. 

4040 

1,2 

1.0 - 1.4 

7238763 

1 

Brücke BISneu ü. ÖFW Flofendorf u. Kl.Laaber 
(31/1)/B15n über Kleine Laaber; FR Landshut (31/1) 

Neufahrn i. Nb. 

4040 

1,2 

1.0 - 1.4 

7238763 

2 

Brücke BISneu über Staatsstraße St2142 (31/2)/Brücke 
BISneu überSt2142; FR Rgb. (31/2) 

Neufahrn i. Nb 

249 

1,8 

1.6 - 1.9 

7238764 

1 

Brücke BISneu über Staatsstraße St2142 (31/2)/Brücke 
BISneu überSt2142; FR La (31/2) 

Neufahrn i. Nb 

249 

1,8 

1.6 - 1.9 

7238764 

2 

Brücke BISneu über Flaselbach (2S/3) 

Oberhaselbach 

167 

1,6 

1.S - 1.9 

723876S 

0 

Brücke BISneu über Durchlass Flochfeld (27/11) 

Oberndorf 

116 

1,0 

1.0 - 1.4 

7238766 

0 

Brücke BIS überden Flaselbach 

Ascholtshausen 

63 

1,1 

1.0 - 1.4 

723960S 

0 

Brücke BIS überden Laberflutgrtaben 

Oberlindhart 

273 

1,8 

1.6 - 1.9 

7239624 

0 

Brücke BIS über die Laber 

Neufahrn 

234 

1,2 

1.0 - 1.4 

723962S 

0 

Brücke BIS über St 2142 

Oberlindhart 

171 

1,8 

1.6 - 1.9 

7239626 

0 

Brücke BISneu über ÖFWW Kirschenholz (33/1)/Brücke 
BISneu über ÖFWW Kirschenholz FR Rgb (33/1) 

Iffelkofen 

IIS 

1,1 

1.0 - 1.4 

72397S1 

1 

Brücke BISneu über ÖFWW Lohfeldweg (34/1) 

Poschenhof 

407 

2,0 

2.0 - 2.4 

72397S2 

0 

Brücke BISneu über ÖFWW Poschenhof (3S/1) 

Ergoldsbach 

642 

2,6 

2.6 - 2.9 

72397S3 

0 

Brücke BISneu über Lohgraben (3S/2) 

Poschenhof 

297 

1,8 

1.6 - 1.9 

7239764 

0 

Brücke GVS über B 20 bei Oberschneiding 

Oberschneiding 

162 

1,8 

1.6 - 1.9 

7241613 

0 
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Brücke B20 über K-SR 7 

Oberschneiding 

240 

1,6 

1.5 - 1.9 

7241514 

0 

Brücke FW über B 20 bei Oberschneiding 

Oberschneiding 

152 

2,3 

2.0 - 2.4 

7241515 

0 

Brücke B20 über GVS bei Oberschneiding 

Oberschneiding 

131 

1,8 

1.5 - 1.9 

7241516 

0 

Brücke K-SR 9 über B 20 bei Oberschneiding 

Oberschneiding 

200 

1,0 

1.0 - 1.4 

7241517 

0 

Brücke B20 über K-DGF5 bei Trieching 

Trieching 

607 

1,1 

1.0 - 1.4 

7241633 

0 

Brücke B20 über 2 FW und Froschgraben b. Trieching 

Trieching 

635 

1,0 

1.0 - 1.4 

7241634 

0 

Brücke FW über B20 bei Trieching 

Trieching 

199 

1,2 

1.0 - 1.4 

7241635 

0 

Brücke B20 über GVS bei Mögling 

Mögling 

140 

2,0 

2.0 - 2.4 

7241636 

0 

Brücke K-DGF6 über B20 und 2 FW bei Gosselding 

Gosselding 

271 

2,0 

2.0 - 2.4 

7241637 

0 

Brücke GVS über B20 bei Ganacker 

Ganacker 

260 

2,0 

2.0 - 2.4 

7242530 

0 

Brücke B20 über Moosgraben bei Landau 

Landau 

144 

1,2 

1.0 - 1.4 

7242531 

0 

Brücke B20 über Saubach bei Ganacker 

Ganacker 

82 

2,2 

2.0 - 2.4 

7242532 

0 

Brücke St2074 über B20 bei Ganacker 

Ganacker 

315 

2,0 

2.0 - 2.4 

7242533 

0 

Brücke B20 über Reutgraben bei Ganacker 

Westl. Ganacker 

52 

1,2 

1.0 - 1.4 

7242534 

0 

Brücke St 2074 über B 8 

Sautorn 

510 

2,5 

2.5 - 2.9 

7242674 

0 

Brücke A92 über Saubach (0/1)/Brücke A92 über 

Saubach; FR München (0/1) 

Wallersdorf 

184 

2,5 

2.5 - 2.9 

7242701 

1 

Brücke A92 über Saubach (0/1)/Brücke A92 über 

Saubach; FR Deggendorf (0/1 ) 

Wallersdorf 

196 

2,4 

2.0 - 2.4 

7242701 

2 

Brücke A92 über Reisingerbach (0/2)/Brücke A92 über 
Reisingerbach; FR München (0/2) 

Wallersdorf 

199 

2,4 

2.0 - 2.4 

7242702 

1 
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Brücke A92 über Reisingerbach (0/2)/Brücke A92 über 
Reisingerbach; FR Deggendorf (0/2) 

Wallersdorf 

212 

2,8 

2.5 - 2.9 

7242702 

2 

Brücke K-DGF5 Flaidlfing-Wallersdorf über A92 (1/1) 

Wallersdorf 

445 

2,8 

2.5 - 2.9 

7242703 

0 

Ul UOr\C VV Cllld OUUM- VV UN CI ou . 

ü.A92(AS)(2/1)/Brücke St2325 Wallersdorf-Wolfersd.ü.A92 

Wallersdorf 

894 

2,8 

2.5 - 2.9 

7242704 

0 

Lft VVVV WUlltü &UUI l-vv dlltü &UUI I UUtil 

A92(3/1)/Brücke ÖFWW Wolfersdorf-Wallersdorf über A92 

/O M \ 

Wallersdorf 

325 

2,8 

2.5 - 2.9 

7242705 

0 

Brücke K-DEG22 Altenbuch-Arndorf über A92 (6/1 ) 

Arndorf 

608 

2,8 

2.5 - 2.9 

7242706 

0 

Brücke St2074 Sautorn-Arndorf über A92 (7/1 ) 

Sautorn 

777 

2,8 

2.5 - 2.9 

7242707 

0 

■ürnuT^e"T7rTnrT7""os^rr^icnTCTVv^gnjTv7criJTCnTTTr: 

A92(10/1)/Brücke ÖFWW Eisenstorferweg b. Sautorn 

Sautorn 

489 

2,4 

2.0 - 2.4 

7242708 

0 

Brücke A92 über Moosgraben (104/1) 

Pllsting 

70 

2,5 

2.5 - 2.9 

7242710 

0 

Brücke K-DGF26 Ganacker-Landau über A92 (104/3) 

Ganacker 

701 

2,5 

2.5 - 2.9 

724271 1 

0 

Brücke GVS Ganacker-Römerstraße über A92 (105/1) 

Ganacker 

594 

2,4 

2.0 - 2.4 

7242712 

0 

Brücke A92 über Langwiesgraben (105/2) 

Ganacker 

128 

2,5 

2.5 - 2.9 

7242713 

0 

Brücke ÖFWW bei Ganacker über A92 (106/1)/Brücke 
ÖFFW bei Ganacker über A92 (1 06/1 ) 

Ganacker 

421 

2,8 

2.5 - 2.9 

7242714 

0 

Brücke A92 über Seltengraben (106/2) 

Pllsting 

78 

2,5 

2.5 - 2.9 

7242715 

0 

Brücke A92 über Nachtweidegraben (107/1) 

Ganacker 

70 

2,7 

2.5 - 2.9 

7242716 

0 

Brücke GVS Flaldlfing-Zeholfing über A92 (107/2) 

Wallersdorf 

487 

2,8 

2.5 - 2.9 

7242717 

0 

Brücke St2074 Pllstlng-Wallersd.ü.A92(AS)(108/1)/Brücke 
St2074 Pllsting-Wallersd. ü. A92(AS)(108/1) 

Wallersdorf 

780 

2,7 

2.5 - 2.9 

7242718 

0 

Brücke GRW Flaidlfing-Wallersdorf über A92 (0/3) 

Wallersdorf 

174 

2,3 

2.0 - 2.4 

7242719 

0 

Brücke B8 über DB bei Plattling 

Plattling 

156 

2,5 

2.5 - 2.9 

7243500 

0 
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Brücke B8 über den Mühlbach in Plattling 

Plattling 

76 

1,7 

1.5 - 1.9 

7243503 

0 

Brücke B8 über die Isar in Plattling 

Plattling 

2263 

2,0 

2.0 - 2.4 

7243504 

A 

Brücke B8 über die Isar in Plattling/Stahlbogen 

Plattling 

2427 

1,9 

1.5 - 1.9 

7243504 

B 

Brücke B8 überden Mühlkanal bei Plattling 

Plattling 

153 

1,0 

1.0 - 1.4 

7243505 

0 

Brücke B8 über Flutmulde bei Plattling 

Plattling 

95 

1,0 

1.0 - 1.4 

7243506 

0 

Brücke B8 über Flutmulde bei Plattling 

Plattling 

95 

1,1 

1.0 - 1.4 

7243507 

0 

Brücke B8 über Flutmulde bei Plattling 

Plattling 

96 

1,0 

1.0 - 1.4 

7243508 

0 

Brücke B8 über Flutgraben bei Plattling 

Plattling 

99 

1,0 

1.0 - 1.4 

7243509 

0 

Brücke B8 über Flutmulde bei Kühmoos (Thannet) 

Aholming 

135 

2,4 

2.0 - 2.4 

7243626 

0 

Brücke B8 über Flutgraben bei Kühmoos 

Aholming 

71 

2,3 

2.0 - 2.4 

7243627 

0 

Brücke B8 ü. Flutgraben bei Kühmoos (Rauchschwaig) 

Aholming 

77 

1,7 

1.5 - 1.9 

7243628 

0 

Brücke B8 über DB bei Schwarzwöhr 

Schwarzwöhr 

506 

2,9 

2.5 - 2.9 

7243629 

0 

Brücke B8 über den Dorfgraben in Langenisarhofen 

Langenisarhofen 

72 

2,1 

2.0 - 2.4 

7243630 

0 

Brücke B8 über Flutgraben bei Plattling 

Kühmoos 

99 

1,0 

1.0 - 1.4 

7243645 

0 

Brücke A92 ü. St2124 Natternb.-Plattling(AS)(16/3)/Brücke 
A92 ü.St2124 Natternb.-Plattl.(AS)FRM(16/3) 

Natternberg 

359 

2,8 

2.5 - 2.9 

7243751 

1 

Brücke A92 ü. St2124 Natternb.-Plattling(AS)(16/3)/Brücke 
A92 ü.St2124 Natternb.-Plattl.(AS)FRD(16/3) 

Natternberg 

359 

2,5 

2.5 - 2.9 

7243751 

2 

Brücke A92 über GVS Mainkofen-Plattling (16/2) 

Pankofen 

515 

2,9 

2.5 - 2.9 

7243752 

0 

Brücke A92 ü.DB Bayr.Eisenst-Plattling(1gl)(16/1)/Brücke 
A92 ü.DB Bavr.Eisenst.Plattl.(1gl)FRM(16/1) 

Pankofen 

328 

2,4 

2.0 - 2.4 

7243753 

1 


Stand: 29.07.2015 


332 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A92 ü.DB Bayr.Eisenst-Plattling(1gl)(16/1)/Brücke 
A92 ü.DB Bavr.Eisenst.Plattl.(1gl)FRD(16/1) 

Pankofen 

328 

2,7 

2.5 - 2.9 

7243753 

2 

Ul uor\c uuci l-/lj i xcyci louuTy-r aooau 

(2gl)(11/2)/Brücke A92 ü. DB Regensb.-Passau(2gl);FR 

Freundorf 

302 

2,5 

2.5 - 2.9 

7243754 

1 

uuci uu 1 louui aoociu 

(2gl)(11/2)/Brücke A92 ü. DB Regensb.- 

Freundorf 

284 

2,3 

2.0 - 2.4 

7243754 

2 

Brücke A92 über B8 Straubing-Plattling (AS)(11/1)/Brücke 
A92 ü. B8 Straub.-Plattl. (AS);FR Mü.(11/1) 

Sautorn 

397 

2,3 

2.0 - 2.4 

7243755 

1 

Brücke A92 über B8 Straubing-Plattling (AS)(11/1)/Brücke 
A92 ü. B8 Straub.-Plattl. (AS);FR Deg.(11/1) 

Sautorn 

397 

2,4 

2.0 - 2.4 

7243755 

2 

Brücke B533 überden Mühlbach 

Flengersberg 

125 

1,1 

1.0 - 1.4 

7244516 

0 

Brücke B533 über FW bei Flengersberg 

Flengersberg 

146 

1,8 

1.5 - 1.9 

7244517 

0 

Brücke B533 über DB bei Flengersberg 

Flengersberg 

345 

2,0 

2.0 - 2.4 

7244518 

0 

Brücke B533 ü.die Flengersberger Ohe bei Flengersbeg 

Flengersberg 

908 

1,3 

1.0 - 1.4 

7244519 

0 

Brücke B8 über den Breimbach in Osterhofen 

Osterhofen 

150 

1,8 

1.5 - 1.9 

7244531 

0 

Brücke St 2125 über B 533 

Schwarzach 

415 

1,0 

1.0 - 1.4 

7244543 

0 

Brücke FW über B 533 bei Flengersberg 

Schwarzach 

140 

1,0 

1.0 - 1.4 

7244544 

0 

Brücke B533 über das Tal beim Erlachhof 

Schwarzach 

1373 

1,1 

1.0 - 1.4 

7244546 

0 

Brücke GVS über B 533 

Schwarzach 

710 

1,0 

1.0 - 1.4 

7244547 

0 

Brücke B533 über den Dorfbach 

Schwarzach 

348 

1,0 

1.0 - 1.4 

7244549 

0 

Brücke B533 über den Straußbach 

Schwarzach 

148 

1,7 

1.5 - 1.9 

7244550 

0 

Brücke B533 über GVS nach Anzenberg 

Schwarzach 

171 

1,7 

1.5 - 1.9 

7244551 

0 

Brücke ÖFWW Seebach über A3 (149) 

Seebach 

374 

2,4 

2.0 - 2.4 

7244751 

0 
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Brücke A3 über Donaualtwasser (150) 

Seebach 

121 

2,0 

2.0 - 2.4 

7244752 

0 

Brücke K-DEG42 Seebach-Niederalteich über A3 (151) 

Seebach 

493 

2,9 

2.5 - 2.9 

7244753 

0 

Brücke A3 über ÖFWW und Mühlbach (152) 

Niederaltelch 

422 

2,8 

2.5 - 2.9 

7244754 

0 

Brücke A3 über ÖFWW Niederaltelch (153) 

Niederaltelch 

264 

2,5 

2.5 - 2.9 

7244755 

0 

ü. I 1 IO U i i\_j lj 

(AS)(154)/Brücke A3 ü.Hengersb.Ohe u. B 533(AS);FR 

Flengersberg 

2544 

3,0 

3.0 - 3.4 

7244756 

1 

u. i umu u uoo 

(AS)(154)/Brücke A3 ü.Hengersb.Ohe u. B 533 (AS):FR 

Flengersberg 

2548 

3,0 

3.0 - 3.4 

7244756 

2 

Brücke A3 über GVS "Donaustraße" (155) 

Flengersberg 

485 

2,9 

2.5 - 2.9 

7244757 

0 

Brücke A 3 über GVS Manzing-Schlott (158)/Brücke A 3 
über GVS Manzing-Schlott; FR Rgb. (158) 

Schlott 

173 

2,7 

2.5 - 2.9 

7244759 

1 

Brücke A 3 über GVS Manzing-Schlott (158)/Brücke A 3 
über GVS Manzing-Schlott; FR Pa. (158) 

Schlott 

173 

2,5 

2.5 - 2.9 

7244759 

2 

Brücke GVS Lapferding-Sandten über A3 (159) 

Reichersdorf 

475 

2,8 

2.5 - 2.9 

7244760 

0 

LJ 1 LI OKO 1 \~L^ ^ V_>l LJ WL^I IVVOlllOlIrVIIL^llOII'l ILJI^LJILJIII^ 

(160/Brücke K-DEG6 Schwanenkirch. -Flörgolding ü. 

Flörgolding 

475 

3,0 

3.0 - 3.4 

7244761 

0 

Brücke GVS Iggensbach-RIckerIng über A3 (161) 

Iggensbach-RIckerIng 

475 

2,5 

2.5 - 2.9 

7244762 

0 

Brücke St2322 Iggensb. -Mitterndorf ü. A3 (AS)(162) 

Iggensbach-MItterndorf 

705 

2,5 

2.5 - 2.9 

7244763 

0 

Brücke A3 über Seckergraben (157) 

Manzing 

257 

2,4 

2.0 - 2.4 

7244764 

0 

Brücke K-DEG 26 Iggensbach-Flandlab über A3 (163) 

Iggensbach-Flandlab 

476 

2,2 

2.0 - 2.4 

7244765 

0 

Brücke ÖFWW Frommerding über A3 (164) 

Frommerding 

336 

2,2 

2.0 - 2.4 

7244766 

0 

Brücke A3 über die Schöllnach bei Iggensbach 
(165)/Brücke A3 ü. d. Schöllnach b. Iggensb.; FR R (165) 

Iggensbach / Frommerding 

6435 

2,9 

2.5 - 2.9 

7244767 

1 

Brücke A3 über die Schöllnach bei Iggensbach 
(165)/Brücke A3 ü. d. Schöllnach b. Iggensb.; FR P (165) 

Iggensbach / Frommerding 

6435 

3,0 

3.0 - 3.4 

7244767 

2 
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Brücke GVS / Industriestraße über A3 (156) 

Flengersberg 

714 

2,3 

2.0 - 2.4 

7244768 

0 

Brücke A3 über ÖFWW Sieberding (166)/Brücke A3 über 
ÖFWW Sieberding; FR Rgb. (166) 

Sieberding 

136 

2,0 

2.0 - 2.4 

7245751 

1 

Brücke A3 über ÖFWW Sieberding (166)/Brücke A3 über 
ÖFWW Sieberding; FR Passau (166) 

Sieberding 

136 

2,3 

2.0 - 2.4 

7245751 

2 

Brücke GVS Sieberding-Schöllnstein über A3 (167) 

Sieberding-Schöllnstein 

493 

2,7 

2.5 - 2.9 

7245752 

0 

Brücke ÖFWW Ecking über A3 (168) 

Ecking-Flolzham 

336 

2,3 

2.0 - 2.4 

7245753 

0 

Brücke B85 über PA41 bei Trautmannsdorf 

Trautmannsdorf 

125 

2,3 

2.0 - 2.4 

7246500 

0 

Brücke GVS über die B 85 bei ÖU Tittling 

Wildenberg 

261 

2,2 

2.0 - 2.4 

7246520 

0 

Brücke B85 über FW bei Preming 

Preming 

216 

1,7 

1.5 - 1.9 

7246521 

0 

Brücke B 85 über Bach bei Masering 

Masering 

103 

2,5 

2.5 - 2.9 

7246522 

0 

Brücke B 85 über FW bei Masering 

Masering 

122 

1,0 

1.0 - 1.4 

7246523 

0 

Brücke GVS über B 85 bei Tittling 

Tittling (Flötzendorf) 

246 

2,1 

2.0 - 2.4 

7246524 

0 

Brücke St2127 und GRW über B85 bei Tittling 

Tittling 

1102 

2,1 

2.0 - 2.4 

7246525 

0 

Brücke B85 über FW bei Flörmannsdorf 

Flörmannsdorf 

142 

2,6 

2.5 - 2.9 

7246526 

0 

Brücke B85 über die St 2128 bei Tittling 

Tittling 

267 

2,2 

2.0 - 2.4 

7246527 

0 

Brücke B85 über FW bei Tittling 

Tittling 

201 

2,2 

2.0 - 2.4 

7246528 

0 

Brücke B85 über GW bei Tittling 

Tittling 

141 

2,2 

2.0 - 2.4 

7246529 

0 

Brücke B85 über GVS bei Preming 

Preming b. Tittling 

139 

2,0 

2.0 - 2.4 

7246530 

0 

Brücke B85 über GW bei Matzersdorf 

Matzersdorf 

57 

1,8 

1.5 - 1.9 

7246553 

0 
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Brücke B 12 über WW bei Außernbrünst 

Außernbrünst 

113 

1,5 

1.5 - 1.9 

7247523 

0 

Brücke Bl 2 überden Osterbach 

Röhrnbach 

1092 

2,8 

2.5 - 2.9 

7247524 

0 

Brücke Bl 2 über DB bei Röhrnbach 

Röhrnbach 

154 

1,7 

1.5 - 1.9 

7247525 

0 

Brücke GVS über Bl 2 Nord bei Wimperstadl 

Wimperstadl 

269 

2,2 

2.0 - 2.4 

7247531 

0 

Brücke B 12 überden Freibach 

Röhrnbach 

275 

1,7 

1.5 - 1.9 

7247535 

0 

Brücke B 12 über Bach bei Röhrnbach 

Röhrnbach 

178 

2,2 

2.0 - 2.4 

7247536 

0 

Brücke GVS über Bl 2, Bach und GVS bei Röhrnbach 

Röhrnbach 

451 

2,1 

2.0 - 2.4 

7247537 

0 

Brücke B 12 überden Freibach bei Röhrnbach 

Röhrnbach 

149 

2,1 

2.0 - 2.4 

7247538 

0 

Brücke Bl 2 über FRG 2 bei Röhrnbach 

Röhrnbach 

371 

2,6 

2.5 - 2.9 

7247539 

0 

Brücke GVS über Bl 2 bei Obernberg 

Röhrn bach/Obernberg 

208 

2,0 

2.0 - 2.4 

7247540 

0 

Brücke Bl 2 über GRW 

Goggersreut 

47 

2,5 

2.5 - 2.9 

7247564 

0 

Brücke Bl 2 über Fußweg 

Goggersreut 

220 

1,6 

1.5 - 1.9 

7247565 

0 

Brücke Bl 2 über GVS bei Ödhof 

Ödhof 

116 

1,6 

1.5 - 1.9 

7247566 

0 

Brücke B12N über FRG 1 bei Auggenthal 

Kumreuth 

514 

1,7 

1.5 - 1.9 

7247567 

0 

Brücke FRG 53 über B 12 

Neureut 

290 

1,9 

1.5 - 1.9 

7247568 

0 

Brücke Bl 2 über FW bei Garham 

Garham 

190 

1,6 

1.5 - 1.9 

7247569 

0 

Brücke Bl 2 über Gelände 

Garham 

130 

1,8 

1.5 - 1.9 

7247571 

0 

Brücke AS B 12 über B 12 Nord bei Außernbrünst 

Außernbrünst 

847 

2,2 

2.0 - 2.4 

7247572 

0 
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Brücke B 12 N über eine GVS bei Außernbrünst 

Außernbrünst 

182 

2,1 

2.0 - 2.4 

7247573 

0 

Brücke Bl 2 über GRW 

Garham 

96 

2,0 

2.0 - 2.4 

7247578 

0 

Brücke Bl 2 über die FRG17 bei Außernbrünst 

Außernbrünst 

369 

1,0 

1.0 - 1.4 

7247591 

0 

Brücke B16 über Augraben in Schwenningen 

Schwenningen 

53 

2,5 

2.5 - 2.9 

7329500 

0 

Brücke B16 über K-DLG 32 bei Blindheim 

Blindheim 

237 

2,7 

2.5 - 2.9 

7329501 

0 

Brücke B16 über Nebelbach bei Blindheim 

Blindheim 

307 

2,5 

2.5 - 2.9 

7329502 

0 

Brücke FW über B16 bei Blindheim 

Blindheim 

288 

2,5 

2.5 - 2.9 

7329503 

0 

Brücke Bl 6 über Klosterbach in Flöchstädt 

Flöchstädt 

67 

2,1 

2.0 - 2.4 

7329505 

0 

Brücke Bl 6 über Pulverbach in Flöchstädt 

Flöchstädt 

170 

2,0 

2.0 - 2.4 

7329506 

0 

Brücke B16 über GRW bei Blindheim 

Blindheim 

77 

2,2 

2.0 - 2.4 

7329520 

0 

Brücke Bl 6 über FW bei Blindheim 

Blindheim 

100 

2,3 

2.0 - 2.4 

7329521 

0 

Brücke K-DLG 22 über B 16 bei Donaualtheim 

Donaualtheim 

395 

Nicht feststellba 

7329524 

0 

Brücke K-DLG 25 über B 16 bei Steinheim 

Steinheim 

328 

Nicht feststellba 

7329527 

0 

Brücke B2 über den Egelseebach 

Mertingen 

666 

1,2 

1.0 - 1.4 

7330501 

1 

Brücke DON 38 über die B 2 

Asbach-Bäumenheim 

465 

2,0 

2.0 - 2.4 

7330502 

0 

Brücke B2 über die Bl 6 und Bahn/TBWI Ost FR 

Augsburg - Donauwörth 

Nordheim 

754 

1,1 

1.0 - 1.4 

7330503 

1 

Brücke B2 über die Bl 6 und Bahn/TBW2 West FR 
Donauwörth - Augsburg 

Nordheim 

754 

1,1 

1.0 - 1.4 

7330503 

2 

Brücke B 16 überden Kesselbach 

Erlingshofen 

252 

2,3 

2.0 - 2.4 

7330504 

0 
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Brücke B 16 überden Reichenbach 

Tapfheim 

401 

2,8 

2.5 - 2.9 

7330505 

0 

Brücke GRW neben B 16 überden Reichenbach 

Tapfheim 

19 

2,0 

2.0 - 2.4 

7330514 

0 

Brücke St 2027 über die B 2 

Mertingen 

640 

1,8 

1.5 - 1.9 

7330522 

0 

Brücke GVS Anschluß Süd über die B 2 

Asbach-Bäumenheim 

443 

2,4 

2.0 - 2.4 

7330526 

0 

Brücke B 16 über Egelseebachflut (westlich) 

Flamlar 

156 

1,1 

1.0 - 1.4 

7330528 

0 

Brücke B 16 über Egelseebach 

Flamlar 

192 

2,5 

2.5 - 2.9 

7330529 

0 

Brücke B 16 über Egelseebachflut (östlich) 

Flamlar 

156 

1,0 

1.0 - 1.4 

7330530 

0 

Brücke B 16 über GVS/Brücke B 16 über GV 

Flamlar 

126 

2,3 

2.0 - 2.4 

7330532 

0 

Brücke B 16 über die Schmutter 

Nordheim 

317 

2,3 

2.0 - 2.4 

7330533 

0 

Brücke B16 über die DB Augsburg-Nürnberg 

Nordheim 

839 

2,9 

2.5 - 2.9 

7330534 

0 

Brücke GVS über die B 1 6 und DB 

Nordheim 

449 

1,5 

1.5 - 1.9 

7330535 

0 

Brücke Bl 6 über GRW 

Tapfheim OD 

48 

1,0 

1.0 - 1.4 

7330538 

0 

Brücke B 2 über den Schandgraben 

Mertingen 

118 

1,1 

1.0 - 1.4 

7331500 

0 

Brücke B 16 übereinen Feldweg 

Flamlar 

74 

2,2 

2.0 - 2.4 

7331517 

0 

Brücke Bl 6 über Wassergraben 

Flamlar 

64 

1,0 

1.0 - 1.4 

7331518 

0 

Brücke B 16 übereinen Feldweg 

Genderkingen 

74 

2,2 

2.0 - 2.4 

7331519 

0 

Brücke Bl 6 überden Riedgraben 

Genderkingen 

87 

1,2 

1.0 - 1.4 

7331520 

0 

Brücke B 1 6 über GVS 

Genderkingen 

347 

2,3 

2.0 - 2.4 

7331521 

0 
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Brücke B 16 über DB Ingolstadt-Donauwörth 

Genderkingen 

1065 

2,0 

2.0 - 2.4 

7331522 

0 

Brücke HWW über die B 2 

Nordendorf 

342 

2,2 

2.0 - 2.4 

7331525 

0 

Brücke HWW über die B 2 

Allmannshofen 

258 

1,5 

1.5 - 1.9 

7331526 

0 

Brücke HWW über die B 2 

Druisheim 

258 

1,9 

1.5 - 1.9 

7331527 

0 

Brücke B300 über FW 

Starkertshofen 

116 

2,4 

2.0 - 2.4 

7334500 

0 

Brücke B300 über den Graben 

Reichertshofen 

80 

2,5 

2.5 - 2.9 

7334526 

0 

Brücke K-PAF21 über B300 

Reichertshofen 

475 

2,5 

2.5 - 2.9 

7334532 

0 

Brücke B300 über FW 

Oberkreut 

138 

2,2 

2.0 - 2.4 

7334533 

0 

Brücke FW über B300 

Oberkreut 

159 

2,0 

2.0 - 2.4 

7334534 

0 

Brücke B300 über den Reitbach 

Unterkreut 

68 

1,0 

1.0 - 1.4 

7334535 

0 

Brücke Bl 3 über B300 

Freinhausen 

646 

2,5 

2.5 - 2.9 

7334536 

0 

Brücke Auffahrast über B300 

Wolnhofen 

233 

1,8 

1.5 - 1.9 

7334539 

0 

Brücke B13 über die Paar 

Wolnhofen 

1076 

2,3 

2.0 - 2.4 

7334540 

0 

Brücke B13 über GVS 

Starkertshofen 

376 

2,3 

2.0 - 2.4 

7334541 

0 

Brücke B13 über FW 

Starkertshofen 

84 

2,2 

2.0 - 2.4 

7334542 

0 

Brücke FW über Bl 3 

Reichertshofen 

154 

1,9 

1.5 - 1.9 

7334543 

0 

Brücke Bl 3 über GVS 

Walding 

336 

1,7 

1.5 - 1.9 

7334544 

0 

Brücke St2049 über Bl 3 

Reichertshofen 

425 

2,5 

2.5 - 2.9 

7334545 

0 
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Brücke GVS über B300 

Puch 

477 

1,9 

1.5 - 1.9 

7334548 

0 

Brücke A 9 über Igelsbach (30)/Brücke A 9 über Igelsbach, 
Verbr. FB B (30) 

Manching 

23 

2,2 

2.0 - 2.4 

7334731 

1 

Brücke A 9 über Igelsbach (30)/Brücke A 9 ü. Igelsbach, 
Mittelteil u 1 .Verbr (30) 

Manching 

184 

2,9 

2.5 - 2.9 

7334731 

2 

Brücke A 9 über Igelsbach (30)/Brücke A 9 über Igelsbach, 
Verbr. FB A (30) 

Manching 

23 

2,1 

2.0 - 2.4 

7334731 

3 

Brücke B300 über DB 

Winden a.Aign 

372 

2,0 

2.0 - 2.4 

7335500 

0 

Brücke B300 über die Ilm 

Geisenfeid 

235 

2,7 

2.5 - 2.9 

7335502 

0 

Brücke B300 über den Ilmflutgraben 

Gaden 

240 

2,0 

2.0 - 2.4 

7335503 

0 

Brücke B300 überden Graben 

Gaden 

53 

2,5 

2.5 - 2.9 

7335504 

0 

Brücke K-PAF33 über B300 

Langenbruck 

262 

2,9 

2.5 - 2.9 

7335517 

0 

Brücke GVS über B300 

Agelsberg 

431 

2,3 

2.0 - 2.4 

7335520 

0 

Brücke ÖFWW Forstwiesen-Ebenhausen über A 9 (31) 

Ebenhausen 

338 

2,7 

2.5 - 2.9 

7335651 

0 

Brücke A 9 über Vogelaubach (33)/Brücke A 9 über 
Vogelaubach, Verbr. FB B (33) 

Reichertshofen 

23 

2,2 

2.0 - 2.4 

7335653 

1 

Brücke A 9 über Vogelaubach (33)/Brücke A 9 über 
Vogelaubach, Mittelteil (33) 

Reichertshofen 

183 

2,8 

2.5 - 2.9 

7335653 

2 

Brücke A 9 über Vogelaubach (33)/Brücke A 9 über 
Vogelaubach, Verbr. FB A (33) 

Reichertshofen 

23 

2,2 

2.0 - 2.4 

7335653 

3 

Brücke GVS Geisenfeld-Ebenhausen über A 9 (34) 

Baar 

408 

2,0 

2.0 - 2.4 

7335654 

0 

Brücke ÖFWW Au-Baar über A 9 (35) 

Winden 

258 

2,2 

2.0 - 2.4 

7335655 

0 

Brücke A 9 über GVS Au-Winden (36)/Brücke A 9 über 
GVS Au-Winden, FB B (36) 

Winden 

135 

2,5 

2.5 - 2.9 

7335656 

1 

Brücke A 9 über GVS Au-Winden (36)/Brücke A 9 über 
GVS Au-Winden, FB A (36) 

Winden 

134 

2,0 

2.0 - 2.4 

7335656 

2 
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Brücke A 9 über DB München-Ingolstadt (37)/Brücke A 9 
über DB München-Ingolstadt, FB B (37) 

Langenbruck 

609 

2,5 

2.5 - 2.9 

7335657 

1 

Brücke A 9 über DB München-Ingolstadt (37)/Brücke A 9 
über DB München-Ingolstadt, FB A (37) 

Langenbruck 

613 

2,5 

2.5 - 2.9 

7335657 

2 

Brücke A 9 über ÖFWW Flirtenwiesäcker (38)/Brücke A 9 
über ÖFWW Flirtenwiesäcker, FB B (38) 

Langenbruck 

106 

2,3 

2.0 - 2.4 

7335658 

1 

Brücke A 9 über ÖFWW Flirtenwiesäcker (38)/Brücke A 9 
über ÖFWW Flirtenwiesäcker, FB A (38) 

Langenbruck 

112 

1,9 

1.5 - 1.9 

7335658 

2 

Brücke A 9 über B300 + St2049 AS Langenbruck 
(39)/Brücke A 9 ü. B300 + St2049 AS Langenb., FB B (39) 

Langenbruck 

391 

2,5 

2.5 - 2.9 

7335659 

1 

Brücke A 9 über B300 + St2049 AS Langenbruck 
(39)/Brücke A 9 ü. B300 + St2049 AS Langenb., FB A (39) 

Langenbruck 

391 

2,5 

2.5 - 2.9 

7335659 

2 

Brücke A 9 über GVS Ronnweg - Langenbruck (40)/Brücke 
A 9 über GVS, Verbr. FB B (40) 

Langenbruck 

26 

2,8 

2.5 - 2.9 

7335660 

1 

Brücke A 9 über GVS Ronnweg - Langenbruck (40)/Brücke 
A 9 über GVS, Mittelt. A+B (40) 

Langenbruck 

225 

2,7 

2.5 - 2.9 

7335660 

2 

Brücke A 9 über GVS Ronnweg - Langenbruck (40)/Brücke 
A 9 über GVS, Verbr. FB A (40) 

Langenbruck 

27 

2,7 

2.5 - 2.9 

7335660 

3 

Brücke A 9 über GVS St.Kastl-Stöffel (42)/Brücke A 9 ü. 
GVS St.Kastl-Stöffel, Verbr. FB B(42) 

Langenbruck 

69 

1,7 

1.5 - 1.9 

7335661 

1 

Brücke A 9 über GVS St.Kastl-Stöffel (42)/Brücke A 9 
ü.GVS St.Kastl-Stöf.,Mittelt.FB A+B(42) 

Langenbruck 

225 

2,1 

2.0 - 2.4 

7335661 

2 

Brücke A 9 über GVS St.Kastl-Stöffel (42)/Brücke A 9 ü. 
GVS St.Kastl-Stöffel, Verbr. FB A(42) 

Langenbruck 

56 

1,8 

1.5 - 1.9 

7335661 

3 

Brücke A 9 über GVS Fürholzen-Stöffel (43)/Brücke A 9 ü. 
GVS Fürh.-Stöffel, Verbr. FB B (43) 

Stöffel 

17 

2,5 

2.5 - 2.9 

7335662 

1 

Brücke A 9 über GVS Fürholzen-Stöffel (43)/Brücke A 9 ü. 
GVS Fürh.-Stöffel, Mittelt. A+B (43) 

Stöffel 

234 

2,7 

2.5 - 2.9 

7335662 

2 

Brücke A 9 über GVS Fürholzen-Stöffel (43)/Brücke A 9 ü. 
GVS Fürh.-Stöffel, Verbr. FB A (43) 

Stöffel 

17 

1,9 

1.5 - 1.9 

7335662 

3 

Brücke ÖFWW Fürholzen-Gambach über A 9 (44) 

Gambach 

409 

2,3 

2.0 - 2.4 

7335663 

0 

Brücke A 9 über K PAF 21 öttersried - Gambach (46) 

Ottersried 

318 

2,9 

2.5 - 2.9 

7335664 

0 

Brücke ÖFWW Rohrbach-Waal über A 9 (49) 

Rohrbach 

270 

2,0 

2.0 - 2.4 

7335665 

0 
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Brücke A 9 über GVS Waal-Rohrbach I (51 )/Brücke A 9 
über GVS Waal-Rohrbach I, FB B (51) 

Rohrbach 

119 

2,5 

2.5 - 2.9 

7335666 

1 

Brücke A 9 über GVS Waal-Rohrbach 1 (51 )/Brücke A 9 
über GVS Waal-Rohrbach 1, FB A (51 ) 

Rohrbach 

119 

2,5 

2.5 - 2.9 

7335666 

2 

Brücke A 9 über GVS Rohrbach-Waal II (52)/Brücke A 9 ü. 
GVS Rohrbach-Waal II, Verbr.FB B(52) 

Rohrbach 

84 

2,5 

2.5 - 2.9 

7335667 

1 

Brücke A 9 über GVS Rohrbach-Waal II (52)/Brücke A 9 
ü.GVS Rohrbach-Waal II.MIttelt.FB B(52) 

Rohrbach 

141 

2,3 

2.0 - 2.4 

7335667 

2 

Brücke A 9 über GVS Rohrbach-Waal II (52)/Brücke A 9 
ü.GVS Rohrbach-Waal II.MIttelt.FB A(52) 

Rohrbach 

141 

2,4 

2.0 - 2.4 

7335667 

3 

Brücke A 9 über GVS Rohrbach-Waal II (52)/Brücke A 9 ü. 
GVS Rohrbach-Waal II, Verbr.FB A(52) 

Rohrbach 

84 

2,4 

2.0 - 2.4 

7335667 

4 

Ul uor\c uuci wi vvvv vjcuiuiiioi lauoci i- v v uii i^aoi i 

(118)/Brücke A93 ü.ÖFWW Gebrontsh.-Wolnzach; FR R 

/A A n\ 

Gebrontshausen 

70 

2,8 

2.5 - 2.9 

7335669 

1 

Ul uOrwc r^z}yj uuci \ui vvvv >udJiuiiioiiciuodi-vv\jii i^aoi i 

(118)/Brücke A93 ü.ÖFWW Gebrontsh.-Wolnzach; FR H 

/A H 0\ 

Gebrontshausen 

70 

2,2 

2.0 - 2.4 

7335669 

2 

Brücke A93 über ÖFWW Gebrontsh. -Oberlauterb. (1 1 7) 

Gebrontshausen 

145 

2,6 

2.5 - 2.9 

7335670 

0 

Brücke B301 über Langenwieser Bach In Puttenhausen 

Puttenhausen 

24 

1,8 

1.5 - 1.9 

7336500 

0 

Brücke St2049 über B301 bei Mainburg 

Mainburg 

567 

2,0 

2.0 - 2.4 

7336501 

0 

Brücke B301 über Unterempfenbacher Bach In Mainbur 

Mainburg 

84 

1,3 

1.0 - 1.4 

7336502 

0 

Brücke B301 überden Wambach bei Wambach 

Wambach bei Mainburg 

33 

1,7 

1.5 - 1.9 

7336506 

0 

Brücke B301 über GRW und Öchslhofer Bach 

Mainburg 

150 

1,9 

1.5 - 1.9 

7336522 

0 

Brücke A93 über GVS Flüll-Oberlauterbach (1 16)/Brücke 
A93 ü. GVS Hüll-Oberlauterb.; FR R (1 16) 

Oberlauterbach 

72 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336710 

1 

Brücke A93 über GVS Flüll-Oberlauterbach (1 1 6)/Brücke 
A93 ü. GVS Hüll-Oberlauterb.; FR H (116) 

Oberlauterbach 

72 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336710 

2 

Brücke A93 über ÖFWW Berg-Oberlauterbach (115) 

Nietenhausen 

153 

2,8 

2.5 - 2.9 

7336711 

0 

Brücke ÖFWW Wolfertsh. -Oberlauterbach ü. A93 (114) 

Wolfertshausen 

239 

3,3 

3.0 - 3.4 

7336712 

0 
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LJI UOr\C rAC70 UUCI O IVICIII IUUI VVVJII I^CIOI I 

(AS)(113)/Brücke Überbau FR Rgbg. (Verbreiterung Ost) 

/H H O \ 

Oberempfenbach 

65 

2,4 

2.0 - 2.4 

7336713 

1 

üi uCrwc uuci o wm-c/ iviciii iuui vvuii i^aoi i 

(AS)(113)/Brücke Überbau FR Rgbg. (Altbestand Ost) 

/H H O \ 

Oberempfenbach 

136 

2,6 

2.5 - 2.9 

7336713 

2 

Ül UUCI O LZLUM-C/ IVICIII IUUI VVVJII I^CIOI 1 

(AS)(113)/Brücke Überbau FR Flolled. (Altbestand West) 

/H ^ o \ 

Oberempfenbach 

136 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336713 

3 

Ül uCrwc rAC70 uuci oi^uM-cr iviaii luui vvvjii i^aoi i 

(AS)(113)/Brücke Überbau FR Flolled. (Verbreiterung 

Oberempfenbach 

65 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336713 

4 

Brücke A93 über Graben (112) 

Oberempfenbach 

224 

2,7 

2.5 - 2.9 

7336714 

0 

Brücke A93 über St2335 Mainburg-Geisenfeld 

(1 1 1 )/Brücke Überbau FR Rgbg. (Verbreiterung Ost) (111) 

Oberempfenbach 

51 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336715 

1 

Brücke A93 über St2335 Mainburg-Geisenfeld 

(1 1 1 )/Brücke Überbau FR Rgbg. (Altbestand Ost) (111) 

Oberempfenbach 

121 

3,8 

3.5 - 4.0 

7336715 

2 

Brücke A93 über St2335 Mainburg-Geisenfeld 

(1 1 1 )/Brücke Überbau FR Flolled. (Altbestand West) (111) 

Oberempfenbach 

121 

3,5 

3.5 - 4.0 

7336715 

3 

Brücke A93 über St2335 Mainburg-Geisenfeld 

(1 1 1 )/Brücke Überbau FR Flolled. (Verbreit. West) (111) 

Oberempfenbach 

51 

2,1 

2.0 - 2.4 

7336715 

4 

Brücke A93 über ÖFWW bei Oberempfenbach (1 1 0) 

Oberempfenbach 

194 

2,4 

2.0 - 2.4 

7336716 

0 

Brücke A93 über ÖFWW bei Meilenhausen (109)/Brücke 
A93 ü. ÖFWW b. Meilenhausen; FR Rgbg. (109) 

Meilenhausen 

65 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336717 

1 

Brücke A93 über ÖFWW bei Meilenhausen (109)/Brücke 
A93 ü. ÖFWW b. Meilenhausen; FR Holl. (109) 

Meilenhausen 

64 

2,7 

2.5 - 2.9 

7336717 

2 

■üTOUT^e'TT^UTJTj^rTTrTnrTTrTVT^TT^nrr^TiiTUCTTn^rr^riTTcnjri 

(108)/Brücke A93 ü. ÖFWW Meilenh.-Oberm.; FR Rgbg. 

Meilenhausen 

78 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336718 

1 

CJl'ÜtKt! Mao UUtil VJI VVVV IVItültü II l.-v_/ut!l 1 1 lUdOl 1 

(108)/Brücke A93 ü. ÖFWW Meilenh.-Oberm.; FR 

Meilenhausen 

77 

2,6 

2.5 - 2.9 

7336718 

2 

ASo UUCI V-/I VVVV L_UI eil IIOI l.-WUCI |JII IUI ICH l 

(107)/Brücke A93 ü. ÖFWW Ebrantsh.-Oberpind.; FR R 

Ebrantshausen 

81 

2,7 

2.5 - 2.9 

7336719 

1 

uuci VVVV i_ui ai iioi i.-v_/ud |jii lui lai i 

(107)/Brücke A93 ü. ÖFWW Ebrantsh.-Oberpind.; FR H 

Ebrantshausen 

94 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336719 

2 

y“vc/o u.r\-r\i_i lo i i_uiciiiioii.-r uuci ii lauoci i 

(106)/Brücke A93 Ü.K-KEH31 Ebrantsh.-Pöbenh.; FR R 

Ebrantshausen 

83 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336720 

1 

u.r\-r\i_i lo i i_uiciiiioii.-ruudiiiciuodi 

(106)/Brücke A93 Ü.K-KEH31 Ebrantsh.-Pöbenh.; FR H 

/H r\o\ 

Ebrantshausen 

73 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336720 

2 
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Brücke A93 über GVS Gasseltshausen-Aiglsbach 
(105)/Brücke A93 ü. GVS Gasseltsh.-Aiglsb.; FR R (105) 

Gasseitshausen 

64 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336721 

1 

Brücke A93 über GVS Gasseltshausen-Aiglsbach 
(105)/Brücke A93 ü. GVS Gasseltsh.-Aiglsb.; FR H (105) 

Gasseitshausen 

64 

2,0 

2.0 - 2.4 

7336721 

2 

Brücke A93 über GVS Radertshausen-Aiglsbach (104) 

Aigisbach 

163 

2,8 

2.5 - 2.9 

7336722 

0 

Ul uor\c u.r\-r\i_i low iviciici ii ivjici i- 

Geisenf.(AS)(103)/Brücke A93 Ü.K-KEH30 Meilenh.- 

Aigisbach 

151 

2,7 

2.5 - 2.9 

7336723 

1 

uI^CKc MiW TJ .iV-rVCll lOU IVIÜIIÜI II lUlül l- 

Geisenf.(AS)(103)/Brücke A93 Ü.K-KEH30 Meilenh.- 

Aigisbach 

140 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336723 

2 

Brücke A93 über GVS Meilenhofen-Berghausen 
(102)/Brücke A93 ü. GVS Meilenh.-Bergh.; FR Rgbg. (102) 

Berghausen 

101 

2,0 

2.0 - 2.4 

7336724 

1 

Ul uoKc r^z/\j uuci vjvo iviciiciiiiuid i-uci^i lauoci i “ 

(102)/Brücke A93 ü. GVS Meilenh.-Bergh.; FR 

Berghausen 

99 

2,5 

2.5 - 2.9 

7336724 

2 

Brücke A93 über GVS Flaselbuch-Berghausen 

(1 01 )/Brücke A93 ü. GVS Haselb.-Bergh.; FR Rgbg. (1 01 ) 

Berghausen 

78 

2,3 

2.0 - 2.4 

7336725 

1 

Brücke A93 über GVS Flaselbuch-Berghausen 

(1 01 )/Brücke A93 ü. GVS Haselb.-Bergh.; FR Holled. (1 01 ) 

Berghausen 

77 

2,3 

2.0 - 2.4 

7336725 

2 

Brücke B299 über Bach in Unterneuhausen 

Unterneuhausen 

40 

2,8 

2.5 - 2.9 

7337500 

0 

Brücke B299 über Pfettrach in Oberneuhausen 

Oberneuhausen 

79 

2,2 

2.0 - 2.4 

7337501 

0 

Brücke B299 über St2142 bei Ludmannsdorf 

Ludmannsdorf 

176 

2,2 

2.0 - 2.4 

7337505 

0 

Brücke VA B299 über Hornbach bei Pfeffenhausen 

Pfeffenhausen 

101 

1,7 

1.5 - 1.9 

7337512 

0 

Brücke B299 über Bach bei Niederhombach 

Niederhombach 

117 

1,0 

1.0 - 1.4 

7337513 

0 

Brücke B299 über K-LA41 bei Pfeffenhausen 

Pfeffenhausen 

265 

2,7 

2.5 - 2.9 

7337514 

0 

Brücke B299 über FW bei Pfeffenhausen 

Pfeffenhausen 

188 

1,1 

1.0 - 1.4 

7337516 

0 

Brücke B299 über Gr.Laaber und FW 

Pfeffenhausen 

680 

2,3 

2.0 - 2.4 

7337517 

0 

Brücke B299 über K-LA39 bei Pfeffenhausen 

Pfeffenhausen 

279 

2,7 

2.5 - 2.9 

7337518 

0 
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Brücke B299 über K-LA38 und GRW bei Holzhausen 

Holzhausen 

227 

2,0 

2.0 - 2.4 

7337519 

0 

Brücke B299 über Marktbach (Doppeldurchlaß) 

Pfeffenhausen 

188 

1,1 

1.0 - 1.4 

7337520 

A 

Brücke B299 über Marktbach (Doppeldurchlaß) 

Pfeffenhausen 

188 

1,1 

1.0 - 1.4 

7337520 

B 

Brücke B 299 über FW (südl. Pfeffenhausen) 

Pfeffenhausen 

169 

1,2 

1.0 - 1.4 

7337521 

0 

Brücke B299 über Eifinger Bach bei Pfeffenhausen 

Pfeffenhausen 

102 

1,2 

1.0 - 1.4 

7337522 

0 

Brücke B299 über FW bei Zornhof 

Pfeffenhausen 

108 

1,8 

1.5 - 1.9 

7337524 

0 

Brücke B299 über Edenlander Bach in Weihmichl 

Weihmichl 

45 

1,1 

1.0 - 1.4 

7338500 

0 

Brücke B299 über Pfettrach bei Weihmichl 

Weihmichl 

87 

1,0 

1.0 - 1.4 

7338501 

0 

Brücke B15 über Sendelbach bei Westen 

Essenbach 

110 

1,0 

1.0 - 1.4 

7339501 

0 

Brücke B 15 über GW bei Siegensdorf 

Ergoldsbach 

65 

2,2 

2.0 - 2.4 

7339502 

0 

Brücke K-LA7 bei Essenbach über A92 (68/1) 

Essenbach 

693 

2,5 

2.5 - 2.9 

7339700 

0 

Ul uor\c V o iici vvciiid iici eil II ciii 1 u. 

A92(70/3)/Brücke GVS Unterwattenb.-Unterahrain ü. A92 

/-7r\/o\ 

Unterahrain 

458 

2,3 

2.0 - 2.4 

7339701 

0 

Brücke ÖFWW bei Unterahrain über A92 (71/1) 

Unterahrain 

292 

2,3 

2.0 - 2.4 

7339702 

0 

Brücke A92 über Moosgraben (73/1) 

Niederaichbach 

209 

2,2 

2.0 - 2.4 

7339703 

0 

Brücke K-LA22 Mettenb.-Niederaichb.ü. A92 (73/2)/Brücke 
K-LA22 Mettenb.-Niederaichb. ü. A92 (73/2) 

Niederaichbach 

459 

2,7 

2.5 - 2.9 

7339704 

0 

Brücke ÖFWW bei Niederaichbacherau über A92 (74/1) 

Niederaichbacherau 

388 

2,4 

2.0 - 2.4 

7339705 

0 

Brücke K-LA10 b.Niederaichbach ü. A92(AS)(75/1)/Brücke 
K-LA10 b. Niederaichbach ü. A92 (AS) (75/1) 

Wörth an der Isar 

586 

2,4 

2.0 - 2.4 

7339706 

0 

Brücke B15neu ü. Kreisstrasse LA37 (36/1) 

Ergoldsbach 

851 

1,9 

1.5 - 1.9 

7339707 

0 
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Brücke B15neu überGVS(36/2 Dörnbachtalbrücke )/Brücke 
B15neu über GVS (36/2) FR Regensburg 

Unterdörnbach / OberdörnbacI 

2671 

1,7 

1.S - 1.9 

7339709 

1 

Brücke B15neu überGVS(36/2 Dörnbachtalbrücke )/Brücke 
B15neu über GVS (36/2) FR Landshut 

Unterdörnbach / öberdörnbaci 

2671 

1,7 

1.5 - 1.9 

7339709 

2 

Ul uor\c LJ 1 >ji icu u.Oi v vv v uic^ci louui i 1 1 III vji ciuci 1 

(37/1 )/Brücke BISneu ü. ÖFWW Siegensdorf m. Graben 

Siegensdorf 

409 

1,8 

1.5 - 1.9 

7339711 

0 

(jl7i(Jr)t! u 1 Ul iBU uutii udi II INI iie iviu.-i\yug. ' vji vvvv 

(38/1 )/Brücke Bl 5neu über Bahnlinie u. ÖFW FR Reg. 

Kläham 

470 

2,0 

2.0 - 2.4 

7339712 

1 

(51£i(Jr)t! u 1 Ul it!u uut!i udi II INI iiB iviu.-i\gug. ' vul vvvv 

(38/1 )/Brücke BISneu über Bahnlinie u. ÖFW FR La. 

/ 00 /-I \ 

Kläham 

470 

1,9 

1.5 - 1.9 

7339712 

2 

Brücken BISneu über LA9 und Goldbachtal (38/2)/Brücke 
BISneu ü. LA9 und Goldbachtal FR La. (38/2) 

Kläham 

3617 

2,4 

2.0 - 2.4 

7339713 

1 

Brücken BISneu über LA9 und Goldbachtal (38/2)/Brücke 
BISneu ü. LA9 und Goldbachtal FR Rgb.(38/2) 

Kläham 

3617 

2,4 

2.0 - 2.4 

7339713 

2 

Brücke St2111 bei Dingolfing über A92 (AS)(87/1) 

Dingolfing 

683 

2,4 

2.0 - 2.4 

7340720 

0 

Brücke St2111 bei Dingolfing über A92 (AS)(87/1) 

Dingolfing 

683 

2,4 

2.0 - 2.4 

7340720 

0 

Brücke GVS Postau-Wörth über A92 (76/1) 

Wörth an der Isar 

623 

2,S 

2.5 - 2.9 

7340721 

0 

Brücke ÖFWW bei Degernau Ü.A92 (78/1 )/Brücke ÖFWW 
bei Degernau über A92 (78/1) 

Degernau 

389 

2,2 

2.0 - 2.4 

7340723 

0 

Brücke A 92 über Schwarzgraben (79/1 )/Brücke A 92 über 
Schwarzgraben; FR Mü. (79/1) 

Rothhaus 

197 

2,3 

2.0 - 2.4 

7340726 

1 

Brücke A 92 über Schwarzgraben (79/1 )/Brücke A 92 über 
Schwarzgraben; FR Degg. (79/1) 

Rothhaus 

197 

2,3 

2.0 - 2.4 

7340726 

2 

TjrauT^eT^^E7T:7r’*FTT^rrg=fTfen^rvT^rnj3urrLr:7^^z 

(79/2)/BrLicke K-DGF4 Weng-Niederviehbach ü. A92 

/- 7 n/n\ 

Rothhaus 

473 

2,S 

2.5 - 2.9 

7340729 

0 

Brücke ÖFWW bei Lichtensee über A92 (81/1) 

Lichtensee 

2S8 

2,7 

2.5 - 2.9 

7340730 

0 

Brücke A92 über Loichinger Ableiter (81/2)/Brücke A92 
über Loichinger Ableiter; FR Mü. (81/2) 

Loiching 

68 

1,9 

1.5 - 1.9 

7340731 

1 

Brücke A92 über Loichinger Ableiter (81/2)/Brücke A92 ü. 
Loichinger Ableiter; FR Degg. (81/2) 

Loiching 

68 

2,0 

2.0 - 2.4 

7340731 

2 

Brücke ÖFWW bei Loichingermoos über A92 (82/1) 

Loiching 

2S8 

2,3 

2.0 - 2.4 

7340732 

0 
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Brücke ÖFWW bei Rimbach über A92 (83/1) 

Rimbach 

263 

2,3 

2.0 - 2.4 

7340733 

0 

Brücke K-DGF16 Dornwang-Teisbach ü. A92 (AS)(84/1) 

Dornwang 

474 

2,5 

2.5 - 2.9 

7340734 

0 

Brücke ÖFWW bei Gaubitzhausen über A92 (85/2) 

Gaubitzhausen 

265 

2,2 

2.0 - 2.4 

7340735 

0 

Brücke A92 über Moosableiter (85/3)/Brücke A92 über 
Moosableiter; FR München (85/3) 

Gaubitzhausen 

121 

2,0 

2.0 - 2.4 

7340736 

1 

Brücke A92 über Moosableiter (85/3)/Brücke A92 über 
Moosableiter; FR Deggendorf (85/3) 

Gaubitzhausen 

121 

2,3 

2.0 - 2.4 

7340736 

2 

Brücke ÖFWW bei Salitersheim über A92 (88/1) 

Salitersheim 

388 

2,4 

2.0 - 2.4 

7340742 

0 

LJi uor\c r\-i_/\ji 1 uuci r\zj£. \r\<3 i_/ii i ii i^- 

Öst)(91/1)/Brücke K-DGF15 über A92 (AS Dingolfing-Öst) 

Gottfrieding 

699 

2,3 

2.0 - 2.4 

7341704 

0 

Brücke A92 über Schwarzgraben (92/1 )/Brücke A 92 über 
Schwarzgraben (92/1 ) 

Gottfriedingerschwaige 

325 

2,0 

2.0 - 2.4 

7341705 

0 

Brücke ÖFWW bei Königsau über A92 (93/1) 

Rosenau 

388 

2,4 

2.0 - 2.4 

7341706 

0 

Brücke ÖFWW (Privatweg) über A92 (93/6) 

Mamming 

453 

2,5 

2.5 - 2.9 

7341707 

0 

Brücke A92 über Wilddurchlaß (94/2) 

Töding 

97 

2,2 

2.0 - 2.4 

7341708 

0 

Brücke GVS Töding-Mamming über A92 (95/1) 

Mamming 

622 

2,4 

2.0 - 2.4 

7341709 

0 

Brücke ÖFWW bei Mammingerschwaigen ü. A92 (96/1) 

Mammingerschwaige 

390 

2,5 

2.5 - 2.9 

7341710 

0 

■ürcruT^coTznnT"OTüT3T^CTTmj3urp^ciTTCicrD 

ü.A92(AS)(97/3)/Brücke St2114 Großköllnb.-Landau ü. 

Großköllnbach 

500 

2,3 

2.0 - 2.4 

7341711 

0 

Brücke St2074 von Pilsting z.St21 14 ü. A92 (99/2)/Brücke 
St2074 von Pilsting z. St21 14 ü. A92 (99/2) 

Pilsting 

574 

2,7 

2.5 - 2.9 

7341712 

0 

Brücke K-DGF6 Peigen-Flarburg ü. A92 (100/2) 

Pilsting 

430 

2,5 

2.5 - 2.9 

7341713 

0 

Brücke A92 über Köllnbach (101/1) 

Pilsting 

602 

1,7 

1.5 - 1.9 

7341714 

0 

Brücke GVS Pilsting-Griesenau über A92 (101/2) 

Pilsting 

472 

2,5 

2.5 - 2.9 

7341715 

0 
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Brücke Zubringer A92 v. K-DGF15 ü. Schwarzgraben (91/2) 

Gottfrieding 

141 

1,3 

1.0 - 1.4 

7341718 

0 

Brücke B20 über GVS bei Landau 

Landau 

211 

2,0 

2.0 - 2.4 

7342505 

0 

Brücke B20 überden Ammerbach bei Landau 

Landau 

84 

1,7 

1.5 - 1.9 

7342506 

0 

Brücke Verbindungsarm B20 über Graben bei Landau 

Landau a.d.Isar 

98 

1,8 

1.5 - 1.9 

7342507 

0 

Brücke B20 über Graben bei Haag 

Mettenhausen 

149 

1,0 

1.0 - 1.4 

7342537 

0 

Brücke B20 über FW bei Haag 

Haag 

194 

1,1 

1.0 - 1.4 

7342538 

0 

Brücke B20 über K-DGF19 bei Mettenhausen 

Mettenhausen 

301 

2,3 

2.0 - 2.4 

7342539 

0 

Brücke B20 über FW bei Mettenhausen 

südlich Mettenhausen 

158 

1,7 

1.5 - 1.9 

7342540 

0 

Brücke B 20 über Vils bei Mettenhausen 

Mettenhausen 

427 

2,3 

2.0 - 2.4 

7342541 

0 

Brücke B 20 über Flutgraben und Wirtschaftsweg 

Haunersdorf 

168 

1,0 

1.0 - 1.4 

7342542 

0 

Brücke B20 über Kugelgraben und FW bei Haunersdorf 

Haunersdorf 

286 

2,2 

2.0 - 2.4 

7342543 

0 

Brücke B20 über St2083 und GRW bei Haunersdorf 

Haunersdorf 

426 

2,2 

2.0 - 2.4 

7342544 

0 

Brücke B20 über FW bei Pilsting nördlich BAB A92 

Pilsting 

262 

1,0 

1.0 - 1.4 

7342549 

0 

Brücke B20 über FW und Sulzgraben südlich A92 

Pilsting 

269 

1,0 

1.0 - 1.4 

7342550 

0 

Brücke B20 über Moosmühlbach bei Landau 

Landau 

199 

1,8 

1.5 - 1.9 

7342551 

0 

Brücke B20 über Gänsemühlbach bei Landau 

Landau 

168 

1,1 

1.0 - 1.4 

7342552 

0 

Brücke B20 über Bahn und FW bei Landau 

Landau 

676 

2,3 

2.0 - 2.4 

7342553 

0 

Brücke B20 über St21 14 und GRW bei Landau 

Landau 

579 

2,2 

2.0 - 2.4 

7342554 

0 
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Brücke B20 über Isar bei Landau 

Landau 

6163 

2,2 

2.0 - 2.4 

7342555 

0 

Brücke K-DGF3 über B20 bei Landau 

Landau 

307 

2,2 

2.0 - 2.4 

7342556 

0 

Brücke B20 über GRW bei Zanklau (Landau) 

Landau 

51 

2,0 

2.0 - 2.4 

7342557 

0 

Brücke B20 über GRW bei Landau 

Landau 

52 

2,0 

2.0 - 2.4 

7342558 

0 

Brücke B20 über St21 13 bei Landau 

Fichtheim 

496 

2,5 

2.5 - 2.9 

7342561 

0 

Brücke FW über B20 bei Fichtheim 

Fichtheim 

210 

1,3 

1.0 - 1.4 

7342562 

0 

Brücke GVS über B20 bei Fichtheim 

Fichtheim 

229 

1,6 

1.5 - 1.9 

7342563 

0 

Brücke FW über B20 bei Fichtheim 

Fichtheim 

498 

1,2 

1.0 - 1.4 

7342564 

0 

Brücke B20 Straub. -Landau ü. A92(AS Landau)(102/4) 

Pilsting 

870 

2,8 

2.5 - 2.9 

7342741 

0 

Brücke ÖFWW bei Pilsting über A92 (102/1) 

Pilsting 

271 

2,5 

2.5 - 2.9 

7342742 

0 

Brücke A92 über Sulzgraben (102/3) 

Pilsting 

182 

2,7 

2.5 - 2.9 

7342743 

0 

Brücke B8 über die Künzinger Ohe bei Künzing 

Künzing/Angerpoint 

77 

2,0 

2.0 - 2.4 

7344500 

0 

Brücke B8 überden Flaarbach b. Pleinting 

Pleinting 

89 

2,5 

2.5 - 2.9 

7344532 

0 

Brücke B8 über die Zufahrt zur Fähre 

Pleinting 

142 

2,3 

2.0 - 2.4 

7344533 

1 

Brücke B 8 über FW bei Pleinting 

Pleinting 

77 

2,5 

2.5 - 2.9 

7344534 

0 

Brücke B 8 über den Laufenbach bei Seestetten 

Sandbach/Seestetten 

57 

2,8 

2.5 - 2.9 

7345500 

0 

Brücke B 8 über den Sandbach 

Sandbach 

67 

2,8 

2.5 - 2.9 

7345501 

0 

Brücke B 8 über die Zufahrt zur Fähre Sandbach 

Sandbach 

68 

2,5 

2.5 - 2.9 

7345502 

0 
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Brücke B8 über die Wolfach bei Vilshofen 

Vilshofen 

189 

2,2 

2.0 - 2.4 

7345503 

0 

Brücke B8 über die Vilsmündung in Vilshofen 

Vilshofen 

1183 

2,3 

2.0 - 2.4 

7345504 

0 

Brücke B 8 über den Setzenbach bei Seestetten 

Seestetten 

51 

2,3 

2.0 - 2.4 

7345526 

0 

Brücke B8 über GW bei Vilshofen 

Vilshofen 

41 

2,4 

2.0 - 2.4 

7345531 

0 

Rampe B8 über GRW u. S-BW Ost bei VOF/Brücke B8 
über GRW 

Vilshofen 

97 

1,8 

1.5 - 1.9 

7345532 

A 

Brücke B8 über den Ramelsbach bei Sandbach 

Sandbach 

79 

1,8 

1.5 - 1.9 

7345576 

0 

Brücke B8 über GW in Vilshofen 

Vilshofen 

92 

1,9 

1.5 - 1.9 

7345580 

1 

Brücke B8 über GW in Vilshofen 

Vilshofen 

75 

2,0 

2.0 - 2.4 

7345581 

1 

Brücke B8 über GVS in Vilshofen 

Vilshofen 

99 

2,1 

2.0 - 2.4 

7345582 

0 

Brücke K-PA94 Kapfham-Garham über A3 (169) 

Kapfham-Garham 

451 

3,0 

3.0 - 3.4 

7345751 

0 

Brücke ÖFWW Oberriegl über A3 (170) 

Flartmannsreit-Garham 

368 

2,3 

2.0 - 2.4 

7345752 

0 

Ul uor\c u.oi^ i i er i— ^ii i ich i 

Vilshofen)(1 71 )/Brücke A3 über St21 1 9 E.-G. (AS V.); FR 

Garham 

323 

2,3 

2.0 - 2.4 

7345753 

1 

DnJrLn/^ Tw u.ui^ i I c» i—yn ly-vjai i lai i 

Vilshofen)(171)/Brücke A3 ü.St2119 Eging-G. (AS V.): FR 

Garham 

360 

2,4 

2.0 - 2.4 

7345753 

2 

Brücke A3 über GVS Garham-Bichlberg (172) 

Bichlberg-Garham 

667 

2,2 

2.0 - 2.4 

7345754 

0 

Brücke GVS Bichlberg-Schwarzhöring über A3 (173) 

Bichlberg-Schwarzhöring 

460 

2,8 

2.5 - 2.9 

7345755 

0 

Brücke GVS Ragaul-Breiteich über A3 (174) 

Breiteich 

405 

2,2 

2.0 - 2.4 

7345756 

0 

Brücke GVS Renholding-Rathsmannsdorf über A3 (175) 

Renholding 

405 

2,7 

2.5 - 2.9 

7345757 

0 

Ul uor\c u .01^ i ^ / y~vioi la-i \ciii 101 1 lai 11 louui 1 

(AS)(1 76)/Brücke A3 über St21 27 Aicha-R. (AS); FR Rgb. 

/H - 7 g\ 

Renholding 

411 

2,4 

2.0 - 2.4 

7345758 

1 
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LJi uor\c u .01^ i ^ / rMoi la-i \ciii loi 1 lai 11 louui 1 

(AS)(176)/Brücke A3 ü. St2127 Aicha-Rath. (AS); FR Pa. 

/■i - 70 \ 

Renholding 

411 

2,7 

2.5 - 2.9 

7345758 

2 

Brücke A3 über ÖFWW Silling-Flaitzing (177) 

Silling-Flaitzing 

571 

2,3 

2.0 - 2.4 

7345759 

0 

Brücke K-PA95 Atzing-Walding über A3 (178) 

Atzing 

405 

2,9 

2.5 - 2.9 

7345760 

0 

Brücke A3 über ÖFWW Atzing-Renholdsberg (179) 

Atzing - Renholdsberg 

566 

2,2 

2.0 - 2.4 

7345761 

0 

LJi uor\c uuci v 0 i—uci öuci y- 

Flintergalgenberg(180)/Brücke A3 ü. GVS Ebersberg- 

Ebersberg - Flintergalgenberg 

583 

2,3 

2.0 - 2.4 

7345762 

0 

Brücke GVS Vordergalgenberg-Flidring über A3 (181) 

Vordergalgenberg - Flidring 

441 

3,0 

3.0 - 3.4 

7345763 

0 

UUOl 1 \i 1 ol 1 UO 1 ^ 

Otterskirchen(182)/Brücke A3 ü. St2323 Kirchberg- 

Kirchberg-Otterskirchen 

955 

2,6 

2.5 - 2.9 

7345764 

0 

L 3 i uuKc vjv 1 luui 1-rvdiz.öi iit^iii it^i 1 uut^i 

A3(183)/Brücke GVS Oberndorf-Ratzenleithen über A3 

öberndorf - Ratzenleithen 

335 

3,0 

3.0 - 3.4 

7345765 

0 

Brücke ÖFWW Flofstetten-Scheuereck über A3 (184) 

Flofstetten - Ratzenleithen 

390 

3,0 

3.0 - 3.4 

7345766 

0 

Brücke Bl 2 über GVS in Salzweg 

Salzweg 

345 

1,0 

1.0 - 1.4 

7346510 

0 

Brücke B85 über Viehdurchlass bei Döttlmühle 

Döttlmühle 

105 

1,1 

1.0 - 1.4 

7346513 

0 

Brücke B 12 Nord über St 2128 bei Flutthurm 

Flutthurm 

392 

2,7 

2.5 - 2.9 

7346516 

0 

Brücke B 12 über FW bei Kringell 

Flutthurm 

176 

2,0 

2.0 - 2.4 

7346517 

0 

Brücke GVS über B12 N bei Salzweg 

Salzweg 

251 

2,2 

2.0 - 2.4 

7346523 

0 

Brücke FW über B12 N bei Salzweg 

Salzweg 

167 

2,3 

2.0 - 2.4 

7346524 

0 

Brücke FW über B12 N bei Salzweg 

Salzweg 

167 

2,3 

2.0 - 2.4 

7346525 

0 

Brücke GVS über B12 N bei Straßkirchen 

Salzweg 

213 

1,8 

1.5 - 1.9 

7346526 

0 

Brücke Bl 2 über GVS bei Straßkirchen 

Straßkirchen 

139 

2,7 

2.5 - 2.9 

7346527 

1 
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Brücke B12 Nord über GVS bei Koglhof 

Straßkirchen / Koglhof 

188 

2,1 

2.0 - 2.4 

7346528 

0 

Brücke B 12 Nord über Gummeringerbach bei Bärnbach 

Bärnbach 

302 

2,5 

2.5 - 2.9 

7346529 

0 

Brücke B 12 Nord über FW bei Leoprechting 

Leoprechting 

233 

2,0 

2.0 - 2.4 

7346530 

0 

Brücke GVS PA 30 über B85 

Passau/Patriching 

524 

2,2 

2.0 - 2.4 

7346532 

0 

Brücke B85 über GVS bei Fatting 

Fatting 

137 

2,3 

2.0 - 2.4 

7346533 

0 

Brücke B85 über FW bei Bächerreut 

Bäckerreut 

165 

2,1 

2.0 - 2.4 

7346534 

0 

Brücke PA 1 über B85 bei Jacking 

Jacking 

320 

2,3 

2.0 - 2.4 

7346535 

0 

Brücke B 85 über GRW in Oberjacking 

Oberjacking 

79 

2,1 

2.0 - 2.4 

7346536 

0 

Brücke B 85 über FW bei Schwaiberg 

Schwaiberg 

199 

1,7 

1.5 - 1.9 

7346537 

0 

Brücke GVS über B 85 bei Flof 

Hof 

212 

2,0 

2.0 - 2.4 

7346538 

0 

Brücke B 12 Nord über FW bei Leoprechting 

Leoprechting 

214 

2,3 

2.0 - 2.4 

7346542 

0 

Brücke GVS über B85 bei Pfarrhof 

Pfarrhof 

215 

2,0 

2.0 - 2.4 

7346557 

0 

Brücke Bl 2 über Fußgängerweg bei Kringell 

Hutthurm 

41 

1,1 

1.0 - 1.4 

7346559 

0 

Brücke B85 über GRW bei Unterkaining 

Unterkaining/Ruderting 

47 

1,8 

1.5 - 1.9 

7346576 

0 

Brücke B 85 über FW bei Lohhof OU Ruderting 

Lohhof 

202 

2,0 

2.0 - 2.4 

7346577 

0 

Brücke GVS über B 85 bei Ruderting/Lohwald 

Lohwald bzw. Ruderting 

288 

2,1 

2.0 - 2.4 

7346578 

0 

Brücke B 85 über St 2323 bei Ruderting (Talbrücke) 

Ruderting 

3024 

2,9 

2.5 - 2.9 

7346579 

A 

Brücke FW über B 85 bei OU Ruderting (Flolzbrücke) 

Ruderting 

189 

1,8 

1.5 - 1.9 

7346580 

0 
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Brücke B 85 Verbindungsspange Passau-During 

Ruderting 

315 

2,0 

2.0 - 2.4 

7346581 

0 

Brücke GVS über B12 bei Straßkirchen 

Straßkirchen 

204 

1,4 

1.0 - 1.4 

7346582 

0 

Brücke B12 über GRW bei Hutthurm 

Hutthurm 

68 

2,0 

2.0 - 2.4 

7346585 

1 

Brücke B 12 über den ABZ PA 93 in Hutthurm 

Hutthurm 

392 

2,2 

2.0 - 2.4 

7346586 

0 

Brücke B 85 über GVS bei Sittenberg 

Sittenberg 

70 

1,2 

1.0 - 1.4 

7346588 

0 

Brücke GVS über B85 bei Neukirchen v.W. 

Neukirchen vorm Wald 

302 

1,0 

1.0 - 1.4 

7346589 

0 

Brücke GVS über B 85 bei Möging 

Möging 

503 

1,2 

1.0 - 1.4 

7346590 

0 

Brücke B 85 übereinen Bach und landw. Weg 

Neukirchen v. Wald 

386 

1,9 

1.5 - 1.9 

7346591 

0 

Brücke ÖFW über B 85 

Neukirchen vorm Wald 

111 

1,0 

1.0 - 1.4 

7346592 

0 

Brücke B85 über GVS (Dettenbachtalbrücke) 

Neukirchen v. Wald 

1960 

1,0 

1.0 - 1.4 

7346593 

0 

Brücke ÖFW über B85 bei Friebersdorf 

Neukirchen vorm Wald 

153 

1,6 

1.5 - 1.9 

7346594 

0 

Brücke B 85 über den ABZ PA 93 

Weiding 

503 

2,0 

2.0 - 2.4 

7346595 

0 

Brücke B85 über GVS 

Weiding 

337 

1,0 

1.0 - 1.4 

7346597 

0 

Brücke B85 über GVS bei Fillasöd 

Fillasöd 

119 

1,1 

1.0 - 1.4 

7346598 

0 

Brücke B12 über GVS und Viehtrieb 

Großthannensteig 

352 

1,0 

1.0 - 1.4 

7346600 

0 

Brücke ÖFWW bei Reith über A3 (187) 

Reisach/Reith - Buch 

365 

2,7 

2.5 - 2.9 

7346751 

0 

Brücke A3 über K-PA26 Vollerding-Schalding(188)/Brücke 
A3 über K-PA26 Vollerding-Schalding (188) 

Vollerding-Schalding 

640 

2,8 

2.5 - 2.9 

7346752 

0 

Brücke A3 ü.Tal und Mühlbach bei Niedernhart 
(189)/Brücke A3 über Tal und Mühlbach; FR Rgb. (189) 

Niedernhart 

3891 

2,5 

2.5 - 2.9 

7346753 

1 
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Brücke A3 ü.Tal und Mühlbach bei Niedernhart 
(1 89)/Brücke A3 über Tal und Mühlbach; FR Pa. (189) 

Niedernhart 

3891 

2,8 

2.5 - 2.9 

7346753 

2 

Brücke ÖFWW bei Niedernhart über A3 (190) 

Niedernhart 

335 

2,7 

2.5 - 2.9 

7346754 

0 

Brücke GVS Niedernhart-Schalding über A3 (191) 

Niedernhart - Schalding 

524 

3,0 

3.0 - 3.4 

7346755 

0 

Brücke A3 ü.A3-Zubringer v.St2125 (AS Pa.-N)(192)/Brü. 
A3 ü. A3-Zub.v.St2125 (AS Pa.-N);FR Rgb.(192) 

Schalding 

388 

2,6 

2.5 - 2.9 

7346756 

1 

Brücke A3 ü.A3-Zubringer v.St2125 (AS Pa.-N)(192)/Brü. 
A3 ü. A3-Zub.v.St2125 (AS Pa.-N);FR Pa.(192) 

Schalding 

388 

2,8 

2.5 - 2.9 

7346756 

2 

LJi liUKL> 1 1 1 I^L> 1 U . V O O Ol 1 CI l\_J 1 1 

Minihof(193)/Brücke A3-Zubringer ü. GVS Schalding- 

Schalding 

160 

2,2 

2.0 - 2.4 

7346757 

0 

Brücke A3 über ÖFWW Flofstetten-Scheuereck (185) 

Flofstetten 

297 

2,0 

2.0 - 2.4 

7346758 

0 

Brücke A3 über Eibach (186) 

Fl of Stetten 

376 

2,3 

2.0 - 2.4 

7346759 

0 

Brücke Bl 2 über WW bei Großthannensteig 

Großtannensteig 

155 

1,0 

1.0 - 1.4 

7347513 

0 

Brücke B388N über den Osterbach (Grenzbrücke) 

Flanging 

141 

2,8 

2.5 - 2.9 

7348500 

0 

Brücke GVS über B 492 bei Obermedlingen 

Obermedlingen 

329 

2,1 

2.0 - 2.4 

7427901 

0 

Brücke Bl 6 über einen GRW bei Lauingen 

Lauingen 

114 

2,5 

2.5 - 2.9 

7428524 

0 

Brücke Bl 6 über Flutmulde bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

59 

2,7 

2.5 - 2.9 

7428525 

0 

Brücke Bl 6 über GRW bei Flausen/Dillingen 

Flausen 

123 

1,8 

1.5 - 1.9 

7428526 

0 

Brücke Bl 6 über GVS bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

79 

2,2 

2.0 - 2.4 

7428527 

1 

Brücke Bl 6 über K-DLG 12 bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

161 

2,3 

2.0 - 2.4 

7428528 

0 

Brücke Bl 6 über Brenzkanal bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

344 

2,3 

2.0 - 2.4 

7428529 

0 

Brücke Bl 6 über FW und Brenz bei Gundelfingen/Brücke 

Bl 6 über FW bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

87 

2,2 

2.0 - 2.4 

7428530 

A 
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Brücke B16 über FW und Brenz bei Gundelfingen/Brücke 
B16 über Brenz bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

341 

2,2 

2.0 - 2.4 

7428530 

B 

Brücke FW über B16 bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

160 

2,0 

2.0 - 2.4 

7428531 

0 

Brücke B492 über B16 bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

348 

2,3 

2.0 - 2.4 

7428537 

0 

Brücke FW über B16 bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

113 

2,2 

2.0 - 2.4 

7428538 

0 

Brücke K-DLG 7 über B16 bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

319 

2,3 

2.0 - 2.4 

7428539 

0 

Brücke FW über B16 bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

150 

2,0 

2.0 - 2.4 

7428540 

0 

Brücke B16 über FW bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

94 

2,0 

2.0 - 2.4 

7428541 

0 

Brücke FW über B16 bei Lauingen/Faimingen 

Lauingen/Faimingen 

183 

1,9 

1.5 - 1.9 

7428543 

0 

Brücke St2025 über B16 bei Lauingen 

Lauingen (Donau) 

340 

2,2 

2.0 - 2.4 

7428544 

1 

Brücke GVS über B16 in Lauingen 

Lauingen 

298 

2,7 

2.5 - 2.9 

7428545 

0 

Brücke GVS über B16 in Lauingen 

Lauingen 

224 

2,2 

2.0 - 2.4 

7428546 

0 

Brücke B16 überden Zwergbach bei Lauingen 

Lauingen 

119 

2,1 

2.0 - 2.4 

7428547 

0 

Brücke FW über B16 bei Lauingen 

Lauingen 

126 

2,0 

2.0 - 2.4 

7428548 

0 

Brücke B 16 überden Zwergbach bei Lauingen 

Lauingen 

125 

1,0 

1.0 - 1.4 

7428549 

0 

Brücke Bl 6 über die DB bei Lauingen 

Lauingen 

668 

2,2 

2.0 - 2.4 

7428550 

0 

Brücke FW über Bl 6 bei Gundelfingen 

Gundelfingen 

138 

2,0 

2.0 - 2.4 

7428551 

0 

Brücke Bl 6 über GRW bei Lauingen 

Lauingen 

69 

2,5 

2.5 - 2.9 

7428557 

0 

Brücke B492 über B 492 bei Obermedlingen 

Obermedlingen 

322 

2,0 

2.0 - 2.4 

7428569 

0 
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Brücke B16 über Egau in Steinheim 

Steinheim 

179 

2,8 

2.5 - 2.9 

7429500 

0 

Brücke GVS über die B 2 

Erlingen 

265 

1,0 

1.0 - 1.4 

7430510 

0 

Brücke B 2 über GRW 

Erlingen 

98 

1,0 

1.0 - 1.4 

7430520 

0 

Brücke K A 24 über die B 2 

Nordendorf 

720 

2,2 

2.0 - 2.4 

7431501 

0 

Brücke St 2033 über die B 2 

Erlingen 

763 

1,8 

1.5 - 1.9 

7431511 

0 

Brücke B 2 Ast zur K A 29 über die B 2 

Langweid 

520 

1,0 

1.0 - 1.4 

7431518 

0 

Brücke B 2 über die DB und HWW/TBW 1 Brücke B 2 
über DB und HWW 

Langweid 

990 

1,9 

1.5 - 1.9 

7431519 

1 

Brücke B 2 über GVS Meitingen-Westendorf 

Meitingen 

578 

1,0 

1.0 - 1.4 

7431521 

1 

Brücke B 2 über GRW 

Erlingen Sportplatz 

110 

1,0 

1.0 - 1.4 

7431522 

0 

Brücke GVS Meitingen-Markt über B 2 

Meitingen 

631 

1,1 

1.0 - 1.4 

7431523 

0 

Brücke St 2382 über die B 2 

Meitingen 

582 

1,0 

1.0 - 1.4 

7431524 

0 

Brücke B 2 über DB Augsburg-Nürnberg 

Meitingen 

2043 

2,0 

2.0 - 2.4 

7431525 

0 

Brücke B 2 Ast zur St 2045 über die B 2 

Meitingen 

505 

1,0 

1.0 - 1.4 

7431526 

0 

Brücke Wirtschaftsweg über die B2/ 

Westendorf 

264 

1,8 

1.5 - 1.9 

7431528 

0 

Brücke B 2 über GRW 

Westendorf 

144 

1,7 

1.5 - 1.9 

7431529 

0 

Brücke GVS Westendorf-Ostendorf über B 2 

Westendorf 

675 

2,3 

2.0 - 2.4 

7431530 

0 

Brücke B 2 über GRW 

Meitingen 

110 

1,6 

1.5 - 1.9 

7431533 

0 

Brücke B2 über Flutmulde 

Meitingen 

251 

1,0 

1.0 - 1.4 

7431534 

0 
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Brücke B300 über K-ND5 

Schrobenhausen 

350 

2,2 

2.0 - 2.4 

7433500 

0 

Brücke B300 über St2050 

Schrobenhausen 

432 

2,3 

2.0 - 2.4 

7433501 

0 

Brücke B300 über St2045 

Schrobenhausen 

357 

2,8 

2.5 - 2.9 

7433502 

0 

Brücke B300 überden Weilach 

Schrobenhausen 

159 

2,5 

2.5 - 2.9 

7433503 

0 

Brücke B300 über GVS 

Mühlried 

109 

2,5 

2.5 - 2.9 

7433504 

0 

Brücke B300 über den Hickerbach 

Rachelsbach 

41 

2,2 

2.0 - 2.4 

7433505 

0 

Brücke B 300 über HWW 

Kühbach 

82 

1,8 

1.5 - 1.9 

7433515 

0 

Brücke B300 über FW 

Westerham 

123 

2,0 

2.0 - 2.4 

7433519 

0 

Brücke B300 über K-ND4 

Peutenhausen 

317 

1,9 

1.5 - 1.9 

7433520 

0 

Brücke B300 über FW 

Osterham 

120 

2,0 

2.0 - 2.4 

7433521 

0 

Brücke GVS über B300 

Rettenbach 

258 

2,0 

2.0 - 2.4 

7433522 

0 

Brücke GVS über B300 

Flabertshausen 

292 

2,0 

2.0 - 2.4 

7433523 

0 

Brücke K-ND9 über B300 

Waidhofen 

232 

2,1 

2.0 - 2.4 

7433524 

0 

Brücke B300 überden Schmiedbach 

Waidhofen 

62 

2,2 

2.0 - 2.4 

7434500 

0 

Brücke B300 über den Lindacher Bach 

Eulenried 

157 

2,3 

2.0 - 2.4 

7434502 

0 

Brücke GVS über B300 

Seibersdorf 

238 

2,3 

2.0 - 2.4 

7434512 

0 

Brücke K-PAF4 über B300 

Thierham 

211 

2,3 

2.0 - 2.4 

7434513 

0 

Brücke K-ND10 über B300 

Waidhofen 

277 

1,0 

1.0 - 1.4 

7434514 

0 
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Brücke K-ND22 über B300 

Waldhofen 

208 

1,9 

1.5 - 1.9 

7434515 

0 

Brücke B13 überden Flutgraben-Schlachthofflutbr. 

Pfaffenhofen a.d.Ilm 

183 

2,3 

2.0 - 2.4 

7435506 

0 

Brücke B13 überden Gittenbach 

Flalmpertshofen 

32 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435522 

0 

Brücke B13 überden Graben 

Fleißmanning 

64 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435528 

0 

Brücke B13 über den Affalterbacher Graben 

Eckersberg 

69 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435529 

0 

Brücke A 9 über GVS Rohrbach-Bratzmühle (54)/Brücke A 
9 über GVS Rohrbach-Bratzmühle, FB B (54) 

Rohrbach 

135 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435641 

1 

Brücke A 9 über GVS Rohrbach-Bratzmühle (54)/Brücke A 
9 über GVS Rohrbach-Bratzmühle, FB A (54) 

Rohrbach 

135 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435641 

2 

Brücke A 9 über die Ilm bei Rohrbach (55)/Brücke A 9 über 
Ilm b.Rohrbach, 2.Verbr. FB B (55) 

Eschelbach a. d. Ilm 

52 

2,2 

2.0 - 2.4 

7435642 

1 

Brücke A 9 über die Ilm bei Rohrbach (55)/Brücke A 9 über 
Ilm b.Rohrbach, I.Verbr. FB B (55) 

Eschelbach a. d. Ilm 

74 

2,9 

2.5 - 2.9 

7435642 

2 

Brücke A 9 über die Ilm bei Rohrbach (55)/Brücke A 9 über 
Ilm b.Rohrbach, MIttelt.FB A+B(55) 

Eschelbach a. d. Ilm 

397 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435642 

3 

Brücke A 9 über die Ilm bei Rohrbach (55)/Brücke A 9 über 
Ilm b.Rohrbach, 1 .Verbr. FB A (55) 

Eschelbach a. d. Ilm 

74 

2,7 

2.5 - 2.9 

7435642 

4 

Brücke A 9 über die Ilm bei Rohrbach (55)/Brücke A 9 über 
Ilm b.Rohrbach, 2.Verbr. FB A (55) 

Eschelbach a. d. Ilm 

52 

2,0 

2.0 - 2.4 

7435642 

5 

Brücke A 9 über St2232 + DB IN-München (56)/Brücke A 9 
über St2232+DB IN-M, 2.Verbr. FB B (56) 

Eschelbach a. d. Ilm 

174 

2,3 

2.0 - 2.4 

7435643 

1 

Brücke A 9 über St2232 + DB IN-München (56)/Brücke A 9 
über St2232+DB IN-M, I.Verbr. FB B (56) 

Eschelbach a. d. Ilm 

304 

2,2 

2.0 - 2.4 

7435643 

2 

Brücke A 9 über St2232 + DB IN-München (56)/Brücke A 9 
über St2232+DB IN-M, MIttelt. FB B (56) 

Eschelbach a. d. Ilm 

659 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435643 

3 

Brücke A 9 über St2232 + DB IN-München (56)/Brücke A 9 
über St2232+DB IN-M, MIttelt. FB A (56) 

Eschelbach a. d. Ilm 

659 

2,2 

2.0 - 2.4 

7435643 

4 

Brücke A 9 über St2232 + DB IN-München (56)/Brücke A 9 
über St2232+DB IN-M, 1 .Verbr. FB A (56) 

Eschelbach a. d. Ilm 

304 

2,2 

2.0 - 2.4 

7435643 

5 

Brücke A 9 über St2232 + DB IN-München (56)/Brücke A 9 
über St2232+DB IN-M, 2.Verbr. FB A (56) 

Eschelbach a. d. Ilm 

174 

2,0 

2.0 - 2.4 

7435643 

6 
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Brücke A 9 über GVS Bratzhof-Eschelbach (57)/Brücke A 

9 ü.GVS Bratzh.-Eschelb., Verbr.FB B (57) 

Eschelbach a. d. Ilm 

53 

2,8 

2.5 - 2.9 

7435644 

1 

Brücke A 9 über GVS Bratzhof-Eschelbach (57)/Brücke A 

9 ü.GVS Bratzh.-Eschelb. .Mittelt.FB B(57) 

Eschelbach a. d. Ilm 

64 

1,5 

1.5 - 1.9 

7435644 

2 

Brücke A 9 über GVS Bratzhof-Eschelbach (57)/Brücke A 

9 ü.GVS Bratzh.-Eschelb. .Mittelt.FB A(57) 

Eschelbach a. d. Ilm 

64 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435644 

3 

Brücke A 9 über GVS Bratzhof-Eschelbach (57)/Brücke A 

9 ü.GVS Bratzh.-Eschelb., Verbr.FB A (57) 

Eschelbach a. d. Ilm 

53 

2,3 

2.0 - 2.4 

7435644 

4 

Brücke A 9 über GVS Wolnzach-Eschelbach (58)/Brücke A 
9 ü.GVS Wolnz.-Eschelb., Verbr. FB B (58) 

Eschelbach a. d. Ilm 

69 

2,8 

2.5 - 2.9 

7435645 

1 

Brücke A 9 über GVS Wolnzach-Eschelbach (58)/Brücke A 
9 ü.GVS Wolnz.-Eschelb., Mittelt.FB B(58) 

Eschelbach a. d. Ilm 

97 

1,9 

1.5 - 1.9 

7435645 

2 

Brücke A 9 über GVS Wolnzach-Eschelbach (58)/Brücke A 
9 ü.GVS Wolnz.-Eschelb., Mittelt.FB A(58) 

Eschelbach a. d. Ilm 

79 

2,6 

2.5 - 2.9 

7435645 

3 

Brücke A 9 über GVS Wolnzach-Eschelbach (58)/Brücke A 
9 ü.GVS Wolnz.-Eschelb., Verbr. FB A (58) 

Eschelbach a. d. Ilm 

67 

2,3 

2.0 - 2.4 

7435645 

4 

Brücke A 9 über A 93 Nord (AD Flolledau) (60)/Brücke A 9 
über A 93 Nord (AD Holledau), FB B (60) 

Eschelbach a. d. Ilm 

756 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435647 

1 

Brücke A 9 über A 93 Nord (AD Flolledau) (60)/Brücke A 9 
über A 93 Nord (AD Holledau), FB A (60) 

Eschelbach a. d. Ilm 

710 

2,3 

2.0 - 2.4 

7435647 

2 

Brücke A 9 über GVS Kemnathen - Eschelbach 

(61 )/Brücke A 9 ü GVS Kemn.-Eschelb., Verbr. FB B (61 ) 

Kemnathen 

73 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435648 

1 

Brücke A 9 über GVS Kemnathen - Eschelbach 

(61 )/Brücke A 9 über GVS Kemnathen-Eschelb., FB B (61 ) 

Kemnathen 

120 

2,9 

2.5 - 2.9 

7435648 

2 

Brücke A 9 über GVS Kemnathen - Eschelbach 

(61 )/Brücke A 9 über GVS Kemnathen-Eschelb., FB A (61 ) 

Kemnathen 

120 

2,0 

2.0 - 2.4 

7435648 

3 

Brücke A 9 über GVS Kemnathen - Eschelbach 

(61 )/Brücke A 9 ü GVS Kemn.-Eschelb., Verbr. FB A (61 ) 

Kemnathen 

73 

2,3 

2.0 - 2.4 

7435648 

4 

Brücke ÖFWW Kreut - Walkersbach über A 9 (63) 

Kreut 

270 

2,3 

2.0 - 2.4 

7435649 

0 

Brücke A 9 über ÖFWW bei Geisenhausen (64)/Brücke A 

9 über ÖFW bei Geisenh., Verbr. FB B (64) 

Geisenhausen 

47 

2,3 

2.0 - 2.4 

7435650 

1 

Brücke A 9 über ÖFWW bei Geisenhausen (64)/Brücke A 

9 ü. ÖFW bei Geisenh., Mittelt.FB A+B(64) 

Geisenhausen 

217 

2,2 

2.0 - 2.4 

7435650 

2 

Brücke A 9 über ÖFWW bei Geisenhausen (64)/Brücke A 

9 über ÖFW bei Geisenh., Verbr. FB A (64) 

Geisenhausen 

57 

2,2 

2.0 - 2.4 

7435650 

3 
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Brücke A 9 über K PAF9, Talbrücke Holledau (66)/Brücke 

A 9 über K PAF9, Talbr. Holledau, FB B (66) 

Geisenhausen 

7953 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435652 

1 

Brücke A 9 über K PAF9, Talbrücke Holledau (66)/Brücke 

A 9 über K PAF9, Talbr. Holledau, FB A (66) 

Geisenhausen 

7953 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435652 

2 

Brücke GVS Prelnersz.-Großarresh. über A 9 (68/1) 

Prelnerszell 

428 

2,0 

2.0 - 2.4 

7435653 

0 

Brücke A 9 über GVS Prelnerszell-Altkaslehen (71)/Brücke 
A 9 ü.GVS Prelnersz.-Altk., Verbr.FB B (71) 

Altkaslehen 

76 

2,3 

2.0 - 2.4 

7435654 

1 

Brücke A 9 über GVS Prelnerszell-Altkaslehen (71)/Brücke 
A 9 ü.GVS Prelner.-Altk.,Mlttelt.FB A+B(71) 

Altkaslehen 

249 

2,2 

2.0 - 2.4 

7435654 

2 

Brücke A 9 über GVS Prelnerszell-Altkaslehen (71)/Brücke 
A 9 ü.GVS Prelnersz.-Altk., Verbr.FB A (71) 

Altkaslehen 

76 

2,4 

2.0 - 2.4 

7435654 

3 

Brücke A 9 über GVS Frickendorf-Pfaffenhofen 
(73)/Brücke A 9 über GVS FrIckend.-PAF, Verbr.FB B (73) 

Frickendorf 

75 

1,9 

1.5 - 1.9 

7435655 

1 

Brücke A 9 über GVS Frickendorf-Pfaffenhofen 
(73)/Brücke A 9 ü. GVS Frlckend.-PAF,Mlttelt.FB A+B(73) 

Frickendorf 

244 

2,4 

2.0 - 2.4 

7435655 

2 

Brücke A 9 über GVS Frickendorf-Pfaffenhofen 
(73)/Brücke A 9 über GVS FrIckend.-PAF, Verbr.FB A (73) 

Frickendorf 

87 

1,9 

1.5 - 1.9 

7435655 

3 

Brücke GVS Glegenhausen-Oberthann über A 9 (74) 

Glegenhausen 

428 

2,7 

2.5 - 2.9 

7435656 

0 

Ul uor\c rA zj u i i ciöii ly- 

Pfaffenhofen(AS)(75)/Brücke A9 ü.St 2045 FS- 

Schweltenkirchen 

150 

2,5 

2.5 - 2.9 

7435657 

1 

Ul UUr\c r\ y U .ulZU‘-^o 1 i biöii ly- 

Pfaffenhofen(AS)(75)/Brücke A9 ü.St 2045 FS- 

Schweltenkirchen 

484 

2,3 

2.0 - 2.4 

7435657 

2 

Ul Lioi\L> /\ J 1 ioloiriy~ 

Pfaffenhofen(AS)(75)/Brücke A9 ü. St 2045 FS-PAF(AS), 

Schweltenkirchen 

150 

2,0 

2.0 - 2.4 

7435657 

3 

Brücke A 9 über GVS Raffenstetten-Niederthann 
(76)/Brücke A 9 ü.GVS Raffenst.-N ledert., Verbr.FB B(76) 

Raffen Stetten 

41 

2,1 

2.0 - 2.4 

7435658 

1 

Brücke A 9 über GVS Raffenstetten-Niederthann 
(76)/Brücke A 9 ü.GVS Raf.-Nlederth.,Mlttelt.FB A+B(76) 

Raffenstetten 

134 

2,7 

2.5 - 2.9 

7435658 

2 

Brücke A 9 über GVS Raffenstetten-Niederthann 
(76)/Brücke A 9 ü.GVS Raffenst.-N ledert., Verbr.FB A(76) 

Raffen Stetten 

41 

1,8 

1.5 - 1.9 

7435658 

3 

Brücke A93 über ÖFWW Kemnathen-Belgelswinden (125) 

Belgelswinden 

348 

2,8 

2.5 - 2.9 

7435659 

0 

Brücke A93 über GVS Haunerhof-Belgelswinden (124) 

Belgelswinden 

157 

2,2 

2.0 - 2.4 

7435660 

0 
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Brücke A93 über ÖFWW Thongräben-Lohwinden (123) 

Schermbach 

200 

2,7 

2.5 - 2.9 

7435661 

0 

Brücke ÖFWW Thongräben-Wolnzach über A93 (122) 

Thongräben 

200 

2,7 

2.5 - 2.9 

7435662 

0 

Ul uor\c i lauaiiciuodi- 

Wolnz.(121)/Brücke A93 ü. DB(1gl)u.GVS Haush.- 

Wolnzach 

224 

2,9 

2.5 - 2.9 

7435663 

1 

Ul UuKb MdJ u.lJu( i^i^u.>uvu i lauoi iciuod i- 

Wolnz.(121)/Brücke A93 ü. DB(1gl)u.GVS Haush.- 

Wolnzach 

224 

2,7 

2.5 - 2.9 

7435663 

2 

Brücke A93 über die Wolnzach (120) 

Wolnzach 

307 

2,6 

2.5 - 2.9 

7435664 

0 

Brücke A93 über K-PAF10 Wolnzach-Au (AS)(1 19)/Brücke 
A93 ü. K-PAF10 Wolnzach-Au (AS); FR R (119) 

Wolnzach 

176 

3,2 

3.0 - 3.4 

7435665 

1 

Brücke A93 über K-PAF10 Wolnzach-Au (AS)(1 19)/Brücke 
A93 ü. K-PAF10 Wolnzach-Au (AS); FR H (119) 

Wolnzach 

176 

2,7 

2.5 - 2.9 

7435665 

2 

Brücke Bl 3 über die Ilm 

Fornbach 

248 

2,2 

2.0 - 2.4 

7435907 

0 

Brücke B 301 über Abens bei Enzelhausen 

ENZELHAUSEN 

187 

2,1 

2.0 - 2.4 

7436502 

0 

Brücke B 301 über Abens bei Rudelzhausen 

RUDELZHAUSEN 

255 

2,3 

2.0 - 2.4 

7436519 

0 

Brücke B 301 über Flut bei Rudelzhausen 

RUDELZHAUSEN 

237 

2,7 

2.5 - 2.9 

7436521 

0 

Brücke B 301 über Wilddurchlass bei Au 

AU IN DER HALLERTAU 

169 

1,5 

1.5 - 1.9 

7436525 

0 

Brücke B 301 über Halsberger Graben bei Au 

AU IN DER HALLERTAU 

203 

1,2 

1.0 - 1.4 

7436526 

0 

Brücke B 301 über Abens bei Au 

AU IN DER HALLERTAU 

250 

1,7 

1.5 - 1.9 

7436527 

0 

Brücke B 301 über Osseltshauser Straße und -graben 

AU IN DER HALLERTAU 

661 

2,2 

2.0 - 2.4 

7436528 

0 

Brücke B 301 über Wirtschaftsweg bei Au 

AU IN DER HALLERTAU 

112 

1,6 

1.5 - 1.9 

7436529 

0 

Brücke B 301 über Rudertshausner Graben bei Au 

AU IN DER HALLERTAU 

155 

2,0 

2.0 - 2.4 

7436530 

0 

Brücke Bl 1 über GRW bei Viecht 

Viecht 

77 

1,1 

1.0 - 1.4 

7438500 

0 
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Brücke GVS über B1 1 bei Hofham 

Hofham 

315 

2,3 

2.0 - 2.4 

7438501 

0 

Brücke B1 1 über den Tiefenbach bei Tiefenbach 

Tiefenbach 

106 

2,4 

2.0 - 2.4 

7438502 

0 

Brücke Verbindungsarm B-C über B1 1 bei Tiefenbach 

Tiefenbach 

449 

2,3 

2.0 - 2.4 

7438503 

0 

Brücke B11 über Flutöffnung bei Schloßberg 

Schloßberg 

57 

1,9 

1.5 - 1.9 

7438504 

0 

Brücke B11 überGRW und Roßbach in Landshut 

Landshut 

294 

2,2 

2.0 - 2.4 

7438507 

0 

Brücke B 15 über Isar (Luitpoldbrücke) in Landshut 

Landshut 

1323 

2,0 

2.0 - 2.4 

7438508 

0 

Brücke Bl 5 überden Hammerbach in Landshut 

Landshut 

216 

1,7 

1.5 - 1.9 

7438509 

0 

Brücke Bl 5 über Flutmulde u. Pfettrach in Landshut 

Landshut 

3386 

2,0 

2.0 - 2.4 

7438510 

0 

Brücke Bl 5 über Liebigstraße in Landshut 

Landshut 

173 

1,9 

1.5 - 1.9 

7438512 

0 

Brücke B299 über Bl 5 in Landshut 

Piflas 

748 

2,3 

2.0 - 2.4 

7438514 

0 

Brücke Bl 5 Verbindungsarm M - Q über GRW 

Ergolding-Piflas 

86 

2,3 

2.0 - 2.4 

7438515 

0 

Brücke B15 über GRW bei Piflas 

Ergolding - Piflas 

104 

1,9 

1.5 - 1.9 

7438516 

0 

Brücke B15 über Roßbach und GW in Kumhausen 

Kumhausen 

150 

1,1 

1.0 - 1.4 

7438517 

0 

Brücke B15 über Bach in Kumhausen 

Kumhausen 

29 

1,8 

1.5 - 1.9 

7438519 

0 

Brücke B299 über Bach bei Arth 

Arth 

110 

1,8 

1.5 - 1.9 

7438522 

0 

Brücke B299 über Schachtener Bach nördlich Arth 

Arth 

80 

1,5 

1.5 - 1.9 

7438523 

1 

Brücke B299 über Schachtener Bach nördlich Arth/Brücke 
GVS über Schachtener Bach nördlich Arth 

Arth 

51 

1,0 

1.0 - 1.4 

7438523 

2 

Brücke K-LA18 über die Bll und FW bei Viecht 

Viecht 

595 

2,7 

2.5 - 2.9 

7438537 

0 
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Brücke B299 über GRW bei Landshut 

Landshut 

48 

2,0 

2.0 - 2.4 

7438539 

0 

Brücke B 299 über Bahn und GVS bei Landshut 

Landshut 

2840 

2,3 

2.0 - 2.4 

7438540 

0 

Brücke K-LA29 über B299 bei Pfettrach 

Pfettrach 

495 

1,9 

1.5 - 1.9 

7438541 

0 

Brücke B299 über FW bei Pfettrach 

Pfettrach 

452 

1,0 

1.0 - 1.4 

7438542 

0 

Brücke B299 über FW östl. Pfettrach 

Pfettrach 

150 

2,0 

2.0 - 2.4 

7438543 

0 

Brücke B299 über LAs 26 bei Landshut 

Landshut 

370 

2,2 

2.0 - 2.4 

7438544 

0 

Brücke B15 über GRW in Landshut 

Landshut 

144 

2,0 

2.0 - 2.4 

7438546 

0 

Brücke B 299 über BMW-Werkstraße bei Landshut 

Landshut 

72 

1,1 

1.0 - 1.4 

7438552 

0 

Brücke B299 über BMW-Rohrleitungen bei Landshut 

Landshut 

110 

1,0 

1.0 - 1.4 

7438556 

0 

Brücke A 92 über Isar Flutmulde (46/2)/Brücke A 92 über 
Isar Flutmulde, FB B (46/2) 

Weixerau 

268 

2,2 

2.0 - 2.4 

7438751 

1 

Brücke A 92 über Isar Flutmulde (46/2)/Brücke A 92 über 
Isar Flutmulde, FB A (46/2) 

Weixerau 

268 

2,2 

2.0 - 2.4 

7438751 

2 

Brücke A 92 über Plantagenweg (48/1 )/Brücke A 92 über 
Plantagenweg, FB B (48/1) 

Bruckbergerau 

118 

2,5 

2.5 - 2.9 

7438752 

1 

Brücke A 92 über Plantagenweg (48/1 )/Brücke A 92 über 
Plantagenweg, FB A (48/1 ) 

Bruckbergerau 

118 

2,5 

2.5 - 2.9 

7438752 

2 

Brücke A 92 über GW (49/1 ) 

Bruckbergerau 

118 

2,1 

2.0 - 2.4 

7438753 

0 

Brücke FW Echingerhof über A 92 (50/1 ) 

Eching 

319 

2,7 

2.5 - 2.9 

7438754 

0 

Brücke A 92 über Klötzimühlbach (50/2) 

Ellermühle 

637 

1,7 

1.5 - 1.9 

7438755 

0 

Brücke A 92 über Seebach (51/1 )/Brücke A 92 über 
Seebach, FB B (51/1) 

Flofham 

395 

2,7 

2.5 - 2.9 

7438756 

1 

Brücke A 92 über Seebach (51/1 )/Brücke A 92 über 
Seebach, FB A(51/1) 

Flofham 

395 

2,5 

2.5 - 2.9 

7438756 

2 
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Brücke St2045 (alt) über A 92 (52/1 ) 

Münchnerau 

749 

2,7 

2.5 - 2.9 

7438757 

0 

Brücke A 92 über Isar Flutmulde I (52/1 1 )/Brücke A 92 
über Isar Flutmulde 1, FB B (52/1 1 ) 

Münchnerau 

397 

2,2 

2.0 - 2.4 

7438758 

1 

Brücke A 92 über Isar Flutmulde 1 (52/1 1 )/Brücke A 92 
über Isar Flutmulde 1, FB A (52/1 1 ) 

Münchnerau 

397 

2,0 

2.0 - 2.4 

7438758 

2 

Brücke A92 über ÖFWW und Flutmulde II (52/12) 

Landshut 

1462 

2,4 

2.0 - 2.4 

7438759 

0 

Ul uor\c uuci i_cii luoi lui- 

West)(52/2)/Brücke A92 über St2045 neu (AS L.-W.);FR 

Landshut 

505 

2,7 

2.5 - 2.9 

7438760 

1 

uuci o iicu^r^u i_aiiuoiiui- 

West)(52/2)/Brücke A92 ü. St2045 neu (AS L.-W.) FR 

Landshut 

505 

2,7 

2.5 - 2.9 

7438760 

2 

Brücke A92 über DB München-Regensburg (53/2)/Brücke 
A92 ü. DB München-Regensburg; FR Mü. (53/2) 

Landshut 

817 

2,8 

2.5 - 2.9 

7438761 

1 

Brücke A92 über DB München-Regensburg (53/2)/Brücke 
A92 ü. DB München-Regensb.; FR Degg. (53/2) 

Landshut 

717 

2,8 

2.5 - 2.9 

7438761 

2 

Ul uor\c uuci v-/i vv v v ui lu i i ai i^i ciuci i 

(53/3)/Brücke A92 über ÖFWW u. Franzosengra. FR 

Altdorf 

236 

2,3 

2.0 - 2.4 

7438762 

1 

uuci wi vvvv uiiu 1 1 eil i^uoci 1^1 auci 1 

(53/3)/Brücke A92 über ÖFWW und Franzos.; FR 

Altdorf 

236 

2,4 

2.0 - 2.4 

7438762 

2 

Brücke A92 über Kr LA 52 bei Eugenbach (54/1 )/Brücke A 
92 über Kr LA 52 bei Eugenbach (54/1 ) 

Eugenbach 

1603 

3,0 

3.0 - 3.4 

7438763 

0 

Brücke A92 über ÖFWW (54/2)/Brücke A92 über ÖFWW; 
FR München (54/2) 

Eugenbach 

118 

2,2 

2.0 - 2.4 

7438764 

1 

Brücke A92 über ÖFWW (54/2)/Brücke A92 über ÖFWW; 
FR Deggendorf (54/2) 

Eugenbach 

118 

2,2 

2.0 - 2.4 

7438764 

2 

Brücke A92 über GVS Ostergaden-Eugenbach (55/1) 

Eugenbach 

1255 

2,5 

2.5 - 2.9 

7438765 

0 

Brücke A92 über Tal und Buchergraben (55/2)/Brücke A92 
über Tal und Buchergraben; FR 2 (55/2) 

Eugenbach 

2087 

3,4 

3.0 - 3.4 

7438766 

1 

Brücke A92 über Tal und Buchergraben (55/2)/Brücke A92 
über Tal und Buchergraben; FR 1 (55/2) 

Eugenbach 

2087 

3,4 

3.0 - 3.4 

7438766 

2 

Brücke A92 über die Pfettrach (56/2)/Brücke A92 über die 
Pfettrach; FR Mü. (56/2) 

Altdorf 

4887 

2,9 

2.5 - 2.9 

7438767 

1 

Brücke A92 über die Pfettrach (56/2)/Brücke A92 über die 
Pfettrach; FR Degg. (56/2) 

Altdorf 

4869 

3,0 

3.0 - 3.4 

7438767 

2 
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Brücke A92 über B299 (AS Altdorf) (57/1 )/Brücke A92 über 
B299 (AS Altdorf); FR Mü. (57/1) 

Altdorf 

599 

2,9 

2.5 - 2.9 

7438768 

1 

Brücke A92 über B299 (AS Altdorf) (57/1 )/Brücke A92 über 
B299 (AS Altdorf); FR Degg. (57/1) 

Altdorf 

599 

2,9 

2.5 - 2.9 

7438768 

2 

Brücke ÖFWW über A92 (58/1 )/Brücke ÖFWW über A 92 
(58/1 ) 

Altdorf 

289 

2,2 

2.0 - 2.4 

7438769 

0 

Brücke GVS Gstaudach-Altdorf über A92 (58/3) 

Altdorf 

857 

2,3 

2.0 - 2.4 

7438770 

0 

Brücke A92 über ÖFWW (60/1 )/Brücke A92 über ÖFWW; 
FR München (60/1) 

Landshut 

181 

3,0 

3.0 - 3.4 

7438771 

1 

Brücke A92 über ÖFWW (60/1 )/Brücke A92 über ÖFWW; 
FR Deggendorf (60/1 ) 

Landshut 

181 

3,0 

3.0 - 3.4 

7438771 

2 

Ul uor\c uuci UiLc/cri icu i_ciiiuoiiui- 

Nord)(60/2)/Brücke A92 ü. B299neu (AS Lands.-N.); FR 

Landshut 

306 

2,9 

2.5 - 2.9 

7438772 

1 

uuci u^c'C'i icu yrAO i_cii luoi lui- 

Nord)(60/2)/Brücke A92 ü. B299neu (AS L.-N.): FR Degg. 

Landshut 

264 

2,9 

2.5 - 2.9 

7438772 

2 

Brücke ÖFWW über A92 (61/1) 

Ergolding 

320 

2,8 

2.5 - 2.9 

7438773 

0 

Brücke ÖFWW über A92 (61/3)/Brücke ÖFWW über 
A92(61/3) 

Ergolding 

296 

2,7 

2.5 - 2.9 

7438774 

0 

Brücke A92 über St2143 bei Ergolding (62/1 )/Brücke A92 
über St2143 bei Ergolding; FR Mü.(62/1 ) 

Ergolding 

347 

3,0 

3.0 - 3.4 

7438775 

1 

Brücke A92 über St2143 bei Ergolding (62/1 )/Brücke A92 
überSt2143 b. Ergoldl.; FR Degg.(62/1) 

Ergolding 

347 

3,0 

3.0 - 3.4 

7438775 

2 

Ul uor\c uuci uu i \cy ci iöuui y- 

Landshut(2gl.)(62/2)/Brücke A92 ü. DB Regensb.-L. (2gl.); 

Ergolding 

208 

2,8 

2.5 - 2.9 

7438776 

1 

uu IXC^CIIOLfUI^- 

Landshut(2gl.)(62/2)/Brücke A92 ü. DB Regensb.-L. (2gl.): 

Ergolding 

208 

2,8 

2.5 - 2.9 

7438776 

2 

Brücke ÖFWW über A92 (56/1 )/Brücke ÖFWW über A 92 
(56/1 ) 

Altdorf 

289 

2,4 

2.0 - 2.4 

7438777 

0 

Brücke A92 über Feldbach (62/3) 

Ergolding 

565 

2,6 

2.5 - 2.9 

7438778 

0 

Brücke B299 über GRW In Piflas 

Piflas 

89 

2,2 

2.0 - 2.4 

7438906 

0 

Brücke GVS über Bl 5 bei Ergolding 

Ergolding 

494 

2,4 

2.0 - 2.4 

7439500 

0 
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Brücke B15 VA B-C über B15 bei Ergolding 

Markt Ergolding 

695 

1,7 

1.5 - 1.9 

7439501 

0 

Brücke B15 über GW und Graben bei Ergolding 

Ergolding 

168 

1,7 

1.5 - 1.9 

7439502 

0 

Brücke FW über B15 und FW bei Altheim 

Markt Ergolding 

479 

2,0 

2.0 - 2.4 

7439503 

0 

Brücke B 15 über VA B 15 und GRW bei Ergolding 

Ergolding 

585 

1,2 

1.0 - 1.4 

7439504 

0 

Brücke VA B 15 über Feldbach bei Altheim 

Altheim bei Landshut 

155 

2,3 

2.0 - 2.4 

7439505 

0 

Brücke Bl 5 VA über FW bei Altheim 

Altheim 

79 

1,1 

1.0 - 1.4 

7439508 

0 

Brücke Bl 5 über Bahn, Feldbach und FW 

Altheim 

696 

1,3 

1.0 - 1.4 

7439509 

0 

Brücke Bl 5 über GVS bei Altheim 

Altheim 

132 

2,2 

2.0 - 2.4 

7439510 

0 

Brücke B299 über GVS bei Landshut 

Landshut 

171 

1,2 

1.0 - 1.4 

7439519 

0 

Brücke GVS über B299 bei Landshut (Moniberg) 

Landshut 

515 

2,2 

2.0 - 2.4 

7439520 

0 

Brücke GVS über B299 bei Landshut (Flagrain) 

Landshut 

449 

2,7 

2.5 - 2.9 

7439521 

0 

Brücke B299 über GRW bei Landshut 

Landshut 

70 

2,2 

2.0 - 2.4 

7439522 

0 

Brücke A92 über K-LA26 bei Ergolding (63/1)/Brücke A92 
über K-LA26 bei Ergolding; FR Mü.(63/1) 

Ergolding 

244 

2,8 

2.5 - 2.9 

7439751 

1 

Brücke A92 über K-LA26 bei Ergolding (63/1)/Brücke A92 
über K-LA26 b. Ergolding;FR Degg.(63/1) 

Ergolding 

244 

2,8 

2.5 - 2.9 

7439751 

2 

Brücke ÖFWW über A92 (63/3) 

Ergolding 

367 

2,7 

2.5 - 2.9 

7439752 

0 

Brücke A92 über K-LA26 nach Ergolding (64/1 )/Brücke 

A92 über K-LA26; FR München (64/1) 

Altheim 

252 

2,8 

2.5 - 2.9 

7439753 

1 

Brücke A92 über K-LA26 nach Ergolding (64/1 )/Brücke 

A92 über K-LA26; FR Deggendorf (64/1) 

Altheim 

222 

2,8 

2.5 - 2.9 

7439753 

2 

Ul uor\c r\zj£. uuci u i «j i louui luoi lui 

(AS)(64/2)/Brücke A92 ü. B15 Regensburg-L. (AS):FR Mü. 

/gTl /ON 

Altheim 

366 

3,0 

3.0 - 3.4 

7439754 

1 
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LJI UOr\C UUCI LJ l l iouui^-l.ciiiuoiiui 

(AS)(64/2)/Brücke A92 ü. B15 Regens.-L. (AS); FR Degg. 

/o A in\ 

Altheim 

366 

2,7 

2.5 - 2.9 

7439754 

2 

Brücke ÖFWW bei Altheim über A92 (65/2) 

Altheim 

262 

2,3 

2.0 - 2.4 

7439755 

0 

Brücke A92 über Eichelbach (66/1) 

Altheim 

203 

2,0 

2.0 - 2.4 

7439756 

0 

Brücke GVS Altheim-Gaden Ü.A92 (66/2)/Brücke GVS 
Altheim-Gaden über A92 (66/2) 

Altheim 

409 

2,5 

2.5 - 2.9 

7439757 

0 

Brücke A92 über Einsiedlergraben (66/3) 

Altheim 

244 

2,0 

2.0 - 2.4 

7439758 

0 

Brücke A92 Ü.K-LA26 zur St2074 b. Altheim (65/1 )/Brücke 
A92 ü. K-LA26 z.St2074 b. Alth.;FR M.(65/1) 

Altheim 

183 

2,4 

2.0 - 2.4 

7439761 

1 

Brücke A92 Ü.K-LA26 zur St2074 b. Altheim (65/1 )/Brücke 
A92 Ü.K-LA26 z.St2074 b.Alth.;FR Deg.(65/1) 

Altheim 

198 

2,4 

2.0 - 2.4 

7439761 

2 

Brücke B299 über die Große Isar in Landshut 

Landshut 

1231 

2,8 

2.5 - 2.9 

7439902 

0 

Brücke B299 über die Kleine Isar in Landshut 

Landshut 

1231 

2,8 

2.5 - 2.9 

7439903 

0 

Brücke B20 über St2112 bei Simbach 

Simbach bei Landau 

313 

2,3 

2.0 - 2.4 

7442521 

0 

Brücke B20 überden Simbach bei Simbach 

Simbach 

319 

1,0 

1.0 - 1.4 

7442522 

0 

Brücke FW über B20 bei Simbach 

Simbach 

174 

2,0 

2.0 - 2.4 

7442523 

0 

Brücke B20 über GVS bei Simbach 

südlich Simbach 

204 

1,1 

1.0 - 1.4 

7442524 

0 

Brücke GVS über B20 bei Simbach 

Simbach bei Landau 

223 

2,2 

2.0 - 2.4 

7442525 

0 

Brücke GVS über B20 bei Malgersdorf 

Malgersdorf 

159 

2,0 

2.0 - 2.4 

7442527 

0 

Brücke B20 über den Urlsbach bei Malgersdorf 

Malgersdorf 

219 

1,7 

1.5 - 1.9 

7442528 

0 

Brücke GVS zum Sommerkeller über B 20 

Malgersdorf 

170 

1,7 

1.5 - 1.9 

7442529 

0 

Brücke B20 über WW in Malgersdorf 

Malgersdorf 

80 

1,9 

1.5 - 1.9 

7442530 

0 
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Brücke B20 überden Kollbach in Malgersdorf 

Malgersdorf 

1140 

2,0 

2.0 - 2.4 

7442531 

0 

Brücke B20 über St 211 5 bei Malgersdorf 

Malgersdorf 

493 

1,8 

1.5 - 1.9 

7442532 

0 

Brücke B20 über WW bei Plamberg 

Malgersdorf 

173 

1,0 

1.0 - 1.4 

7442533 

0 

Brücke GVS über B20 nach Irlach 

Malgersdorf 

183 

1,2 

1.0 - 1.4 

7442534 

0 

Brücke B20 über FRW bei Kenoden 

Malgersdorf 

60 

1,2 

1.0 - 1.4 

7442535 

0 

Brücke B8 über Bibersbach 

Schalding 

117 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446500 

0 

Brücke B8 über den Schaldingerbach 

Schalding 

117 

1,5 

1.5 - 1.9 

7446501 

0 

Brücke B8 über GW bei Schalding 

Schalding 

25 

2,3 

2.0 - 2.4 

7446502 

0 

Brücke B8 über 2 Industriegleise und Hofinger Bach 

Heining 

1274 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446503 

0 

Brücke GVS über B8 bei Heining / West 

Heining 

667 

2,3 

2.0 - 2.4 

7446504 

0 

Brücke B8 über FU bei Heining 

Passau/Heining 

25 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446505 

0 

Brücke B8 überden Kellerbach bei Heining 

Passau/Heining 

113 

2,2 

2.0 - 2.4 

7446506 

0 

Brücke B8 über Klafenbach bei Passau/Heining 

Passau/Heining 

104 

2,4 

2.0 - 2.4 

7446507 

0 

Brücke B 8 über GW bei Heining 

Passau/Heining 

35 

2,4 

2.0 - 2.4 

7446508 

0 

Brücke B 8 über GW beim Kachlet 

Passau/Kachlet 

30 

2,3 

2.0 - 2.4 

7446509 

0 

Brücke B8 überden Steinbach 

Passau/Auerbach 

288 

2,0 

2.0 - 2.4 

744651 1 

0 

Brücke B8 über Hafengleis in Passau 

Passau-Auerbach 

209 

2,6 

2.5 - 2.9 

7446512 

1 

Brücke B 8 über Haissengasse/Brücke B8 über Gehweg 

Passau/Haissengasse 

69 

2,1 

2.0 - 2.4 

7446513 

1 
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Brücke B 12 über die Donau (Schanzlbrücke)/Hauptbrücke 
Süd Schanzl 

Passau/Brücke über die Donai 

3391 

2,8 

2.5 - 2.9 

7446516 

A 

Brücke B 12 über die Donau 

(Schanzlbrücke)/Einhängeträger - Hauptbrücke Schanzl 

Passau/Brücke über die Donai 

2609 

2,4 

2.0 - 2.4 

7446516 

B 

Brücke B 12 über die Donau (Schanzlbrücke)/Hauptbrücke 
Nord Schanzl 

Passau/Brücke über die Donai 

1844 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446516 

C 

Brücke Bl 2 über die Hz (westlich) 

Passau/Hzstadt 

576 

1,1 

1.0 - 1.4 

7446518 

0 

Brücke Bl 2 über DB 

Passau-Auerbach 

408 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446519 

0 

Brücke Bl 2 über die Hz (neu/östlich) 

Passau/Hzstadt 

614 

2,1 

2.0 - 2.4 

7446534 

0 

Brücke Bl 2 Geh- und Radweg über DB 

Passau / Neustift 

70 

1,0 

1.0 - 1.4 

7446535 

0 

Brücke B 12 (GRW) über Geh- und Radweg 

Passau / Neustift 

94 

1,0 

1.0 - 1.4 

7446538 

0 

Brücke Bl 2 über FW bei Sieglberg 

Passau/Sieglberg 

57 

2,0 

2.0 - 2.4 

7446539 

1 

Brücke Bl 2 über GW bei Grubweg 

Passau-Grubweg 

68 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446540 

0 

Brücke Bl 2 über DB, Hammerbach u. GVS 

Passau-Neustift 

2040 

2,8 

2.5 - 2.9 

7446545 

0 

Brücke B12 über die Spitalhofstraße 

Passau-Neustift 

301 

2,2 

2.0 - 2.4 

7446546 

0 

Brücke Bl 2 über Hammerbach bei Neustift 

Passau-Neustift 

697 

2,9 

2.5 - 2.9 

7446547 

0 

Brücke Bl 2 über DB in Passau-Neustift 

Passau / Neustift 

196 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446548 

0 

Brücke St2319 über Bl 2 bei Kastenreuth 

Passau/Kastenreuth 

292 

2,2 

2.0 - 2.4 

7446550 

0 

Brücke B85 über B85 (Knotenbauwerk) 

Passau/Stelzlhof 

407 

2,7 

2.5 - 2.9 

7446551 

1 

Brücke B 85 donauseitig in Hacklberg (Hangbrücke) 

Passau/Hacklberg 

3574 

3,3 

3.0 - 3.4 

7446552 

1 

Brücke B85 über GW in Hacklberg 

Passau Hacklberg 

105 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446553 

1 


Stand: 29.07.2015 


369 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke DB über die B85 

Passau/Stelzlhof 

838 

2,2 

2.0 - 2.4 

7446562 

1 

Brücke FW über B85 bei Oberstadl 

Oberstadl 

155 

2,0 

2.0 - 2.4 

7446563 

0 

Brücke B85 über FW bei Dietzing 

Dietzing 

363 

2,1 

2.0 - 2.4 

7446564 

0 

Brücke FW über B85 bei Dietzing 

Dietzing 

155 

2,4 

2.0 - 2.4 

7446565 

0 

Brücke B12 über GW bei Flacklberg-Schlössl 

Passau/Passau Flacklberg (Sc 

38 

2,0 

2.0 - 2.4 

7446567 

0 

Brücke B12 über GW am Anger 

Passau / Anger 

49 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446569 

0 

Brücke B12 ü d Donau (nördl. Brückenkopf Flängebr) 

Passau 

1471 

2,0 

2.0 - 2.4 

7446586 

0 

Brücke B12 über GRW bei Neustift 

Passau-Neustift 

51 

1,8 

1.5 - 1.9 

7446638 

1 

Brücke B388 über GW bei Zahnradfabrik 

Passau/Sulzsteg 

78 

2,0 

2.0 - 2.4 

7446640 

1 

Brücke B12 (FJS-Brücke) über B8/Brücke B12 über B8 
(FJS-Brücke-Südl. Vorlandbrücke) 

Passau/Auerbach 

2015 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446643 

1 

Brücke B12 (FJS-Brücke) über B8/Rampe B 8 über 
Steinbachmühle 

Passau/Auerbach 

1018 

2,9 

2.5 - 2.9 

7446643 

2 

Brücke B85 über Flang Flacklberg landseitig/Brücke B85 
über Flang Flacklberg lands. Flangbrücke 

Passau/Flacklberg 

1221 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446656 

1 

Brücke B85 über GW 

Passau/Flacklberg 

159 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446657 

1 

Brücke B8 über Parkplatz (SW-Rampe Schanzlbrücke) 

Passau 

6174 

2,8 

2.5 - 2.9 

7446659 

0 

Brücke B12 über Gelände (NW-Rampe Schanzlbrücke) 

Passau 

1293 

1,9 

1.5 - 1.9 

7446660 

0 

Brücke B12 ü Gelände (NO-Rampe Schanzl) 

Passau 

1093 

2,7 

2.5 - 2.9 

7446661 

0 

Brücke A3 über die Donau bei Schalding (194) 

Schalding 

30906 

2,9 

2.5 - 2.9 

744671 1 

0 

Brücke GVS Rittsteig-Alte Poststraße über A3 (195) 

Passau-Rittsteig 

1271 

2,4 

2.0 - 2.4 

7446712 

0 
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Brücke A3 über GVS Richterstraße (196) 

Passau / Rittsteig 

779 

2,1 

2.0 - 2.4 

7446713 

0 

Brücke GVS Neustift-Haarschedl über A3 (197) 

Neustift-Haarschedl 

405 

2,1 

2.0 - 2.4 

7446714 

0 

Ul uor\c /~v>j u . u 1 ^ V Ul 1 o i i u~u i ^ ^/~vu i ci~ 

Mitte)(198)/Brücke A3 Ü.B12 von St2118-B12 (AS Pa- 

Fürstenzell 

1417 

2,6 

2.5 - 2.9 

7446715 

0 

Brücke A3 über Hammerbachtal bei Neustift (199)/Brücke 
A3 ü. Hammerbachtal b. Neustift; FR Rgb.(199) 

Neustift 

4868 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446716 

1 

Brücke A3 über Hammerbachtal bei Neustift (199)/Brücke 
A3 ü. Hammerbachtal b. Neustift; FR Linz(199) 

Neustift 

4868 

3,0 

3.0 - 3.4 

7446716 

2 

Brücke A3 über Vorflutgraben (200) 

Neustift 

142 

2,3 

2.0 - 2.4 

7446717 

0 

Brücke A3 über Vorflutgraben (201 ) 

Neustift 

237 

2,2 

2.0 - 2.4 

7446718 

0 

Brücke A3 über Forstweg Irrsamer Steig (202) 

Passau 

628 

1,7 

1.5 - 1.9 

7446719 

0 

Brücke A3 über Graben (203) 

Neustift 

319 

1,8 

1.5 - 1.9 

7446720 

0 

Brücke A3 über Forstweg Neuburger Wald (204) 

Pfenningbach 

681 

2,1 

2.0 - 2.4 

7446721 

0 

Brücke A3 über Vorflutgraben (205) 

Neustift 

237 

2,1 

2.0 - 2.4 

7446722 

0 

Brücke A3 über Vorflutgraben (206) 

Neustift 

176 

2,2 

2.0 - 2.4 

7446723 

0 

Brücke St2618 Pa.-Fürstenzell ü.A3(AS Pa-Süd)(207) 

Fürstenzell 

775 

2,4 

2.0 - 2.4 

7446724 

0 

Brücke ÖFWW Fürstdobl über A3 (208) 

Pfenningbach 

262 

2,5 

2.5 - 2.9 

7446725 

0 

Brücke K-PA11 von B12-Neukirchen über A3 (209) 

Neukirchen am Inn 

459 

2,8 

2.5 - 2.9 

7446726 

0 

Brücke A3 über ÖFWW Höchbauer-Brummer (210) 

Neukirchen am Inn 

449 

2,6 

2.5 - 2.9 

7446727 

0 

Brücke GVS von K-PA7-Högnmühle über A3 (212) 

Neukirchen am Inn 

419 

2,8 

2.5 - 2.9 

7446728 

0 

Brücke A3 über Vornbacher Bach (213) 

Neukirchen 

672 

2,8 

2.5 - 2.9 

7446729 

0 
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Brücke A3 über GVS Eglsee-Niederreisching (214) 

Neukirchen 

770 

2,7 

2.5 - 2.9 

7446730 

0 

Brücke A3 über Wirtschaftsweg bei Fürstdobl (21 1 ) 

Fürstdobl 

253 

1,4 

1.0 - 1.4 

7446731 

0 

Brücke B388 über Bach bei PA-Zahnradfabrik 

Passau / Sulzsteg 

58 

2,5 

2.5 - 2.9 

7447501 

0 

Brücke B388 über Bach bei Sulzsteg 

Passau/Sulzsteg 

60 

2,6 

2.5 - 2.9 

7447502 

0 

Brücke B388 über Satzbach bei Löwmühle 

Löwmühle 

184 

2,0 

2.0 - 2.4 

7447503 

0 

Brücke B388 N über Hörreuterbach bei Kernmühle 

Kernmühle 

191 

2,7 

2.5 - 2.9 

7447504 

0 

Brücke B388 über die Erlau 

Erlau 

581 

2,6 

2.5 - 2.9 

7447505 

0 

Brücke B 388 über Bach bei Kernmühle 

Kernmühle 

111 

2,4 

2.0 - 2.4 

7447522 

0 

Brücke B 388 über Griesenbach bei Obernzell 

Obernzell 

160 

1,7 

1.5 - 1.9 

7447524 

0 

Brücke B 388 N über Hochwiestoblbach bei Kernmühle 

Kernmühle 

111 

1,8 

1.5 - 1.9 

7447525 

0 

Brücke B 388 N über FW in Wildenranna 

Wildenranna 

143 

2,3 

2.0 - 2.4 

7448500 

0 

Brücke B388 über Rannabach bei Wildenranna 

Rannasäge 

59 

1,0 

1.0 - 1.4 

7448501 

0 

Brücke B388 über Rannabach bei Wildenranna/Brücke 
B388 über Rannabach (km 27,880) 

Pölzöd 

145 

2,2 

2.0 - 2.4 

7448502 

1 

Brücke B388 über Rannabach bei Wildenranna/Brücke 
B388 über Rannabach (km 27,892) 

Pölzöd 

145 

2,6 

2.5 - 2.9 

7448502 

2 

Brücke B 388 N über den Stierbach bei Wegscheid 

Wegscheid 

74 

1,6 

1.5 - 1.9 

7448503 

0 

Brücke Parkplatz neben B 388 über Rannabach 

Rannasäge 

15 

1,6 

1.5 - 1.9 

7448521 

0 

Brücke GVS WEißingen über A 8/BW 159a, Überführung 
der GVS Weißingen-Langenau 

Langenau 

464 

2,0 

2.0 - 2.4 

7526501 

0 

Brücke WIWEG über A8/Überführung eines 
Wirtschaftsweges bei Langenau 

Langenau 

559 

2,0 

2.0 - 2.4 

7526558 

0 
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Brücke B10 überGRW bei Unterfahlheim 

Unterfahlheim 

44 

2,0 

2.0 - 2.4 

7526751 

0 

Brücke B10 über GRW und Roth in Oberfahlheim/Brücke 

B 10 über GRW in Oberfahlheim 

Oberfahlheim 

139 

2,2 

2.0 - 2.4 

7526752 

A 

Brücke B10 überGRW und Roth in Oberfahlheim/Brücke 

B 10 über die Roth in Oberfahlheim 

Oberfahlheim 

417 

2,3 

2.0 - 2.4 

7526752 

B 

Brücke BIO überden Mühlgraben in Oberfahlheim 

Oberfahlheim 

146 

2,2 

2.0 - 2.4 

7526753 

0 

Brücke BIO über die Leibi bei Burlafingen 

Burlafingen 

305 

2,4 

2.0 - 2.4 

7526754 

0 

Brücke BIO überGRW in Nersingen 

Nersingen 

57 

1,6 

1.5 - 1.9 

7526770 

0 

Brücke St2023 über die BIO bei Burlafingen 

Burlafingen 

337 

2,4 

2.0 - 2.4 

7526775 

0 

Brücke BIO überden Landgraben bei Burlafingen 

Burlafingen 

108 

2,0 

2.0 - 2.4 

7526776 

0 

Brücke A7 über Donau bei Nersingen/Brücke A7 über 
Donau bei Nersingen (2-1) 

Nersingen 

4118 

2,9 

2.5 - 2.9 

7526803 

1 

Brücke A7 über Donau bei Nersingen/Brücke A7 über 
Donau bei Nersingen (2-1) 

Nersingen 

4118 

2,9 

2.5 - 2.9 

7526803 

2 

LJi uor\c y~v ! uuci i cii iK £.u \ 1 1 r\i ai ivvci r\ 

Oberelchingen/Brücke A7 ü. Zuf. zum Kraftw. 

Nersingen 

241 

2,1 

2.0 - 2.4 

7526804 

1 

Oberelchingen/Brücke A7 ü. Zuf. zum Kraftw. 

Nersingen 

211 

2,3 

2.0 - 2.4 

7526804 

2 

Brücke St2021 Nersingen - Unterelchingen über A7/Brücke 
St2021 Nersingen - Unterelch, über A7 (3-1) 

Nersingen 

574 

2,5 

2.5 - 2.9 

7526805 

0 

Brücke A7 über DB Augsburg - Ulm + 2 FW/Brücke A7 
über DB Augsburg - Ulm + 2 FW (5-1 ) 

Nersingen 

691 

2,0 

2.0 - 2.4 

7526806 

1 

Brücke A7 über DB Augsburg - Ulm + 2 FW/Brücke A7 
über DB Augsburg - Ulm + 2 FW (5-1 ) 

Nersingen 

770 

2,0 

2.0 - 2.4 

7526806 

2 

Brücke A7 über Leibi bei Burlafingen/Brücke A7 über Leibi 
bei Burlafingen (5-2) 

Burlafingen 

921 

1,9 

1.5 - 1.9 

7526807 

0 

LJi uor\c r^i uuci u i u inci öii lyci i - inv.^ 

Nersingen)/Brücke A7 ü. BIO Nersingen-NU (AS 

Nersingen 

681 

2,8 

2.5 - 2.9 

7526808 

2 

Ul ÜCkö f\i liCcI LJiui>idoiii^di-i>i\^ 

Nersingen)/Brücke A7 ü. B10 Nersingen-NU (AS 

/c o\ 

Nersingen 

681 

2,5 

2.5 - 2.9 

7526808 

3 
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Nersingen)/Brücke A7 ü. B10 Nersingen-NU (AS 

IC 0\ 

Nersingen 

513 

2,8 

2.5 - 2.9 

7526808 

4 

Brücke A7 über die Leibi bei AS Nersingen/Brücke A7 über 
die Leibi bei AS Nersingen (6-1) 

Steinheim 

269 

1,8 

1.5 - 1.9 

7526809 

0 

Brücke K-NLI6 Steinheim - BlOneu über A7/Brücke K-NL)6 
Steinheim - Bl Oneu über A7 (7-1 ) 

Steinheim 

483 

2,7 

2.5 - 2.9 

7526810 

0 

Brücke A8 über ÖFWW Thalfingen - Rst Seligweiler/Brücke 
A8 über öFWW Thalf. - Rst Seligweiler (1 67) 

Thalfingen 

135 

2,9 

2.5 - 2.9 

7526951 

0 

Brücke A8 über ÖFWW Thalfingen - Oberer Lehen/Brücke 
A8 ü. ÖFWW Thalfingen - Oberer Lehen (166) 

Thalfingen 

162 

2,9 

2.5 - 2.9 

7526952 

0 

Oberelchingen)/Brücke GS über A8 (AS Oberelchingen) 

lAC A\ 

Oberelchingen 

674 

2,9 

2.5 - 2.9 

7526953 

0 

Brücke GVS Oberelchingen - Göttingen über A8/Brücke 
GVS Oberelchingen - Göttingen über A8 (163) 

Oberelchingen 

631 

2,9 

2.5 - 2.9 

7526954 

0 

Brücke A8 über St2021 Unterelchingen-Langenau + 
FW/Brücke A8 ü. St2021 Unterelch. -Langenau + FW (162) 

Unterelchingen 

300 

2,8 

2.5 - 2.9 

7526955 

1 

Brücke A8 über St2021 Unterelchingen-Langenau + 
FW/Brücke A8 ü. St2021 Unterelch. -Langenau + FW (162) 

Unterelchingen 

362 

2,3 

2.0 - 2.4 

7526955 

2 

Brücke A8 über St2021 Unterelchingen-Langenau + 
FW/Brücke A8 ü. St2021 Unterelch. -Langenau + FW (162) 

Unterelchingen 

216 

2,5 

2.5 - 2.9 

7526955 

3 

Brücke R. A7 nach Stuttg. über DB Aalen-Ulm 
+FW/Brücke R. A7 Fü. -Stuttg. ü. DB Aalen-Ulm+FW (0-3a) 

Unterelchingen 

486 

2,5 

2.5 - 2.9 

7526956 

1 

Ul uor\c 1 \ . y~v/ i laoi i uüci lju r^aici 1 1 

+FW/Brücke R. A7 Wü.-Stuttg. ü. DB Aalen-Ulm+FW (0- 

Unterelchingen 

529 

2,3 

2.0 - 2.4 

7526956 

2 

Brücke A8 über DB Ulm - Aalen + FW/Brücke A8 über DB 
Ulm -Aalen + FW (161) 

Unterelchingen 

237 

2,9 

2.5 - 2.9 

7526957 

1 

Brücke A8 über DB Ulm - Aalen + FW/Brücke A8 über DB 
Ulm -Aalen + FW (161) 

Unterelchingen 

196 

2,1 

2.0 - 2.4 

7526957 

2 

Brücke A8 über DB Ulm - Aalen + FW/Brücke A8 über DB 
Ulm -Aalen + FW (161) 

Unterelchingen 

314 

2,0 

2.0 - 2.4 

7526957 

3 

Brücke A8 über DB Ulm - Aalen + FW/Brücke A8 über DB 
Ulm- Aalen + FW (161) 

Unterelchingen 

392 

2,0 

2.0 - 2.4 

7526957 

4 

Brücke Rampe A7 Füssen - Stuttgart über A7/Brücke 
Rampe A7 Füssen - Stuttgart über A7 (0-4) 

Unterelchingen 

4769 

3,0 

3.0 - 3.4 

7526958 

0 

Brücke A8 über A7 (AK Ulm/Elchingen)/Brücke A8 über A7 
(AK Ulm/Elchingen) (0-3) 

Unterelchingen 

793 

2,4 

2.0 - 2.4 

7526959 

1 


Stand: 29.07.2015 


374 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A8 über A7 (AK Ulm/Elchingen)/Brücke A8 über A7 
(AK Ulm/Elchingen) (0-3) 

Unterelchingen 

991 

2,3 

2.0 - 2.4 

7526959 

2 

Brücke A8 über A7 (AK Ulm/Elchingen)/Brücke A8 über A7 
(AK Ulm/Elchingen) (0-3) 

Unterelchingen 

1048 

2,3 

2.0 - 2.4 

7526959 

3 

Brücke A8 über A7 (AK Ulm/Elchingen)/Brücke A8 über A7 
(AK Ulm/Elchingen) (0-3) 

Unterelchingen 

741 

1,8 

1.5 - 1.9 

7526959 

4 

Brücke A7 über St2021 Langenau - Unterelch. + 

FW/Brücke A7 ü. St2021 Langenau-Unterelch. + FW (0-1) 

Unterelchingen 

332 

2,8 

2.5 - 2.9 

7526960 

1 

Brücke A7 über St2021 Langenau - Unterelch. + 

FW/Brücke A7 ü. St2021 Langenau-Unterelch. + FW (0-1) 

Unterelchingen 

332 

2,9 

2.5 - 2.9 

7526960 

2 

Brücke A7 über DB Aalen - Ulm + 2 FW/Brücke A7 über 

DB Aalen - Ulm + 2 FW (0-2) 

Unterelchingen 

800 

2,5 

2.5 - 2.9 

7526961 

1 

Brücke A7 über DB Aalen - Ulm + 2 FW/Brücke A7 über 

DB Aalen - Ulm + 2 FW (0-2) 

Unterelchingen 

885 

2,5 

2.5 - 2.9 

7526961 

2 

Brücke FW Weißingen - Unterelchingen über A7/Brücke 

FW Weißingen - Unterelchingen über A7 (0-5) 

Unterelchingen 

304 

2,4 

2.0 - 2.4 

7526962 

0 

Brücke GVS Weißingen - Unterelchingen über A7/Brücke 
GVS Weißingen - Unterelchingen ü. A7 (1-1) 

Unterelchingen 

638 

2,9 

2.5 - 2.9 

7526963 

0 

Brücke BIO über die Biber bei Unterfahlheim 

Unterfahlheim 

230 

2,2 

2.0 - 2.4 

7527553 

0 

Brücke BIO über Wilddurchlass bei Unterfahlheim 

Unterfahlheim 

94 

2,6 

2.5 - 2.9 

7527554 

0 

Brücke Bl 6 über Landgraben bei Günzburg 

Günzburg 

57 

2,2 

2.0 - 2.4 

7527555 

0 

Brücke Bl 6 über Rottelsgraben bei Günzburg 

Günzburg 

140 

2,2 

2.0 - 2.4 

7527556 

0 

Brücke Bl 6 über Flakenbank bei Günzburg 

Günzburg 

68 

2,5 

2.5 - 2.9 

7527557 

0 

Brücke Bl 6 über Flutmulde bei Günzburg 

Günzburg 

239 

2,5 

2.5 - 2.9 

7527558 

0 

Brücke Bl 6 über die Donau in Günzburg/Brücke Überbau 
über WW Nord 

Günzburg 

175 

1,7 

1.5 - 1.9 

7527559 

A 

Brücke B16 über die Donau in Günzburg/Bogenbrücke 
Mittelfeld über der Donau 

Günzburg 

1148 

2,0 

2.0 - 2.4 

7527559 

B 

Brücke Bl 6 über die Donau in Günzburg/Brücke Überbau 
über WW Süd 

Günzburg 

175 

1,8 

1.5 - 1.9 

7527559 

C 
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Brücke B16 über DB in Günzburg 

Günzburg 

546 

2,5 

2.5 - 2.9 

7527560 

0 

Brücke B16 über Denzinger Bachtal bei Günzburg 

Günzburg 

590 

2,3 

2.0 - 2.4 

7527586 

0 

Brücke GVS über B16 in Günzburg 

Günzburg 

329 

2,0 

2.0 - 2.4 

7527587 

0 

Brücke GVS über B16 in Günzburg 

Günzburg 

492 

2,4 

2.0 - 2.4 

7527590 

0 

Brücke GVS über B16 in Günzburg 

Günzburg 

336 

2,3 

2.0 - 2.4 

7527591 

0 

Brücke GRW neben B16 über Flutmulde bei Günzburg 

Günzburg 

41 

2,2 

2.0 - 2.4 

7527593 

0 

Brücke GRW über B16 in Günzburg 

Günzburg 

159 

2,2 

2.0 - 2.4 

7527605 

0 

Brücke GRW über B16 in Günzburg 

Günzburg 

114 

2,0 

2.0 - 2.4 

7527606 

0 

Brücke GRW neben B16 über Rottelsgraben bei GZ 

Günzburg 

37 

2,3 

2.0 - 2.4 

7527616 

0 

Brücke A8 über GS Ebersbach - Leinheim/Brücke A8 über 
GS Ebersbach - Leinheim (BA 1 Nord) 

Leinheim 

151 

1,3 

1.0 - 1.4 

7527651 

1 

Brücke A8 über GS Ebersbach - Leinheim/Brücke A8 über 
GS Ebersbach - Leinheim (BA 2 Süd) 

Leinheim 

153 

1,6 

1.5 - 1.9 

7527651 

2 

Brücke A8 über FW nach Leinheim 

Leinheim 

116 

2,0 

2.0 - 2.4 

7527652 

1 

Brücke A8 über FW nach Leinheim 

Leinheim 

117 

1,0 

1.0 - 1.4 

7527652 

2 

Brücke A8 über Günzflutmulde I 

Kleinkötz 

248 

1,5 

1.5 - 1.9 

7527655 

0 

Brücke A8 über Günzflutmulde II 

Kleinkötz 

219 

1,5 

1.5 - 1.9 

7527656 

0 

Brücke A 8 über die Günz bei Günzburg 

Günzburg 

645 

2,2 

2.0 - 2.4 

7527657 

1 

Brücke A 8 über die Günz bei Günzburg 

Günzburg 

650 

1,8 

1.5 - 1.9 

7527657 

2 

Brücke A8 über Günzflutmulde III 

Wasserburg 

223 

1,5 

1.5 - 1.9 

7527658 

0 
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Brücke A8 über DB (1gl.) Krumbach-Günzb. + GVS 

Wasserburg 

525 

1,9 

1.5 - 1.9 

7527659 

1 

Brücke A8 über DB (1gl.) Krumbach-Günzb. + GVS 

Wasserburg 

525 

1,8 

1.5 - 1.9 

7527659 

2 

Brücke A8 über K-GZ4 Großkötz-Bubesheim/Brücke A8 
über K-GZ4 Großkötz - Bubesheim 

Günzburg 

226 

1,9 

1.5 - 1.9 

7527660 

1 

Brücke A8 über K-GZ4 Großkötz-Bubesheim/Brücke A8 
über K-GZ4 Großkötz - Bubesheim 

Günzburg 

230 

1,6 

1.5 - 1.9 

7527660 

2 

Brücke A8 über St 2020 Weißenhorn - Bubesheim 

Günzburg 

199 

1,8 

1.5 - 1.9 

7527661 

1 

Brücke A8 über St 2020 Weißenhorn - Bubesheim 

Günzburg 

201 

1,6 

1.5 - 1.9 

7527661 

2 

Brücke A8 über Bubesheimer Bach 

Bubesheim 

757 

1,8 

1.5 - 1.9 

7527662 

0 

Brücke A8 über FW bei Waldvogel 

Leipheim 

144 

1,9 

1.5 - 1.9 

7527663 

1 

Brücke A8 über FW bei Waldvogel 

Leipheim 

142 

1,0 

1.0 - 1.4 

7527663 

2 

Brücke A8 über FW "Fleerstraße" 

Leipheim 

173 

1,6 

1.5 - 1.9 

7527664 

1 

Brücke A8 über FW "Fleerstraße" 

Leipheim 

154 

2,5 

2.5 - 2.9 

7527664 

2 

Brücke A8 über Binkenbach 

Leipheim 

263 

1,2 

1.0 - 1.4 

7527665 

0 

Brücke A8 über FW Grockelhofer Weg 

Leipheim 

264 

1,0 

1.0 - 1.4 

7527667 

1 

Brücke A8 über FW Grockelhofer Weg 

Leipheim 

144 

1,9 

1.5 - 1.9 

7527667 

2 

Brücke B10 Ulm-Augsb. + GRW über A8 (AS Leipheim) 

Leipheim 

906 

2,5 

2.5 - 2.9 

7527668 

0 

Brücke A8 über Donau bei Leipheim 

Leipheim 

7013 

2,0 

2.0 - 2.4 

7527669 

1 

Brücke A8 über Donau bei Leipheim 

Leipheim 

6638 

2,0 

2.0 - 2.4 

7527669 

2 

Brücke A8 über FW Weißingen - Leipheim 

Riedheim 

185 

2,5 

2.5 - 2.9 

7527670 

1 
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Brücke A8 über FW Weißingen - Leipheim 

Riedheim 

184 

1,1 

1.0 - 1.4 

7527670 

2 

Brücke FW bei Riedheim über A8 

Riedheim 

270 

2,3 

2.0 - 2.4 

7527671 

0 

Brücke GVS Weißingen - Riedheim über A8 

Riedheim 

520 

2,3 

2.0 - 2.4 

7527672 

0 

LS-BW A8 Bubesheim/FR Elchingen/ neben BW 
148/Brücke A8 LS-Träger km1 00,763, neben BW 148 

Bubesheim 

23 

1,9 

1.5 - 1.9 

7527674 

2 

Brücke FW+GRW über Rampe A8 

Günzburg 

131 

2,3 

2.0 - 2.4 

7527676 

0 

Brücke Zubringer Legoland über Bl 6 bei Günzburg 

Günzburg 

756 

2,3 

2.0 - 2.4 

7527677 

0 

Brücke Bl 6 über FW bei Günzburg 

Günzburg 

235 

2,7 

2.5 - 2.9 

7527678 

0 

Brücke FW über Bl 6 bei Günzburg 

Günzburg 

162 

2,4 

2.0 - 2.4 

7527679 

0 

Brücke FW nach Oeffingen über A8/Brücke FW nach 
Oeffingen über A 8 

Oeffingen 

315 

2,0 

2.0 - 2.4 

7527681 

0 

Brücke Bl 6 Kaufb.-Oonauwörth ü. A8 (AS 

Günzburg VBrücke FW Riedweg westlich Bl 6 über A8 

Günzburg 

334 

2,2 

2.0 - 2.4 

7527682 

1 

Brücke Bl 6 Kaufb.-Oonauwörth ü. A8 (AS Günzburg) 

Günzburg 

536 

2,0 

2.0 - 2.4 

7527682 

2 

Brücke Bl 6 Kaufb.-Oonauwörth ü. A8 (AS Günzburg) 

Günzburg 

536 

2,0 

2.0 - 2.4 

7527682 

2 

Brücke Bl 6 Kaufb.-Oonauwörth ü. A8 (AS Günzburg) 

Günzburg 

766 

2,2 

2.0 - 2.4 

7527682 

3 

LS-BW A8 Bubesheim km 100,428, über BW 147a/Brücke 
A8 LS-Träger kml 00,497, neben BW 147 

Bubesheim 

27 

1,8 

1.5 - 1.9 

7527690 

2 

Brücke BIO überden Erlenbach in Burgau 

Burgau 

595 

2,0 

2.0 - 2.4 

7528500 

0 

Brücke BIO über die Brühlmindel in Burgau 

Burgau 

325 

2,3 

2.0 - 2.4 

7528501 

0 

Brücke BIO über die Mindel in Burgau 

Burgau 

323 

2,2 

2.0 - 2.4 

7528502 

0 

Brücke BIO über die Kammlach in Unterknöhngen 

Unterknöhngen 

258 

2,0 

2.0 - 2.4 

7528504 

0 
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Brücke B10 über Flutgraben bei Röfingen 

Röfingen 

100 

1,7 

1.5 - 1.9 

7528528 

0 

Brücke B10 über DB bei Burgau 

Burgau 

682 

2,0 

2.0 - 2.4 

7528531 

0 

Brücke B10 über GRW bei Limbach 

Limbach 

139 

2,0 

2.0 - 2.4 

7528543 

0 

Brücke B10 übereinen GRW bei Kleinanhausen 

Kleinanhausen 

102 

2,0 

2.0 - 2.4 

7528557 

0 

Brücke A8 ü. Kleine Mindel bei Rasth. Burgauer See 

Burgau 

349 

2,9 

2.5 - 2.9 

7528657 

1 

Brücke A8 ü. Kleine Mindel bei Rasth. Burgauer See 

Burgau 

129 

3,0 

3.0 - 3.4 

7528657 

3 

Brücke KrGZ15 Limbach - Harthausen über A8 

Limbach 

632 

1,8 

1.5 - 1.9 

7528675 

0 

Brücke St2024 Krumbach - Unterknöringen über A8 

Unterknöringen 

604 

1,8 

1.5 - 1.9 

7528676 

0 

Brücke FW "Galgenbergweg" über A8 

Burgau 

312 

1,8 

1.5 - 1.9 

7528677 

0 

Brücke FW "Grüner Weg" über A8 

Burgau 

375 

1,3 

1.0 - 1.4 

7528678 

0 

Brücke A8 über den Erlenbach 

Burgau 

159 

1,0 

1.0 - 1.4 

7528679 

1 

Brücke A8 über den Erlenbach 

Burgau 

187 

1,0 

1.0 - 1.4 

7528679 

2 

Brücke A8 über den Erlenbach/Brücke Rampe A8 über 
den Erlenbach 

Burgau 

168 

1,8 

1.5 - 1.9 

7528679 

3 

Brücke A8 über Scheidgraben bei Scheppach/Brücke 
Rampe A8 über Scheidgraben bei Scheppach 

Scheppach 

108 

1,0 

1.0 - 1.4 

7528681 

1 

Brücke A8 über Scheidgraben bei Scheppach/Brücke 
Rampe A8 über Scheidgraben bei Scheppach 

Scheppach 

101 

1,0 

1.0 - 1.4 

7528681 

2 

Brücke A8 über Scheidgraben bei Scheppach/Brücke 
Rampe A8 über Scheidgraben bei Scheppach 

Scheppach 

62 

2,8 

2.5 - 2.9 

7528681 

3 

Brücke St2025 Scheppach - Röfingen über A8 

Scheppach 

692 

1,7 

1.5 - 1.9 

7528682 

0 

Brücke A8 über Durchlass im Scheppacher Forst 

Freihalden 

87 

1,0 

1.0 - 1.4 

7528683 

1 
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Brücke A8 über Durchlass im Scheppacher Forst 

Freihalden 

102 

1,0 

1.0 - 1.4 

7528684 

1 

Brücke FW Scheppach - Burgau über A8 

Burgau 

572 

1,1 

1.0 - 1.4 

7528688 

0 

Brücke A8 über GVS Schönenberg - Burgau 

Günzburg 

166 

1,0 

1.0 - 1.4 

7528690 

1 

Brücke A8 über FW Breiter Weg 

Günzburg 

127 

1,0 

1.0 - 1.4 

7528692 

1 

Brücke A8 über FW "Riedweg'VBrücke A8 über FW 
"Riedweg" BA1 

Unterknöringen 

111 

1,0 

1.0 - 1.4 

7528693 

1 

Brücke A8 über FW "Riedweg'VBrücke A8 über FW 
"Riedweg" BA2 

Unterknöringen 

112 

1,8 

1.5 - 1.9 

7528693 

2 

Brücke A8 überöstl. Kammelflutkanal 

Unterknöringen 

101 

1,0 

1.0 - 1.4 

7528694 

1 

Brücke A8 über die Kammei 

Unterknöringen 

397 

2,0 

2.0 - 2.4 

7528695 

1 

Brücke A8 über westl. Kammelflutkanal 

Großanhausen 

106 

1,0 

1.0 - 1.4 

7528696 

1 

Brücke A8 über GVS Flammerstetten - Großanhausen 

Großanhausen 

157 

1,0 

1.0 - 1.4 

7528697 

2 

Brücke A8 über GVS Flammerstetten - Großanhausen 

Großanhausen 

159 

2,0 

2.0 - 2.4 

7528697 

3 

Brücke B 10 über GRW bei Landensberg 

Landensberg 

60 

2,0 

2.0 - 2.4 

7529500 

0 

Brücke B10 über die Glött bei Glöttweng 

Glöttweng/Landensberg 

88 

2,5 

2.5 - 2.9 

7529501 

0 

Brücke B 10 über die Roth 

Zusmarshausen 

116 

1,8 

1.5 - 1.9 

7529551 

1 

Brücke B 1 0 über die Zusam 

Zusmarshausen 

289 

2,0 

2.0 - 2.4 

7529552 

1 

Brücke BIO überden Flornbach 

Zusmarshausen 

101 

1,8 

1.5 - 1.9 

7529553 

0 

Brücke BIO über Feldweg 

Zusmarshausen 

168 

1,9 

1.5 - 1.9 

7529563 

0 

Brücke BIO über GRW 

Wollbach 

117 

1,0 

1.0 - 1.4 

7529578 

0 


Stand: 29.07.2015 


380 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 
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Brücke B 10 überGRW 

Wollbach 

67 

1,0 

1.0 - 1.4 

7529581 

0 

Brücke A8 über Durchlass bei Streitheim 

Streitheim 

82 

1,1 

1.0 - 1.4 

7529666 

1 

Brücke A8 über Durchlass bei Streitheim 

Streitheim 

74 

1,0 

1.0 - 1.4 

7529666 

2 

Brücke A8 über Durchlass bei Streitheim 

Streitheim 

96 

1,2 

1.0 - 1.4 

7529667 

1 

Brücke A8 über Durchlass bei Streitheim 

Streitheim 

94 

1,1 

1.0 - 1.4 

7529667 

2 

Brücke A8 über Durchlass bei Streitheim 

Streitheim 

94 

1,1 

1.0 - 1.4 

7529668 

2 

Brücke A8 über GW bei Erzschürfgrubenfeld 

Zusmarshausen 

89 

2,9 

2.5 - 2.9 

7529670 

2 

Brücke A8 über GVS Kohlstatt - Hüttenweg 

Zusmarshausen 

264 

1,1 

1.0 - 1.4 

7529674 

2 

Brücke A8 über Zusam-Flutgraben 

Zusmarshausen 

281 

1,6 

1.5 - 1.9 

7529676 

2 

Brücke A8 über FW bei Vallried 

Vallried 

142 

0,0 

slicht feststellba 

7529680 

1 

Brücke A8 über Durchlass Spitalholz - Stiegberg 

Gabelbachergreut 

109 

1,0 

1.0 - 1.4 

7529682 

1 

Brücke GVS Gabelbachergreut - Glottweng über A8 

Aystetten 

2287 

1,2 

1.0 - 1.4 

7529686 

0 

Brücke A8 über Durchlass im Scheppacher Forst 

Freihalden 

100 

1,0 

1.0 - 1.4 

7529689 

1 

Brücke A8 über Durchlass im Scheppacher Forst 

Freihalden 

83 

1,0 

1.0 - 1.4 

7529689 

2 

Brücke A8 über Durchlass im Scheppacher Forst 

Freihalden 

93 

1,0 

1.0 - 1.4 

7529690 

1 

Brücke B10 überden Schildgraben 

Auerbach 

90 

1,7 

1.5 - 1.9 

7530500 

0 

Brücke BIO überden Auerbach 

Auerbach 

91 

1,8 

1.5 - 1.9 

7530501 

0 

Brücke K-A15 Täfertingen-Hirblingen + GRW über A8 

Täfertingen 

493 

2,9 

2.5 - 2.9 

7530650 

0 
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Nr. 
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Nr. 

Brücke A8 über Schmutter-Flutmulde bei Täfertingen 

Flirblingen 

200 

1,0 

1.0 - 1.4 

7530669 

2 

Brücke A8 über Schmutter bei Täfertingen 

Flirblingen 

689 

1,0 

1.0 - 1.4 

7530670 

2 

Brücke A8 über GVS Aystetten - Edenbergen 

Edenbergen 

364 

1,5 

1.5 - 1.9 

7530674 

2 

Brücke A8 über FW "Flolzangerle" 

Aystetten 

143 

1,0 

1.0 - 1.4 

7530676 

2 

Brücke A8 über FW bei Schwefelquelle 

Aystetten 

279 

1,0 

1.0 - 1.4 

7530679 

2 

Brücke GRW Aystetten - Adelsried über A8 (Grünbr.) 

Aystetten 

1673 

1,1 

1.0 - 1.4 

7530680 

0 

Brücke FW neben A8 über Bach bei Adelsried 

Adelsried 

29 

1,0 

1.0 - 1.4 

7530682 

0 

Brücke GRW Aystetten - Adelsriedneben A8 über Bach 

Adelsried 

24 

1,0 

1.0 - 1.4 

7530685 

0 

Brücke GVS Streitheim - Adelsried über A8 

Adelsried 

485 

1,8 

1.5 - 1.9 

7530688 

0 

Brücke A8 über Durchlass bei Streitheim 

Streitheim 

187 

1,0 

1.0 - 1.4 

7530690 

1 

Brücke A8 über Durchlass bei Streitheim 

Streitheim 

164 

2,2 

2.0 - 2.4 

7530690 

2 

Brücke A8 über Durchlass bei Streitheim 

Streitheim 

86 

1,0 

1.0 - 1.4 

7530691 

1 

Brücke A8 über Durchlass bei Streitheim 

Streitheim 

81 

1,1 

1.0 - 1.4 

7530691 

2 

Brücke A8 über GVS Streitheim - Weiden II 

Streitheim 

188 

1,7 

1.5 - 1.9 

7530692 

1 

Brücke A8 über GVS Streitheim - Weiden II 

Streitheim 

209 

1,2 

1.0 - 1.4 

7530692 

2 

Brücke St 2036 über B 2 

Gersthofen 

894 

2,3 

2.0 - 2.4 

7531521 

0 

Brücke Thyssenstraße über die B 2 

Gersthofen 

565 

2,3 

2.0 - 2.4 

7531522 

0 

Brücke Daimlerstraße über die B 2 

Gersthofen 

565 

1,8 

1.5 - 1.9 

7531523 

0 
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Nr. 

Brücke B17 übereine Ortsstraße 

Gersthofen, Ziegeleistraße 

469 

2,4 

2.0 - 2.4 

7531525 

0 

Brücke B 17 Ast Anschlußrampe über die B 17 

Oberhausen Nord 

618 

2,2 

2.0 - 2.4 

7531527 

0 

Brücke B 17 über die Stuttgarter Straße 

Augsburg 

751 

2,2 

2.0 - 2.4 

7531528 

0 

Brücke B 17 überGRW 

Augsburg 

115 

1,8 

1.5 - 1.9 

7531529 

0 

Brücke GVS Langweid-Lechwerk, über die B 2 

Langweid 

693 

1,0 

1.0 - 1.4 

7531530 

0 

Brücke K A 9 über die B 2 

Langweid 

527 

1,8 

1.5 - 1.9 

7531531 

0 

Brücke B 2 über HWW/Brücke B 2 über HWW 

Stettenhofen 

180 

1,0 

1.0 - 1.4 

7531532 

1 

Brücke Gelände über die B 2 

Stettenhofen 

1800 

1,8 

1.5 - 1.9 

7531533 

0 

Brücke HWW über die B 2 

Stettenhofen 

237 

2,0 

2.0 - 2.4 

7531534 

0 

Brücke B 2 über Ortsstraße 

Stettenhofen 

311 

2,0 

2.0 - 2.4 

7531535 

1 

Brücke B 2 über ein Industriegleis 

Stettenhofen 

210 

2,0 

2.0 - 2.4 

7531536 

1 

Brücke B 2 über K A 8 

Stettenhofen 

437 

1,9 

1.5 - 1.9 

7531537 

1 

Brücke B 2 über die Bergstraße 

Gersthofen 

389 

1,3 

1.0 - 1.4 

7531538 

0 

Brücke B 2 über die K A 5 

Gersthofen 

830 

2,0 

2.0 - 2.4 

7531539 

0 

Brücke K AIC25alt Wulferts. -Derching ü. A 8 W(71 ) 

Derching 

567 

2,2 

2.0 - 2.4 

7531650 

0 

Brücke K AIC25 Lechh. -Derching über A 8 West (73) 

Derching 

559 

2,3 

2.0 - 2.4 

7531652 

0 

Brücke B2 Augsb.-Neub.ü.A8(AS Augsburg Ost)(76) 

Augsburg 

768 

2,7 

2.5 - 2.9 

7531655 

1 

Ul uor\c Ljz_ y~vu^ouui y 

Ost)(76)/Brücke B2 Augsb.-Neub. Ü.A8 (AS Augsburg 

Augsburg 

768 

2,5 

2.5 - 2.9 

7531655 

2 
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Brücke GRW bei Augsb.(Hafenmühlweg)über A8 (76/1) 

Augsburg 

436 

1,8 

1.5 - 1.9 

7531656 

0 

Brücke GVS "Alte Neuburger Str." über A8 (78) 

Augsburg 

416 

2,4 

2.0 - 2.4 

7531658 

0 

Brücke A8 ü. GRW Römerstr.-Kapellenstraße (81/I) 

Gersthofen 

337 

2,0 

2.0 - 2.4 

7531662 

0 

Brücke A8 über GVS Augsburg - Gersthofen (82) 

Augsburg 

365 

2,2 

2.0 - 2.4 

7531663 

1 

Brücke A8 über GVS Augsburg - Gersthofen (82) 

Augsburg 

325 

2,3 

2.0 - 2.4 

7531663 

2 

LJi uor\c rAU u.vj v o 

Tiefenbacherstr.+Betriebsumf.(83)/Brücke A8 ü.GVS 

Gersthofen 

276 

2,2 

2.0 - 2.4 

7531664 

1 

Tiefenbacherstr.+Betriebsumf.(83)/Brücke A8 ü.GVS 

Gersthofen 

419 

2,3 

2.0 - 2.4 

7531664 

2 

DmiSKH^HtrQ.Gr V o 

Tiefenbacherstr.+Betriebsumf.(83)/Brücke A8 ü.GVS 

Gersthofen 

419 

2,3 

2.0 - 2.4 

7531664 

3 

Tiefenbacherstr.+Betriebsumf.(83)/Brücke A8 ü.GVS 

Gersthofen 

300 

2,2 

2.0 - 2.4 

7531664 

4 

Brücke B2 Augsb.-Gersth.ü.A8W(AS Augsb/West)(83/I) 

Gersthofen 

1007 

2,9 

2.5 - 2.9 

7531668 

1 

Brücke B2 Augsb.-Gersth.ü.A8W(AS Augsb/West)(83/I) 

Gersthofen 

1007 

2,9 

2.5 - 2.9 

7531668 

2 

Brücke GVS Welserstr.-Otto-Hahn-Str.ü.A8 (83/11) 

Gersthofen 

1159 

2,0 

2.0 - 2.4 

7531669 

0 

Brücke GVS Augsb.-Hirbl. ü. A8 (AS Neusäß) 

Flirblingen 

957 

2,3 

2.0 - 2.4 

7531676 

0 

Brücke A 8 West über den Lech bei Gersthofen 
(80)/Brücke A 8W ü. den Lech bei Gersth. FR Mü. (80) 

Gersthofen 

1927 

1,9 

1.5 - 1.9 

7531679 

1 

Brücke A 8 West über den Lech bei Gersthofen 
(80)/Brücke A 8W ü. den Lech bei Gersth. FR Stuttg.(80) 

Gersthofen 

1927 

2,0 

2.0 - 2.4 

7531679 

2 

L)i uor\c y~v u vv coi uuci l^ui oi iicioo 

Grenzgraben(75/1)/Brücke A 8 West ü. Durchlass 

Augsburg 

105 

1,2 

1.0 - 1.4 

7531681 

1 

iDI uCKc 7^ tVOcöl uÜcT Dul Ul lldbb 

Grenzgraben(75/1)/Brücke A 8 West ü. Durchlass 

Augsburg 

105 

1,1 

1.0 - 1.4 

7531681 

2 

Lsi uCXc u. LTÜrClIldbb 

Branntweinbach(78/1)/Brücke A 8 West ü.Durchl 

P i irp P/-70 H\ 

Augsburg 

106 

1,0 

1.0 - 1.4 

7531682 

1 
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Ul uor\c y~v u vvcoi u. l^uioiiicioo 

Branntweinbach(78/1)/Brücke A 8 West ü.Durchl 

Augsburg 

114 

1,1 

1.0 - 1.4 

7531682 

2 

Brücke A 8 West über Durchlass DL14 (71/1 )/Brücke A 8 
West über Durchlass DL14 FB B (71/1) 

Derching 

100 

1,1 

1.0 - 1.4 

7531684 

1 

Brücke A 8 West über Durchlass DL14 (71/1 )/Brücke A 8 
West über Durchlass DL14 FB A (71/1 ) 

Derching 

102 

1,0 

1.0 - 1.4 

7531684 

2 

Brücke Geh-Radweg über A 8 West bei Derching (73a) 

Derching 

210 

2,0 

2.0 - 2.4 

7531685 

0 

Ul uor\c y~vu vvcoiuuci v o oiai^iii - 

Derching(72)/Brücke A 8 West ü. GVS Stätzling-Derching 

i— r-> r->/^o\ 

Derching 

449 

1,8 

1.5 - 1.9 

7531695 

1 

uiuoKc M u vv coi uuci vj v o oiai^iii ly - 

Derching(72)/Brücke A 8 West ü. GVS Stätzling-Derching 

Derching 

461 

1,7 

1.5 - 1.9 

7531695 

2 

Brücke A 8 West über Durchlass Siebenbrünnei (74) 

Derching 

111 

1,0 

1.0 - 1.4 

7531696 

1 

Brücke A 8 West über Durchlass Siebenbrünnei (74) 

Derching 

111 

1,0 

1.0 - 1.4 

7531696 

2 

Brücke A 8 West über Durchlass Forellenbach (75) 

Derching 

174 

1,1 

1.0 - 1.4 

7531697 

1 

Brücke A 8 West über Durchlass Forellenbach (75) 

Derching 

174 

1,0 

1.0 - 1.4 

7531697 

2 

Ul uor\c y~v u vvcoi u. uuioiiiaoo 

Siebenbrunnenbach(77)/Brücke A 8 West ü. D 

Augsburg 

131 

1,1 

1.0 - 1.4 

7531698 

1 

ul uCkB O \i'ii coi u. uÜI ol iicioS 

Siebenbrunnenbach(77)/Brücke A 8 West ü. D 

Augsburg 

108 

1,1 

1.0 - 1.4 

7531698 

2 

uItjTLRc^ Ij VtrcSTAJ. UürOllldbS 

Siebenbrunnenbach(77)/Brücke A 8 W ü. D 

Augsburg 

84 

1,8 

1.5 - 1.9 

7531698 

3 

Brücke Jagdweg über A 8 West bei Augsburg (79) 

Augsburg 

307 

1,0 

1.0 - 1.4 

7531699 

0 

TjrauT^e'7TT3"Tnre^rTrrT;7rTnnnr7TOg^onrg=o^r5rrTCrTCTT 

(81)/Brücke A 8 West ü.ÖFWW Augsburg-GersthofenFB 

r-> /n H \ 

Augsburg 

233 

1,0 

1.0 - 1.4 

7531700 

1 

ufüör\c rA u vvcoi u. v-/i vvvv y~vu^ouui oii lui ci i 

(81)/Brücke A 8 West ü.ÖFWW Augsburg-GersthofenFB 

A /OH \ 

Augsburg 

224 

1,9 

1.5 - 1.9 

7531700 

2 

Brücke ÖFWW westl.der Bahn über A 8 West (85) 

Gersthofen 

475 

1,9 

1.5 - 1.9 

7531701 

0 

Brücke FIWW über die B 2 

Flammerschmiede 

181 

2,2 

2.0 - 2.4 

7531901 

0 
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Brücke B 2 über GRW 

Autobahnsee 

220 

2,5 

2.5 - 2.9 

7531910 

0 

Brücke B300 über FW 

Gallenbach 

193 

2,7 

2.5 - 2.9 

7532500 

0 

Brücke B 300 Ast Zu-Abfahrt über die B 300 

Tränkmühle 

487 

1,0 

1.0 - 1.4 

7532504 

0 

Brücke B 300 über die Ecknach 

Aichach 

204 

2,6 

2.5 - 2.9 

7532515 

0 

Brücke B 300 über die St 2047 

Aichach 

579 

2,0 

2.0 - 2.4 

7532517 

0 

Brücke B300 über FW 

Aichach 

166 

1,0 

1.0 - 1.4 

7532518 

0 

Brücke B300 über FW 

Aichach Am Kreisgut 

169 

2,0 

2.0 - 2.4 

7532519 

0 

Brücke B 300 über GRW 

Aichach Am Sportplatz 

73 

1,7 

1.5 - 1.9 

7532520 

0 

Brücke B 300 über die K AIC 2 

Aichach 

264 

2,0 

2.0 - 2.4 

7532521 

0 

Brücke GVS über die B 300/Brüche GVS über die B 300 

Aichach Wittelsbacher Weg 

365 

2,2 

2.0 - 2.4 

7532522 

0 

Brücke B 300 über die K AIC 30 

Aichach Fleizwerk 

364 

2,5 

2.5 - 2.9 

7532523 

0 

Brücke FIWW über die B 300 

Aichach Nisselbach 

287 

2,2 

2.0 - 2.4 

7532524 

0 

Brücke FIWW über die B 300 

Ecknach 

308 

2,5 

2.5 - 2.9 

7532525 

0 

Brücke FIWW über die B 300 

Unterwittelsbach 

284 

1,8 

1.5 - 1.9 

7532526 

0 

Brücke GVS über die B 300 

Unterwittelsbach Nord 

405 

2,3 

2.0 - 2.4 

7532527 

0 

Brücke B300 über einen Gehweg 

Unterwittelsbach Mitte 

67 

1,0 

1.0 - 1.4 

7532528 

0 

Brücke B300 überden Gallenbach 

Gallenbach 

142 

1,7 

1.5 - 1.9 

7532529 

0 

Brücke B300 über den Griesbach 

Untergriesbach 

120 

1,6 

1.5 - 1.9 

7532530 

0 


Stand: 29.07.2015 


386 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

LJi uor\c rA u vvcoiu.wi vvvv i lauci or\ii oi i- 

Bitzenhofen(70)/Brücke A 8 West ü.ÖFWW Habersk.- 

Haberskirch 

185 

1,9 

1.5 - 1.9 

7532722 

1 

Di uOiVb ü u.v_/i vvvv iiciL>dor\iioii- 

Bitzenhofen(70)/Brücke A 8 West ü.ÖFWW Habersk.- 

Haberskirch 

185 

1,9 

1.5 - 1.9 

7532722 

2 

Brücke K AIC 7 Nord über die B 300 

Kühbach 

453 

2,3 

2.0 - 2.4 

7533504 

0 

Brücke K AIC 7 über die B 300 

Kühbach 

435 

2,0 

2.0 - 2.4 

7533505 

0 

Brücke GVS über die B 300 

Kühbach 

356 

2,0 

2.0 - 2.4 

7533506 

0 

Brücke B 300 über HWW/Brücke B 300 über einen HWW 

Kühbach 

120 

1,9 

1.5 - 1.9 

7533507 

0 

Brücke B 13(N) über Glonn-Mühlbach in Hohenkammer 

HOHENKAMMER 

113 

2,0 

2.0 - 2.4 

7535500 

0 

Brücke B 13(N) über Glonn in Hohenkammer 

HOHENKAMMER 

248 

2,5 

2.5 - 2.9 

7535501 

0 

Brücke B 13(N) über Glonnflut I in Hohenkammer 

HOHENKAMMER 

68 

1,8 

1.5 - 1.9 

7535502 

0 

Brücke B 13(N) über Glonnflut II bei Hohenkammer 

HOHENKAMMER 

51 

1,0 

1.0 - 1.4 

7535503 

0 

Brücke B 13(N) über Viehtrift bei Niernsdorf 

NIERNSDORF 

40 

1,6 

1.5 - 1.9 

7535511 

0 

Brücke B13 überden Graben 

Ilmmünster 

86 

1,7 

1.5 - 1.9 

7535582 

0 

Brücke A 9 über GVS Schaching - Schelleneck 
(77)/Brücke A 9 ü.GVS Schaching-Schell., Verbr.FB B(77) 

Schellneck 

51 

2,2 

2.0 - 2.4 

7535651 

1 

Brücke A 9 über GVS Schaching - Schelleneck 
(77)/Brücke A 9 ü.GVS Schach.-Schell.,Mittelt.FBA+B(77) 

Schellneck 

145 

2,2 

2.0 - 2.4 

7535651 

2 

Brücke A 9 über GVS Schaching - Schelleneck 
(77)/Brücke A 9 ü.GVS Schaching-Schell., Verbr.FB A(77) 

Schellneck 

44 

1,9 

1.5 - 1.9 

7535651 

3 

Brücke A 9 über K PAF6 Freising-Pfaffernhofen 
(78)/Brücke A 9 über K PAF6 Freis.-PAF, Verbr.FB B (78) 

Güntersdorf 

114 

2,1 

2.0 - 2.4 

7535652 

1 

Brücke A 9 über K PAF6 Freising-Pfaffernhofen 
(78)/Brücke A 9 ü.K PAF6 Freis.-PAF, Mittelt.FB A+B(78) 

Güntersdorf 

591 

2,2 

2.0 - 2.4 

7535652 

2 

Brücke A 9 über K PAF6 Freising-Pfaffernhofen 
(78)/Brücke A 9 über K PAF6 Freis.-PAF, Verbr.FB A (78) 

Güntersdorf 

114 

2,1 

2.0 - 2.4 

7535652 

3 
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Brücke GVS Hohenbuch - Johanneck über A 9 (81) 

Johanneck 

428 

2,2 

2.0 - 2.4 

7535653 

0 

Brücke A 9 über St 2084 Aiterbach-Schernbuch 
(86)/Brücke A 9 ü.St2084 Aiterb. -Schern. .Verbr.FB B(86) 

Schernbuch 

316 

2,2 

2.0 - 2.4 

7535654 

1 

Brücke A 9 über St 2084 Aiterbach-Schernbuch 
(86)/Brücke A 9 ü.St2084 Ait.-Schern., Mittelt. FBA+B(86) 

Schernbuch 

270 

2,0 

2.0 - 2.4 

7535654 

2 

Brücke A 9 über St 2084 Aiterbach-Schernbuch 
(86)/Brücke A 9 ü.St2084 Aiterb. -Schern. .Verbr.FB A(86) 

Schernbuch 

316 

2,3 

2.0 - 2.4 

7535654 

3 

Brücke A 9 über St 2084 Aiterbach-Schernbuch 
(86)/Brücke A 9 ü.St2084 Aiterb.-Schern.,LSW-Brücke(86) 

Schernbuch 

102 

1,7 

1.5 - 1.9 

7535654 

4 

Brücke A 9 über FW bei Aiterbach (89)/Brücke A 9 über 

FW bei Aiterbach, Verbr. FB B (89) 

Aiterbach 

56 

2,0 

2.0 - 2.4 

7535655 

1 

Brücke A 9 über FW bei Aiterbach (89)/Brücke A 9 ü. FW 
bei Aiterbach, Mittelt.FB A+B(89) 

Aiterbach 

132 

2,3 

2.0 - 2.4 

7535655 

2 

Brücke A 9 über FW bei Aiterbach (89)/Brücke A 9 über 

FW bei Aiterbach, Verbr. FB A (89) 

Aiterbach 

39 

2,0 

2.0 - 2.4 

7535655 

3 

Brücke A 9 über GVS bei Aiterbach (93)/Brücke A 9 über 
GVS b. Aiterbach, Verbr. FB B (93) 

Aiterbach 

88 

1,3 

1.0 - 1.4 

7535656 

1 

Brücke A 9 über GVS bei Aiterbach (93)/Brücke A 9 über 
GVS b. Aiterb., Mittelt.FB A+B(93) 

Aiterbach 

247 

2,3 

2.0 - 2.4 

7535656 

2 

Brücke A 9 über GVS bei Aiterbach (93)/Brücke A 9 über 
GVS b. Aiterbach, Verbr. FB A (93) 

Aiterbach 

88 

2,0 

2.0 - 2.4 

7535656 

3 

Brücke GVS Allersh.-Unterkienberg über A 9 (95) 

Unterkienberg 

447 

2,2 

2.0 - 2.4 

7535657 

0 

Brücke A 9 über Glonnkanal (96)/Brücke A 9 über 
Glonnkanal, FB B (96) 

Allershausen 

184 

1,8 

1.5 - 1.9 

7535658 

1 

Brücke A 9 über Glonnkanal (96)/Brücke A 9 über 
Glonnkanal, FB A (96) 

Allershausen 

184 

1,1 

1.0 - 1.4 

7535658 

2 

Brücke A 9 über die Glonn und 2 FW (97)/Brücke A 9 über 
die Glonn + 2 FW, Verbr. FB B (97) 

Allershausen 

377 

1,6 

1.5 - 1.9 

7535659 

1 

Brücke A 9 über die Glonn und 2 FW (97)/Brücke A 9 ü. 
die Glonn + 2FW, Mittelt.FB A+B (97) 

Allershausen 

1193 

2,3 

2.0 - 2.4 

7535659 

2 

Brücke A 9 über die Glonn und 2 FW (97)/Brücke A 9 über 
die Glonn + 2 FW, Verbr. FB A (97) 

Allershausen 

377 

2,5 

2.5 - 2.9 

7535659 

3 

Brücke St2054 (AS Allershausen) über A 9 (98) 

Allershausen 

821 

2,9 

2.5 - 2.9 

7535660 

0 
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Brücke GVS Allershausen-Eggenberg über A 9 (99) 

Allershausen 

428 

2,3 

2.0 - 2.4 

7535661 

0 

Brücke GVS Allershausen-Laimbach über A 9 

(1 01 )/Brücke GVS Allerhausen-Lalmbach über A 9 (1 01 ) 

Leonhardsbuch 

494 

3,4 

3.0 - 3.4 

7535663 

0 

Brücke A 9 über Kanal (102) 

Leonhardsbuch 

94 

2,8 

2.5 - 2.9 

7535664 

0 

Brücke GVS Kranzberg-Leonhardsbuch über A 9 (103) 

Leonhardsbuch 

428 

2,7 

2.5 - 2.9 

7535665 

0 

Brücke B 11(N) über Herrenmoosach In Freising 

FREISING 

164 

2,9 

2.5 - 2.9 

7536502 

0 

Brücke B 11(N) über Hammerschmied In Freising 

FREISING 

157 

2,4 

2.0 - 2.4 

7536503 

0 

Brücke B 301 über B 301 bei Marzling 

MARZLING 

456 

2,9 

2.5 - 2.9 

7536504 

0 

Brücke B 11(N) über Tuchingerweg bei Unterast 

UNTERAST 

132 

2,3 

2.0 - 2.4 

7536505 

0 

Brücke GVS/Goldhausener Straße über B 1 1 (N) 

MARZLING 

260 

2,2 

2.0 - 2.4 

7536506 

0 

Brücke B 11(N) über Waldweg bei Marzling 

MARZLING 

81 

2,4 

2.0 - 2.4 

7536507 

0 

Brücke B 11(N) über GVS/FrelsInger Straße 

MARZLING 

148 

2,7 

2.5 - 2.9 

7536508 

0 

Brücke B 301 über Stadtmoosach In Freising 

FREISING 

525 

3,2 

3.0 - 3.4 

7536509 

0 

Brücke B 301 über Bach In Tüntenhausen 

TÜNTENHAUSEN 

41 

2,3 

2.0 - 2.4 

7536510 

0 

Brücke B 301 über Mooswiesenbach bei Zolling 

ZOLLING 

182 

2,8 

2.5 - 2.9 

7536511 

0 

Brücke B 301 überden Amper-Mühlbach bei Zolling 

ZOLLING 

1281 

2,5 

2.5 - 2.9 

7536512 

0 

Brücke B 11(N) über Angerbach bei Marzling 

MARZLING 

55 

1,0 

1.0 - 1.4 

7536513 

0 

Brücke GVS über Flltzingerbach neben B 301 

KRATZERIMBACH 

61 

1,0 

1.0 - 1.4 

7536514 

0 

Brücke B 301 überden Amperkanal bei Zolling 

ZOLLING 

281 

2,7 

2.5 - 2.9 

7536522 

0 
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Brücke B 301 über Herrenmoosach in Freising 

FREISING 

179 

2,5 

2.5 - 2.9 

7536523 

0 

Brücke B 301 über DB und Moosach bei Marzling 

MARZLING 

912 

2,7 

2.5 - 2.9 

7536524 

0 

Brücke B 301 über Isarflut III bei Marzling 

MARZLING 

338 

1,7 

1.5 - 1.9 

7536525 

0 

Brücke B 301 über Isar bei Marzling 

MARZLING 

1818 

2,3 

2.0 - 2.4 

7536526 

0 

Brücke B 301 über Isarflut II bei Marzling 

MARZLING 

180 

2,5 

2.5 - 2.9 

7536527 

0 

Brücke B 301 über Isarflut 1 bei Marzling 

MARZLING 

180 

2,4 

2.0 - 2.4 

7536528 

0 

Brücke B 1 1 (N) über Graben bei Schmiedhausen 

SCHMIEDHAUSEN 

61 

2,3 

2.0 - 2.4 

7536530 

0 

Brücke B 301 über GRW bei Zolling 

ZOLLING 

83 

2,2 

2.0 - 2.4 

7536531 

0 

Brücke B 301 über Viehtrift bei Erlau 

ERLAU 

56 

1,0 

1.0 - 1.4 

7536532 

0 

Brücke B 301 über Viehtrift bei Zolling 

ZOLLING 

43 

1,2 

1.0 - 1.4 

7536533 

0 

Brücke GVS/Isarstraße über B 301 bei Marzling 

MARZLING 

642 

2,8 

2.5 - 2.9 

7536534 

0 

Brücke B 301 über GRW in Freising 

FREISING 

71 

2,9 

2.5 - 2.9 

7536535 

0 

Brücke B 301 über St 2054 bei Zolling 

ZOLLING 

310 

2,2 

2.0 - 2.4 

7536538 

0 

Brücke B 11(N) über Viehtrift bei Langenbach 

LANGENBACH 

209 

2,0 

2.0 - 2.4 

7537500 

0 

Brücke B 11(N) über DB bei Langenbach 

LANGENBACH 

295 

1,9 

1.5 - 1.9 

7537501 

0 

Brücke K-FS 13 über B 11(N) bei Langenbach 

LANGENBACH 

115 

2,9 

2.5 - 2.9 

7537502 

0 

Brücke B 11(N) über Amperüberleitungskanal 

MOOSBURG 

473 

2,9 

2.5 - 2.9 

7537503 

0 

Brücke GVS/Bonaustraße über B 11(N) in Moosburg 

MOOSBURG 

311 

2,8 

2.5 - 2.9 

7537504 

0 
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Brücke B 11 (N) über Mühlbach und LS-BW bei 
Moosbur/Brücke B 11(N) über Mühlbach bei Moosburg 

MOOSBURG 

132 

1,9 

1.5 - 1.9 

7537505 

1 

Brücke GVS/Gärtnerweg über B 11(N) in Moosburg 

MOOSBURG 

275 

1,3 

1.0 - 1.4 

7537506 

0 

Brücke B 11(N) über Kulturgraben in Moosburg 

MOOSBURG 

137 

2,0 

2.0 - 2.4 

7537507 

0 

Brücke B 11(N) über Isar und Isarflut in Moosburg/Brücke 

B 1 1(N) über Isar 

MOOSBURG 

718 

3,0 

3.0 - 3.4 

7537508 

A 

Brücke B 11(N) über Isar und Isarflut in Moosburg/Brücke 

B 1 1(N) über Isarflut 

MOOSBURG 

940 

2,8 

2.5 - 2.9 

7537508 

B 

Brücke B 11(N) über Rotkreuzgraben bei Moosburg 

MOOSBURG 

322 

2,9 

2.5 - 2.9 

7537509 

0 

Brücke B 11(N) über MIAG-Kanal bei Moosburg 

MOOSBURG 

460 

2,8 

2.5 - 2.9 

7537510 

0 

Brücke GRW über B 11(N) in Moosburg und S-BW/Brücke 
GRW über B 1 1 (N) in Moosburg 

MOOSBURG 

66 

2,2 

2.0 - 2.4 

7537550 

1 

Brücke GRW über Isar und -flut neben B 11(N)/Brücke 
GRW über Isar neben B 1 1 (N) Ü Stahl-Feld 

MOOSBURG 

191 

2,8 

2.5 - 2.9 

7537558 

A 

Brücke GRW über Isar und -flut neben B 11(N)/Brücke 
GRW über Isarflut neben B 1 1 (N) Ü Spannbet 

MOOSBURG 

217 

1,9 

1.5 - 1.9 

7537558 

B 

Brücke B 1 1 (N) über GRW bei Thonstetten 

THONSTETTEN 

67 

2,0 

2.0 - 2.4 

7537562 

0 

Brücke B 11 (AS Moosburg Nord) über A 92 (44/1) 

Moosburg 

943 

2,7 

2.5 - 2.9 

7537751 

0 

Brücke GVS Volkmannsdorferau-Bl 1 über A 92 (44/2) 

Moosburg 

450 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537752 

0 

Brücke GVS über A 92 (30/7) 

Gaden 

453 

1,9 

1.5 - 1.9 

7537753 

0 

Brücke A 92 über Graben (31/1 )/Brücke A 92 über Graben 
FB B (31/1) 

Gaden 

87 

2,8 

2.5 - 2.9 

7537754 

1 

Brücke A 92 über Graben (31/1 )/Brücke A 92 über Graben 
FB A(31/1) 

Gaden 

87 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537754 

2 

Brücke FW über A 92 bei Gaden/Eitting (32/2) 

Gaden 

260 

1,7 

1.5 - 1.9 

7537755 

0 

Brücke A 92 über Schwarzgraben (33/1 )/Brücke A 92 über 
Schwarzgraben, FB B (33/1) 

Gaden 

172 

2,3 

2.0 - 2.4 

7537756 

1 
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Brücke A 92 über Schwarzgraben (33/1 )/Brücke A 92 über 
Schwarzgraben, FB A (33/1) 

Gaden 

172 

2,3 

2.0 - 2.4 

7537756 

2 

Brücke K ED24 über A 92 (34/1 ) 

Gaden 

541 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537757 

0 

Brücke A 92 über Semptflutkanal (34/2)/Brücke A 92 über 
Semptflutkanal, FB B (34/2) 

Flelnrichsruh 

2194 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537758 

1 

Brücke A 92 über Semptflutkanal (34/2)/Brücke A 92 über 
Semptflutkanal, FB A (34/2) 

Flelnrichsruh 

2194 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537758 

2 

Brücke A 92 über Wildwechsel (35/1 )/Brücke A 92 über 
Wildwechsel, FB B (35/1) 

Zustorf 

52 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537759 

1 

Brücke A 92 über Wildwechsel (35/1 )/Brücke A 92 über 
Wildwechsel, FB A(35/1) 

Zustorf 

52 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537759 

2 

Brücke A 92 über Flutöffnung (36/1 )/Brücke A 92 über 
Flutöffnung, FB B (36/1) 

Zustorf 

97 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537760 

1 

Brücke A 92 über Flutöffnung (36/1 )/Brücke A 92 über 
Flutöffnung, FB A(36/1) 

Zustorf 

97 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537760 

2 

Brücke GVS Flur Nr. 3725 über A 92 (36/2) 

Zustorf 

450 

2,4 

2.0 - 2.4 

7537761 

0 

Brücke A 92 über Wildwechsel (36/4)/Brücke A 92 über 
Wildwechsel, FB A (36/4) 

Zustorf 

52 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537762 

1 

Brücke A 92 über Wildwechsel (36/4)/Brücke A 92 über 
Wildwechsel, FB B (36/4) 

Zustorf 

52 

2,0 

2.0 - 2.4 

7537762 

2 

Brücke St 2331 bei Zustorf über A 92 (36/5) 

Zustorf 

618 

2,3 

2.0 - 2.4 

7537763 

0 

Brücke A 92 über Wildwechsel (38/1 )/Brücke A 92 über 
Wildwechsel FB B (38/1) 

Langenpreising 

52 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537764 

1 

Brücke A 92 über Wildwechsel (38/1 )/Brücke A 92 über 
Wildwechsel FB A(38/1) 

Langenpreising 

52 

1,9 

1.5 - 1.9 

7537764 

2 

Brücke GVS Rosenau-Langenprelsing über A 92 (38/2) 

Rosenau 

417 

2,4 

2.0 - 2.4 

7537765 

0 

Brücke A 92 über Fischbach (39/1 )/Brücke A 92 über 
Fischbach, FB B (39/1) 

Langenpreising 

96 

1,8 

1.5 - 1.9 

7537766 

1 

Brücke A 92 über Fischbach (39/1 )/Brücke A 92 über 
Fischbach, FB A(39/1) 

Langenpreising 

147 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537766 

2 

Brücke St 2085 über A 92 (AS Moosburg Süd) (39/3) 

Langenpreising 

545 

2,7 

2.5 - 2.9 

7537767 

0 
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Brücke GVS Moosburg-Oberpolln über A 92 (41/1) 

Aich 

429 

2,0 

2.0 - 2.4 

7537768 

0 

Brücke A 92 über Mittlere-Isar-Kanal u. GVS (41/3)/Brücke 
A 92 ü. Mittl.-lsar-K.+GVS, GVS FB B (41/3) 

Aich 

190 

2,0 

2.0 - 2.4 

7537769 

AI 

Brücke A 92 über Mittlere-Isar-Kanal u. GVS (41/3)/Brücke 
A 92 ü. Mittl.-lsar-K.+GVS, GVS FB A (41/3) 

Aich 

190 

2,2 

2.0 - 2.4 

7537769 

A2 

Brücke A 92 über Mittlere-Isar-Kanal u. GVS (41/3)/Brücke 
A 92 ü. Mittl.-lsar-K.+GVS, Isar FB B(41/3) 

Aich 

774 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537769 

Bl 

Brücke A 92 über Mittlere-Isar-Kanal u. GVS (41/3)/Brücke 
A 92 ü. Mittl.-lsar-K.+GVS, Isar FB A(41/3) 

Aich 

774 

2,2 

2.0 - 2.4 

7537769 

B2 

Brücke A 92 über St2054 (41/4)/Brücke A 92 über St2054, 
FB B (41/4) 

Aich 

188 

2,8 

2.5 - 2.9 

7537770 

1 

Brücke A 92 über St2054 (41/4)/Brücke A 92 über St2054, 
FB A(41/4) 

Aich 

188 

2,7 

2.5 - 2.9 

7537770 

2 

Brücke ÖFWW über A 92 (42/1) 

Aich 

257 

2,2 

2.0 - 2.4 

7537771 

0 

Brücke ÖFWW über A 92 (43/1) 

Aich 

257 

2,0 

2.0 - 2.4 

7537772 

0 

Brücke A 92 über Graben (31/2)/Brücke A 92 über Graben, 
FB B (31/2) 

Gaden 

68 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537773 

1 

Brücke A 92 über Graben (31/2)/Brücke A 92 über Graben, 
FB A(31/2) 

Gaden 

68 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537773 

2 

Brücke A 92 über Graben (31/3)/Brücke A 92 über Graben, 
FB B (31/3) 

Gaden 

66 

2,8 

2.5 - 2.9 

7537774 

1 

Brücke A 92 über Graben (31/3)/Brücke A 92 über Graben, 
FB A(31/3) 

Gaden 

66 

1,9 

1.5 - 1.9 

7537774 

2 

Brücke A 92 über Graben (32/1 )/Brücke A 92 über Graben, 
FB B (32/1 ) 

Gaden 

67 

2,5 

2.5 - 2.9 

7537775 

1 

Brücke A 92 über Graben (32/1 )/Brücke A 92 über Graben, 
FB A (32/1 ) 

Gaden 

67 

2,6 

2.5 - 2.9 

7537775 

2 

Brücke A 92 über TAL - Mineralölfernleitung (34/3) 

Zustorf / Erding 

190 

1,1 

1.0 - 1.4 

7537776 

0 

Brücke GVS Deutelmoosweg über A 92 (37/1) 

Zustorf 

259 

1,9 

1.5 - 1.9 

7537778 

0 

Brücke Bl 1 über den Erlbach bei Flaselfurt 

Weixerau 

85 

1,2 

1.0 - 1.4 

7538500 

0 
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Brücke GVS über die B11 bei Kronwinkl 

Kronwinkl 

467 

2,2 

2.0 - 2.4 

7538501 

0 

Brücke B11 überden Gleißenbach bei Viecht 

Viecht 

171 

1,8 

1.5 - 1.9 

7538502 

0 

Brücke B15 über Lausbach bei Hausberg 

Hausberg 

59 

1,8 

1.5 - 1.9 

7538503 

0 

Brücke B15 über FW bei Münchsdorf 

Münchsdorf 

74 

1,0 

1.0 - 1.4 

7538504 

0 

Brücke B15 über die Vils bei Münchsdorf 

Münchsdorf 

125 

1,0 

1.0 - 1.4 

7538505 

0 

Brücke B15 über St2054 und GRW bei Münchsdorf 

Münchsdorf 

126 

1,0 

1.0 - 1.4 

7538506 

0 

Brücke B 11 (N) über Sempt bei Moosburg 

MOOSBURG 

123 

2,9 

2.5 - 2.9 

7538651 

0 

Brücke GRW über die Sempt neben B 11(N) 

MOOSBURG 

26 

2,4 

2.0 - 2.4 

7538652 

0 

Brücke A 92 über Isar, Isarkanal + ÖFW (46/1)/Brücke A 

92 über Isar, Isarkanal + ÖFW, FB B (46/1) 

Weixerau 

7120 

3,2 

3.0 - 3.4 

7538751 

1 

Brücke A 92 über Isar, Isarkanal + ÖFW (46/1)/Brücke A 

92 über lsar,lsarkanal + ÖFW, FB A (46/1) 

Weixerau 

7120 

2,7 

2.5 - 2.9 

7538751 

2 

Brücke B299 über Daschinger Graben bei Höhenberg 

Höhenberg 

53 

1,2 

1.0 - 1.4 

7539507 

0 

Brücke B299 über Fimbach und GVS bei Geisenhausen 

Geisenhausen 

626 

2,3 

2.0 - 2.4 

7539522 

A 

Brücke GVS über B299 bei Geisenhausen 

Geisenhausen 

270 

2,3 

2.0 - 2.4 

7539523 

0 

Brücke K-LA31 über B299 bei Geisenhausen 

Geisenhausen 

319 

2,2 

2.0 - 2.4 

7539524 

0 

Brücke B299 über St2054 bei Geisenhausen 

Geisenhausen 

347 

2,3 

2.0 - 2.4 

7539525 

0 

Brücke B299 über Kleine Vils bei Geisenhausen 

Geisenhausen 

734 

2,5 

2.5 - 2.9 

7539526 

0 

Brücke B388 über Graben bei Haselbach 

Haselbach 

82 

1,0 

1.0 - 1.4 

7539532 

0 

Brücke B299 über FW bei Johannesbergham 

Geisenhausen 

223 

2,0 

2.0 - 2.4 

7539533 

0 
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Brücke B 299 über Bahn, Rettenbach und GVS 

Höhenberg 

1080 

1,3 

1.0 - 1.4 

7539534 

0 

Brücke B299 über FW bei Schnabing 

Vilsbiburg 

188 

1,0 

1.0 - 1.4 

7539535 

0 

Brücke B299 über Bina bei Aich 

Aich 

141 

2,1 

2.0 - 2.4 

7540503 

0 

Brücke B299 über B388 bei Achldorf 

Achldorf 

463 

2,5 

2.5 - 2.9 

7540507 

0 

Brücke B388 über Westerkirchner Graben bei Maierho 

Maierhof 

140 

1,0 

1.0 - 1.4 

7540508 

0 

Brücke B388 über Allersbach bei Rothenwörth 

Rothenwörth 

92 

2,3 

2.0 - 2.4 

7540509 

0 

Brücke B388 und GRW über Graben bei Wolferding 

Wolferding 

49 

1,0 

1.0 - 1.4 

7540512 

0 

Brücke B388 über Bach in Trauterfing 

Trauterfing 

36 

2,0 

2.0 - 2.4 

7540513 

0 

Brücke GVS über B388 bei Kögleck 

Kögleck 

229 

2,3 

2.0 - 2.4 

7540535 

0 

Brücke B388 über Bahn bei Kögleck 

Kögleck 

683 

2,3 

2.0 - 2.4 

7540536 

0 

Brücke B299 über B388 bei Vilsbiburg 

Aich 

507 

2,0 

2.0 - 2.4 

7540537 

0 

Brücke B388 über GVS bei Hinteröd 

Hinteröd 

183 

1,9 

1.5 - 1.9 

7540540 

0 

Brücke B388 über FW bei Niederaich 

Niederaich 

330 

1,8 

1.5 - 1.9 

7540541 

0 

Brücke B388 über K-LA51 bei Binabiburg 

Binabiburg 

244 

2,8 

2.5 - 2.9 

7540542 

0 

Brücke B388 über GVS bei Kresham 

Kresham 

131 

2,2 

2.0 - 2.4 

7540543 

0 

Brücke B388 über FW bei Hasam 

Hasam 

105 

2,1 

2.0 - 2.4 

7540544 

0 

Brücke B388 über FW bei Maierhof 

Maierhofen 

105 

2,2 

2.0 - 2.4 

7540545 

0 

Brücke B388 über Kreshamer Bach bei Kresham 

Kresham 

150 

1,1 

1.0 - 1.4 

7540546 

0 
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Brücke B299 über die Große Vils bei Vilsbiburg 

Vilsbiburg 

426 

2,4 

2.0 - 2.4 

7540548 

0 

Brücke B299 über K-LA 13 bei Vilsbiburg 

Vilsbiburg 

211 

2,2 

2.0 - 2.4 

7540549 

0 

Brücke B299 über Schaidhamer Graben bei Vilsbiburg 

Vilsbiburg 

182 

1,0 

1.0 - 1.4 

7540550 

0 

Brücke GRW über B299 bei Vilsbiburg 

Vilsbiburg 

81 

1,2 

1.0 - 1.4 

7540551 

0 

Brücke B299 über GVS bei Vilsbiburg 

Vilsbiburg 

137 

2,0 

2.0 - 2.4 

7540552 

0 

Brücke B299 über den Vilsflutkanal bei Vilsbiburg 

Vilsbiburg 

1736 

1,9 

1.5 - 1.9 

7540574 

0 

Brücke B388 üb. GVS b. Rothenwörth 

Rothenwörth 

96 

1,8 

1.5 - 1.9 

7540650 

0 

Brücke B388 über Rothenwörtherbach 

Rothenwörth 

164 

1,0 

1.0 - 1.4 

7540651 

0 

Brücke B388 über GVS und Tinsbach bei Rothenwörth 

Rothenwörth 

292 

1,7 

1.5 - 1.9 

7540652 

0 

Brücke LA 3 über B 388 

Rothenwörth 

306 

1,8 

1.5 - 1.9 

7540653 

0 

Brücke B388 üb. Breitreiter-Bach u.WW b. Spielberg 

Spielberg 

357 

1,1 

1.0 - 1.4 

7540654 

0 

Brücke WW über B388 bei Siebengadern 

Siebengadern 

173 

1,6 

1.5 - 1.9 

7540655 

0 

Brücke B388 üb.Kühbach u.GVS b.Dirnaich 

Dirnaich 

569 

1,0 

1.0 - 1.4 

7540656 

0 

Brücke B388 ü. Wickeringerbach Morolding 

Morolding 

78 

1,9 

1.5 - 1.9 

7541513 

0 

Brücke B388 ü.Adelbach Morolding 

Morolding 

39 

1,8 

1.5 - 1.9 

7541514 

0 

Brücke B388 ü.Bach Oberschmiddorf 

Gangkofen 

159 

1,0 

1.0 - 1.4 

7541533 

0 

Brücke B388 ü.WW Oberschmiddorf 

Gangkofen 

163 

1,7 

1.5 - 1.9 

7541534 

0 

Brücke B388 ü.WW Oberschmiddorf 

Gangkofen 

165 

1,0 

1.0 - 1.4 

7541535 

0 
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Brücke B388 ü.WW Unterschmiddorf 

Gangkofen 

165 

1,0 

1.0 - 1.4 

7541536 

0 

Brücke B388 ü.Bach bei DB 

Gangkofen 

245 

1,0 

1.0 - 1.4 

7541537 

0 

Brücke B388 ü.DB Gangkofen 

Gangkofen 

273 

1,9 

1.5 - 1.9 

7541538 

0 

Brücke WW über B388 bei Gangkofen 

Gangkofen 

140 

2,1 

2.0 - 2.4 

7541539 

0 

Brücke St21 1 1 über B388 b Gangkofen 

Gangkofen 

299 

1,7 

1.5 - 1.9 

7541540 

0 

Brücke B388 ü. Seemannshausergraben 

Gangkofen 

281 

1,8 

1.5 - 1.9 

7541541 

0 

Brücke B388 ü.WW Gangkofen 

Gangkofen 

174 

1,0 

1.0 - 1.4 

7541542 

0 

Brücke B388 ü.WW Heiligenbrunn 

Gangkofen 

243 

1,0 

1.0 - 1.4 

7541543 

0 

Brücke B388 üb.PAN34 

Gangkofen 

325 

2,2 

2.0 - 2.4 

7541544 

0 

Brücke B388 ü. Hermannsödergraben 

Gangkofen 

298 

1,0 

1.0 - 1.4 

7541545 

0 

Brücke B388 ü.WW Aurolfing 

Gangkofen 

156 

1,7 

1.5 - 1.9 

7541546 

0 

Brücke B388 über GVS 

Gangkofen 

282 

1,8 

1.5 - 1.9 

7541547 

0 

Brücke B388 ü. Viehtrieb Morolding 

Morolding 

54 

1,5 

1.5 - 1.9 

7541550 

0 

Brücke WW neben B388 üb.Kühbach b.Dirnaich 

Dirnaich 

27 

1,3 

1.0 - 1.4 

7541553 

0 

Brücke PAN 33 üb.B 388 b.Dirnaich 

Dirnaich 

302 

1,5 

1.5 - 1.9 

7541554 

0 

Brücke B388 über WW bei Limmer 

Gangkofen 

211 

1,0 

1.0 - 1.4 

7541555 

0 

Brücke B388 ü.DB Eggenfelden 

Eggenfelden 

920 

3,4 

3.0 - 3.4 

7542508 

0 

Brücke B388 ü.Edhoferbach Hebertsfelden 

Hebertsfelden 

63 

1,9 

1.5 - 1.9 

7542509 

0 
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Brücke B388 ü.FW Hebertsfelden 

Hebertsfelden 

51 

1,6 

1.5 - 1.9 

754251 1 

0 

Brücke B388 ü. Holzbach Hebertsfelden 

Hebertsfelden 

78 

1,8 

1.5 - 1.9 

7542512 

0 

Brücke B388 ü. Lindenbach Linden 

Linden 

204 

1,9 

1.5 - 1.9 

7542513 

0 

Brücke B388 ü.Zellhuberbach Eggenfelden 

Eggenfelden 

66 

2,7 

2.5 - 2.9 

7542528 

0 

Brücke B388 ü. Flutmulde Hebertsfelden 

Hebertsfelden 

73 

3,2 

3.0 - 3.4 

7542529 

0 

Brücke B20 üb.WW b. Eggenfelden 

Eggenfelden 

160 

1,7 

1.5 - 1.9 

7542531 

0 

Brücke B20 ü.Kiritzbach Eggenfelden 

Eggenfelden 

246 

1,9 

1.5 - 1.9 

7542532 

0 

Brücke B 20 ü.GVS Eggenfelden 

Eggenfelden 

271 

2,0 

2.0 - 2.4 

7542533 

1 

Brücke GVS über B20 Eggenfelden 

Eggenfelden 

206 

1,9 

1.5 - 1.9 

7542534 

0 

Brücke FW über B20 Eggenfelden 

Eggenfelden 

60 

1,8 

1.5 - 1.9 

7542535 

0 

Brücke GVS über B20 Eggenfelden 

Eggenfelden 

188 

1,8 

1.5 - 1.9 

7542536 

0 

Brücke GVS über B20 Eggenfelden 

Eggenfelden 

265 

2,2 

2.0 - 2.4 

7542538 

0 

Brücke B388 über B20 Eggenfelden 

Eggenfelden 

455 

2,3 

2.0 - 2.4 

7542539 

0 

Brücke B20 ü.FRW Eggenfelden 

Eggenfelden 

124 

2,8 

2.5 - 2.9 

7542540 

0 

Brücke B20 ü.Kiritzbach Eggenfelden 

Eggenfelden 

191 

1,7 

1.5 - 1.9 

7542541 

0 

Brücke B20 ü.FRW Eggenfelden 

Eggenfelden 

77 

2,0 

2.0 - 2.4 

7542542 

0 

Brücke B20 ü.Rott Eggenfelden 

Eggenfelden 

1931 

2,3 

2.0 - 2.4 

7542543 

0 

Brücke B20 ü.FW Eggenfelden 

Eggenfelden 

46 

2,5 

2.5 - 2.9 

7542544 

0 
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Brücke B20 üb.WW b.Saliter 

Falkenberg 

85 

2,0 

2.0 - 2.4 

7542551 

0 

Brücke B20 ü.WW süd. Eggerding 

Falkenberg 

85 

2,2 

2.0 - 2.4 

7542552 

0 

Brücke B20 ü.FRW Ruderfing 

Falkenberg 

55 

1,8 

1.5 - 1.9 

7542553 

0 

Brücke B20 Ü.PAN20 Falkenberg 

Falkenberg 

285 

1,9 

1.5 - 1.9 

7542554 

1 

Br.GVS Ü.B20 Falkenberg 

Falkenberg 

249 

2,7 

2.5 - 2.9 

7542555 

0 

Br.WW Ü.B20 Amelgehring 

Falkenberg 

148 

1,8 

1.5 - 1.9 

7542556 

0 

Brücke 20 ü.GVS Obereschlbach 

Falkenberg 

86 

1,8 

1.5 - 1.9 

7542557 

0 

Brücke B20 ü.WW b. Stetten 

Falkenberg 

85 

1,8 

1.5 - 1.9 

7542558 

0 

Brücke B388 üb.FRW b.Edhof 

Flebertsfelden 

44 

1,8 

1.5 - 1.9 

7542559 

0 

Brücke B388 ü.Steinsäulnerbach Linden 

Linden 

77 

1,8 

1.5 - 1.9 

7543500 

0 

Brücke B388 ü. Flutmulde Linden 

Linden 

129 

1,7 

1.5 - 1.9 

7543501 

0 

Brücke B388 ü. Kienbach Kaismühle 

Schalldorf 

97 

2,8 

2.5 - 2.9 

7543502 

0 

Brücke B388 ü.Gambach Schalldorf 

Schalldorf 

275 

2,6 

2.5 - 2.9 

7543503 

0 

Brücke B388 Ü.PAN17 Schalldorf 

Schalldorf 

117 

2,6 

2.5 - 2.9 

7543504 

0 

Brücke B388 ü.Viehtrieb Schalldorf 

Schalldorf 

114 

1,7 

1.5 - 1.9 

7543525 

0 

Brücke GVS über B388 bei Kaismühle 

Kaismühle 

257 

1,8 

1.5 - 1.9 

7543527 

0 

Brücke B388 ü.DB Schalldorf 

Schalldorf 

542 

2,0 

2.0 - 2.4 

7543544 

0 

Brücke B388 ü.WW Postmünster 

Postmünster 

96 

1,8 

1.5 - 1.9 

7543545 

0 
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Brücke B388 ü. Flutmulde Postmünster 

Postmünster 

528 

2,0 

2.0 - 2.4 

7543546 

0 

Brücke B388 ü.Rott Schuldholzing 

Schuldholzing 

845 

1,8 

1.5 - 1.9 

7543547 

0 

Br.PAN17 Ü.B388 Schuldholzing 

Schuldholzing 

521 

1,7 

1.5 - 1.9 

7543548 

0 

Brücke B388 ü.WW Schuldholzing 

Schuldholzing 

137 

1,9 

1.5 - 1.9 

7543549 

0 

Br.St2112 üb.B388 

Pfarrkirchen 

358 

2,1 

2.0 - 2.4 

7543550 

0 

Br.St2110 üb.B388 

Pfarrkirchen 

370 

1,8 

1.5 - 1.9 

7543551 

0 

Brücke B388 ü.WW b.WochIng 

Woching 

119 

1,5 

1.5 - 1.9 

7543553 

0 

Brücke B388 ü.GVS Mahlgassing 

Mahlgassing 

106 

1,1 

1.0 - 1.4 

7543554 

1 

Brücke B388 ü.Rott Mahlgassing 

Mahlgassing 

1284 

1,2 

1.0 - 1.4 

7543555 

1 

Brücke B388 ü.DB Degernbach 

Degernbach 

786 

1,6 

1.5 - 1.9 

7543556 

1 

Brücke B388 üb. Degernbach 

Degernbach 

290 

1,7 

1.5 - 1.9 

7543558 

0 

Brücke B388 ü. Kleferlingerbach Brombach 

Brombach 

70 

2,0 

2.0 - 2.4 

7544500 

0 

Brücke B388 ü. Hirschbach Nindorf 

Nindorf 

93 

1,8 

1.5 - 1.9 

7544501 

0 

Brücke B388 ü. Viehtrieb Nindorf 

Nindorf 

66 

1,0 

1.0 - 1.4 

7544536 

0 

Brücke B388 ü.Bach Untertattenbach 

Untertattenbach 

159 

2,1 

2.0 - 2.4 

7544539 

0 

Brücke B388 ü.WW Untertattenbach 

Untertattenbach 

144 

1,6 

1.5 - 1.9 

7544540 

0 

Brücke B388 ü.Tattenbach 

Untertattenbach 

142 

1,8 

1.5 - 1.9 

7544541 

0 

Brücke B388 ü.FRW Bad Birnbach 

Bad Birnbach 

79 

2,0 

2.0 - 2.4 

7544542 

0 
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Brücke B388 ü.Bach b.Bad Birnbach 

Bad Birnbach 

163 

2,1 

2.0 - 2.4 

7544543 

0 

Brücke B388 ü.Altwasser Bad Birnbach 

Bad Birnbach 

321 

1,0 

1.0 - 1.4 

7544545 

0 

Brücke B388 ü.FRW bei Bad Birnbach 

Bad Birnbach 

68 

1,7 

1.5 - 1.9 

7544546 

0 

Brücke B388 ü. Lohgraben Bad Birnbach 

Bad Birnbach 

189 

1,7 

1.5 - 1.9 

7544547 

0 

Brücke B388 ü. Mühlbach Oberwasser 

Lengham 

231 

2,0 

2.0 - 2.4 

7544549 

0 

Brücke B388 üb. FW. bei Lengham 

Lengham 

71 

1,5 

1.5 - 1.9 

7544550 

0 

Brücke B388 ü. Mühlbach Unterwasser 

Lengham 

265 

2,0 

2.0 - 2.4 

7544551 

0 

Brücke B388 ü.Altwasser Nassberg 

Nassberg 

132 

1,6 

1.5 - 1.9 

7544552 

0 

Brücke B388 ü.WW b. Nassberg 

Nassberg 

147 

1,5 

1.5 - 1.9 

7544553 

0 

Brücke B388 ü.WW b.Flasenberg 

Flasenberg 

107 

1,6 

1.5 - 1.9 

7544554 

0 

Brücke B388 ü.WW b.Flolzham 

Flolzham 

157 

1,7 

1.5 - 1.9 

7544555 

0 

Brücke B388 Ü.PAN19 Kindlbach 

Kindlbach 

313 

1,7 

1.5 - 1.9 

7544556 

0 

Brücke B388 ü. Kindlbach 

Kindlbach 

318 

1,7 

1.5 - 1.9 

7544557 

0 

Brücke B388 ü.WW b. Mühlham 

Mühlham 

134 

1,5 

1.5 - 1.9 

7544560 

0 

Brücke B388 ü.FRW b. Nindorf 

Nindorf 

41 

1,8 

1.5 - 1.9 

7544562 

0 

Brücke B388 über den Afhamerbach in Karpfing 

Karpfham 

84 

2,1 

2.0 - 2.4 

7545500 

0 

Brücke B388 über den Schwärzenbach 

Unterschwärzenbach 

188 

2,0 

2.0 - 2.4 

7545501 

0 

Brücke B 388 über GRW bei Rotthof 

Rotthof 

48 

1,0 

1.0 - 1.4 

7545507 

0 
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Brücke B388 über die DB und St 261 9 

Ruhstorf 

762 

2,0 

2.0 - 2.4 

7545526 

0 

Brücke B388 über FW bei Schwaim 

Schwaim 

53 

1,7 

1.5 - 1.9 

7545527 

0 

Brücke B388 über Viehdurchlass bei Schwaim 

Schwaim 

53 

2,0 

2.0 - 2.4 

7545528 

0 

Brücke B388 über FW bei Singham 

Singham 

49 

2,1 

2.0 - 2.4 

7545529 

0 

Brücke B388 über FW bei Karpfham 

Karpfham 

48 

2,8 

2.5 - 2.9 

7545530 

0 

Brücke B388 über GRW bei Karpfham 

Karpfham 

69 

1,1 

1.0 - 1.4 

7545531 

0 

Brücke B388 über FW bei Parnham 

Parnham 

42 

2,2 

2.0 - 2.4 

7545532 

0 

Brücke B388 über Bach bei Birndorf 

Parnham 

42 

2,6 

2.5 - 2.9 

7545533 

0 

Brücke B388 über FW bei Birndorf 

Birndorf 

40 

1,6 

1.5 - 1.9 

7545534 

0 

Brücke B388 über FW bei Fleinriching 

Fleinriching 

39 

2,5 

2.5 - 2.9 

7545535 

0 

Brücke B388 über FW bei Unterschwärzenbach 

Unterschwärzenbach 

54 

2,5 

2.5 - 2.9 

7545536 

0 

Brücke B388 über FW bei Poigham 

Poigham 

114 

1,6 

1.5 - 1.9 

7545539 

0 

Brücke K56 über B12 bei Pöcking 

Pöcking 

322 

2,0 

2.0 - 2.4 

7545543 

0 

Brücke St2116 über B388 bei Schwaim 

Schwaim 

783 

2,2 

2.0 - 2.4 

7545547 

0 

Brücke St2117 über B388 beim Kreuzkeller 

Unterschwärzenbach 

237 

2,0 

2.0 - 2.4 

7545551 

0 

Brücke B12 über FW bei Pöcking 

Pöcking 

72 

1,7 

1.5 - 1.9 

7545562 

0 

Brücke B512 über B512 bei Neuhaus 

Neuhaus a.Inn 

408 

1,7 

1.5 - 1.9 

7546502 

0 

Brücke B512 über GW bei Pumstetten 

Pumstetten 

266 

2,0 

2.0 - 2.4 

7546503 

0 
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Brücke B512 überSt2119 

Neuhaus 

341 

2,5 

2.5 - 2.9 

7546504 

0 

Brücke B512 über GW bei Neuhaus 

Neuhaus a. Inn 

115 

2,2 

2.0 - 2.4 

7546505 

0 

Brücke B512 über PA15 bei Neuhaus a.Inn 

Neuhaus a.Inn 

618 

1,2 

1.0 - 1.4 

7546506 

0 

Brücke B 512 überden Inn bei Neuhaus 

Neuhaus 

5585 

3,0 

3.0 - 3.4 

7546507 

0 

Brücke B512 über GW bei Mittich 

Mittich 

54 

1,7 

1.5 - 1.9 

7546519 

0 

Brücke B512 über Ehebach bei Neuhaus am Inn 

Neuhaus a.Inn 

183 

1,7 

1.5 - 1.9 

7546530 

0 

Brücke GVS über B12 (Indlinger Kreuzung) 

Pöcking 

255 

1,2 

1.0 - 1.4 

7546531 

0 

Brücke B 512 über die Rott bei Mittich 

Mittich 

1840 

2,7 

2.5 - 2.9 

7546626 

0 

Brücke B 512 über GVS bei Mittich 

Mittich 

114 

2,5 

2.5 - 2.9 

7546627 

0 

Brücke B512 überSt2110 bei Mittich 

Mittich 

380 

2,5 

2.5 - 2.9 

7546628 

0 

Brücke B 512 über Wirtschaftsweg bei Mittich 

Mittich 

78 

2,0 

2.0 - 2.4 

7546629 

0 

Brücke B388 über die Rott bei Ruhstorf 

Ruhstorf 

1111 

2,2 

2.0 - 2.4 

7546640 

0 

Brücke B388 über die Rott bei Rottau (Flutbrücke) 

Rottau 

1294 

2,2 

2.0 - 2.4 

7546641 

0 

Brücke B388 über Rottau-Flutmulde 

Rottau 

157 

1,6 

1.5 - 1.9 

7546642 

0 

Brücke B388 über Bl 2 bei Rottau 

Rottau 

391 

2,5 

2.5 - 2.9 

7546643 

0 

Brücke Bl 2 über GW bei Königswiese 

Ruhstorf/Pocking 

46 

1,8 

1.5 - 1.9 

7546644 

0 

Brücke K-PA28 Eglsee-Grünet über A3 (215) 

Engertsham 

628 

2,8 

2.5 - 2.9 

7546700 

0 

Brücke ÖFWW Eggerswiesen-Grünet über A3 (217) 

Eggerswiesen 

368 

2,4 

2.0 - 2.4 

7546701 

0 
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Brücke A3 über GVS Eggerswiesen-Wolfseck (218) 

Eggerswiesen 

608 

2,6 

2.5 - 2.9 

7546702 

0 

Ul uor\c uuci i i er oui^uaoi i-i_ii^dioiiciiii 

(220)/Brücke A3 ü. St2119 Sulzbach-Engerts.;FR Pa. 

/oorv\ 

Sulzbach a. Inn 

254 

2,5 

2.5 - 2.9 

7546703 

1 

Ü1 UUCI O 1 1 C7 OUI^UCIOI |-L_I lOI ICH 1 1 

(220)/Brücke A3 ü. St2119 Sulzbach-Engerts.;FR 

Sulzbach a. Inn 

254 

2,4 

2.0 - 2.4 

7546703 

2 

Brücke A3 über Sulzbach (221 ) 

Euling 

1043 

2,2 

2.0 - 2.4 

7546704 

0 

Ul uor\c u.vj V o oui^ucioi i-y~vod ii lai 1 1 

u.DB(1gl)(222)/Brücke A3 ü. GVS Sulzb.-A. u.DB (Igl); FR 

Sulzbach 

552 

2,5 

2.5 - 2.9 

7546705 

1 

UruL^c V\\-» u.vjvu oui^uaoi i-r^öci II lai 1 1 

u.DB(1gl)(222)/Brücke A3 ü. GVS Sulzb.-A. u.DB (1gl);FR 

Sulzbach 

552 

2,2 

2.0 - 2.4 

7546705 

2 

Brücke GVS Sulzbach-Eholfing über A3 (223) 

Sulzbach 

484 

2,4 

2.0 - 2.4 

7546706 

0 

uiliUKO / \\J Li. u i c/ u lii^l^.~uiiwmiii^ li. 

DB(1gl)(224)/Brücke A3 ü. St2619 Su.-E. u. DB(lgl); FR 

Eholfing 

448 

2,3 

2.0 - 2.4 

7546707 

1 

OPLi Li . u w 1 c/ u Lii^k.i.~uiiuiMii^ li. 

DB(1gl)(224)/Brücke A3 ü. St2619 Su.-E. u. DB(1gl):FR 

Eholfing 

478 

2,2 

2.0 - 2.4 

7546707 

2 

Brücke A3 über GVS Schlndelwöhr-Eholfing (225) 

Eholfing 

691 

1,8 

1.5 - 1.9 

7546708 

0 

Brücke A3 über die Rott (226)/Brücke A3 über die Rott; FR 
Passau (226) 

Sulzbach am Inn 

2561 

2,9 

2.5 - 2.9 

7546709 

1 

Brücke A3 über die Rott (226)/Brücke A3 über die Rott; 

FR Linz (226) 

Sulzbach am Inn 

2561 

2,8 

2.5 - 2.9 

7546709 

2 

Brücke A3 über ÖFWW Goder-Wehrhäuser (227)/Brücke 
A3 über ÖFWW Goder-Wehrhäuser; FR Pa. (227) 

MIttIch 

121 

2,5 

2.5 - 2.9 

7546710 

1 

Brücke A3 über ÖFWW Goder-Wehrhäuser (227)/Brücke 
A3 ü. ÖFWW Goder-Wehrhäuser; FR Linz (227) 

MIttIch 

136 

2,5 

2.5 - 2.9 

7546710 

2 

Ul uor\c u \ £. r aooau-iviui iiuui 1 u. y~vo\y~vu 

Pocklng)(228)/Brücke Bl 2 Passau-Mühldorf ü. A3 (AS 

MIttIch 

762 

2,5 

2.5 - 2.9 

754671 1 

0 

Brücke GVS Afham-B12 über A3 (229) 

Afham 

453 

2,7 

2.5 - 2.9 

7546712 

0 

Brücke GVS Afham-Sleghartsmühle über A3 (230) 

Afham 

455 

2,5 

2.5 - 2.9 

7546713 

0 

Brücke St2110 Reding-Hartkirchen über A3 (232) 

Reding 

484 

2,4 

2.0 - 2.4 

7546714 

0 
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LJi uor\c u . vj V o i \cuii i^~i i i^ii u .^ciici 

Graben(233)/Brücke A3 ü. GVS Reding-Inzing u.Z.G.; FR 

Reding 

187 

2,3 

2.0 - 2.4 

7546715 

1 

UfuLivc Ao u.vjvo Pvt^uii ly-ii iz.li ly u.z_üiiüi 

Graben(233)/Brücke A3 ü.GVS Reding-Inzing u.Z.G.; FR 

Reding 

187 

2,3 

2.0 - 2.4 

7546715 

2 

Brücke A3 über GVS Reding-Flund(234)/Brücke A3 über 
GVS Reding-Hund (234) 

Reding 

1023 

1,8 

1.5 - 1.9 

7546716 

0 

Brücke A3 über den Inn bei Suben (235)/Brücke A3 über 
den Inn bei Suben; FR Passau (235) 

Pöcking 

9921 

3,0 

3.0 - 3.4 

7546717 

1 

Brücke A3 über den Inn bei Suben (235)/Brücke A3 über 
den Inn bei Suben; FR Linz (235) 

Pöcking 

10302 

3,4 

3.0 - 3.4 

7546717 

2 

Brücke A3 über Privatweg (216) 

Eggerswiesen 

291 

1,8 

1.5 - 1.9 

7546718 

0 

Brücke A3 über Bach (219) 

Engertsham 

409 

2,7 

2.5 - 2.9 

7546719 

0 

Brücke A3 über Bach (231 ) 

Reding 

180 

2,1 

2.0 - 2.4 

7546720 

0 

Brücke B30 über FW bei Wiblingen 

Wiblingen 

168 

2,4 

2.0 - 2.4 

7625594 

0 

Brücke B30 über L 2021 bei Wiblingen/Brücke B 30 
(Nordseite) 

Wiblingen 

521 

2,5 

2.5 - 2.9 

7625595 

1 

Brücke B30 über L 2021 bei Wiblingen/Brücke B 30 
(Südseite) 

Wiblingen 

469 

2,5 

2.5 - 2.9 

7625595 

2 

Brücke B30 über L2021 bei Wiblingen 

Wiblingen 

403 

2,2 

2.0 - 2.4 

7625610 

0 

Brücke BIO über GVS in Neu-Ulm 

Neu-Ulm 

3013 

2,5 

2.5 - 2.9 

7625951 

B 

Brücke BIO über GRW in Neu-Ulm 

Neu-Ulm 

87 

2,3 

2.0 - 2.4 

7625952 

0 

Brücke BIO über GW in Neu-Ulm 

Neu-Ulm 

108 

2,1 

2.0 - 2.4 

7625953 

0 

Brücke BIO überden Illerkanal in Neu-Ulm/Brücke 

Überbau FR Ulm Ostseite 

Neu-Ulm 

362 

2,2 

2.0 - 2.4 

7625954 

1 

Brücke BIO überden Illerkanal in Neu-Ulm/Brücke 

Überbau FR Ke Westseite 

Neu-Ulm 

496 

2,1 

2.0 - 2.4 

7625954 

2 

Brücke BIO über BIO bei Neu-Ulm/Brücke Überbau FR 

Ulm (Ostseite) 

Neu-Ulm 

586 

3,7 

3.5 - 4.0 

7625955 

1 
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Brücke B10 über B10 bei Neu-Ulm/Brücke Überbau FR Ke 
(Westseite) 

Neu-Ulm 

665 

3,8 

3.5 - 4.0 

7625955 

2 

Brücke B28 über FW bei Neu Ulm/Brücke B28 über "Am 
Langen Weg" (Ostseite) 

Neu-Ulm 

159 

2,4 

2.0 - 2.4 

7625956 

1 

Brücke B28 über FW bei Neu Ulm/Brücke B28 über "Am 
Langen Weg" (Westseite) 

Neu-Ulm 

159 

2,2 

2.0 - 2.4 

7625956 

2 

Brücke B30 über die Iller bei Wiblingen/Brücke B30 über 
die Iller bei Wiblingen (Süd) 

Neu-Ulm 

1702 

2,2 

2.0 - 2.4 

7625961 

1 

Brücke B30 über die Iller bei Wiblingen/Brücke B30 über 
die Iller bei Wiblingen (Nord) 

Neu-Ulm 

1702 

1,7 

1.5 - 1.9 

7625961 

2 

Brücke B30 über B28 bei Neu Ulm/Brücke B30 über B28 
bei Neu Ulm (Nord) 

Neu-Ulm 

592 

2,3 

2.0 - 2.4 

7625962 

2 

Brücke B30 über B28/Iller bei Neu Ulm 

Neu-Ulm 

6340 

2,9 

2.5 - 2.9 

7625963 

0 

Brücke B10 über GRW und über Illerkanal in Neu- 
Ulm/Brücke B10 über GRW in Neu-Ulm 

Neu-Ulm 

135 

2,0 

2.0 - 2.4 

7625980 

A 

Brücke B10 über GRW und über Illerkanal in Neu- 
Ulm/Brücke B10 überden Illerkanal in Neu-Ulm 

Neu-Ulm 

431 

1,0 

1.0 - 1.4 

7625980 

B 

Brücke St2031 über B10 in Neu Ulm 

Neu Ulm 

722 

2,1 

2.0 - 2.4 

7626553 

1 

Brücke GRW über B10 in Neu-Ulm 

Neu-Ulm 

104 

2,4 

2.0 - 2.4 

7626576 

0 

Brücke GVS über B 10 in Neu-Ulm 

Neu-Ulm 

594 

2,3 

2.0 - 2.4 

7626577 

0 

Brücke B10 über DB/GVS in Neu-Ulm 

Neu-Ulm 

1306 

2,7 

2.5 - 2.9 

7626582 

0 

Brücke B 10 über GRW bei Pfuhl 

Pfuhl 

70 

2,0 

2.0 - 2.4 

7626587 

1 

Brücke FW über die BIO bei Finningen 

Finningen 

149 

2,4 

2.0 - 2.4 

7626588 

0 

Brücke GRW über B 10 in Neu-Ulm 

Neu - Ulm 

153 

1,7 

1.5 - 1.9 

7626602 

0 

Brücke St 2021 über BIO in Neu-Ulm/Brücke St 2021 über 
B 10 in Neu-Ulm 

Neu-Ulm 

861 

1,6 

1.5 - 1.9 

7626603 

1 

Brücke A7 über GS Steinheim - Finningen/Brücke A7 über 
GS Steinheim - Finningen (8-1) 

Steinheim 

197 

2,7 

2.5 - 2.9 

7626651 

1 
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Brücke A7 über GS Steinheim - Finningen/Brücke A7 über 
GS Steinheim - Finningen (8-1) 

Steinheim 

197 

2,7 

2.5 - 2.9 

7626651 

2 

Brücke St2021 Neuhausen - Finningen über A7/Brücke 
St2021 Neuhausen - Finningen über A7 (9-1) 

Neuhausen 

438 

2,7 

2.5 - 2.9 

7626652 

0 

Brücke FW Neuhausen - Finningen über A7/Brücke FW 
Neuhausen - Finningen über A7 (10-1) 

Neuhausen 

336 

2,3 

2.0 - 2.4 

7626653 

0 

Brücke A7 über FW (Forstweg)/Brücke A7 über FW 
(Forstweg) (10-2) 

Neuhausen 

615 

3,4 

3.0 - 3.4 

7626654 

1 

Brücke A7 über FW (Forstweg)/Brücke A7 über FW 
(Forstweg) (10-2) 

Neuhausen 

615 

2,7 

2.5 - 2.9 

7626654 

2 

Brücke GS Neuhausen - Reutti über A7/Brücke GS 
Neuhausen - Reutti über A7 (11-1) 

Reutti 

536 

3,0 

3.0 - 3.4 

7626655 

0 

Brücke A7 über St2029 Flolzschwang - Reutti/Brücke A7 
über St2029 Flolzschwang - Reutti (12-1) 

Reutti 

223 

2,7 

2.5 - 2.9 

7626656 

1 

Brücke A7 über St2029 Flolzschwang - Reutti/Brücke A7 
über St2029 Flolzschwang - Reutti (12-1) 

Reutti 

223 

2,6 

2.5 - 2.9 

7626656 

2 

Brücke A7 über K-NU3 Flolzschwang - Flausen/Brücke A7 
über K-NU3 Flolzschwang - Flausen (13-1) 

Flolzschwang 

522 

2,0 

2.0 - 2.4 

7626657 

1 

Brücke A7 über K-NU3 Flolzschwang - Flausen/Brücke A7 
über K-NU3 Flolzschwang - Flausen (13-1) 

Flolzschwang 

522 

2,0 

2.0 - 2.4 

7626657 

2 

Brücke A7 über GVS Flittistetten - Aufheim/Brücke A7 über 
GVS Flittistetten - Aufheim (14-1) 

Flittistetten 

162 

2,0 

2.0 - 2.4 

7626658 

1 

Brücke A7 über GVS Flittistetten - Aufheim/Brücke A7 über 
GVS Flittistetten - Aufheim (14-1) 

Flittistetten 

162 

2,0 

2.0 - 2.4 

7626658 

2 

LJi uor\c 1 \cii 1 i|jc y~v/ iviivi-v.^11 1 1 uuci 

Flittistetten)/Brücke Rampe A7 MM-Ulm ü. A7 (AD Flittist.) 

Flittistetten 

2815 

2,3 

2.0 - 2.4 

7626659 

0 

1 \ai 1 i|jc u^uTA / u . \-;ii 1 ita / 'vjvo iiiiiioi.- 

Senden/Brücke Rampe B28-A7 ü. Ulm-A7+GVS Hitti.-S. 

Flittistetten 

670 

3,0 

3.0 - 3.4 

7626660 

0 

uuci i\ciiii|jc ' vj v 0 1 iiiiioi.~ 

Senden/Brücke A7 ü. Rampe Ulm-A7+GVS Hittis.-Send. 

Flittistetten 

588 

2,8 

2.5 - 2.9 

7626661 

1 

üiuoKcr^/ uuci i\ciiii|jc v 0 1 iiiiioi.- 

Senden/Brücke A7 ü. Rampe Ulm-A7+GVS Flittis.-Send. 

Flittistetten 

588 

2,7 

2.5 - 2.9 

7626661 

2 

Brücke A7 über Tal bei Witzighausen/Brücke A7 über Tal 
bei Witzighausen (16-1) 

Witzighausen 

3407 

2,8 

2.5 - 2.9 

7626662 

1 

Brücke A7 über Tal bei Witzighausen/Brücke A7 über Tal 
bei Witzighausen (16-1) 

Witzighausen 

2989 

2,5 

2.5 - 2.9 

7626662 

2 
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Brücke A7 über FW bei Witzighausen/Brücke A7 über FW 
bei Witzighausen (17-1) 

Witzighausen 

312 

2,4 

2.0 - 2.4 

7626663 

0 

Brücke A7 über K-NU9 Witzighausen - Illerberg/Brücke A7 
ü. K-NU9 Witzighausen - Illerberg (18-1) 

Illerberg 

220 

2,5 

2.5 - 2.9 

7626664 

1 

Brücke A7 über K-NU9 Witzighausen - Illerberg/Brücke A7 
ü. K-NU9 Witzighausen - Illerberg (18-1) 

Illerberg 

220 

2,2 

2.0 - 2.4 

7626664 

2 

Brücke FW über B28 bei Ludwigsfeld 

Ludwigsfeld 

336 

2,8 

2.5 - 2.9 

7626665 

0 

Brücke B28 über den Illerkanal bei Ludwigsfeld/Brücke 

B28 den Illerkanal bei Ludwigsfeld (Westen) 

Ludwigsfeld 

300 

2,0 

2.0 - 2.4 

7626666 

1 

Brücke B28 über den Illerkanal bei Ludwigsfeld/Brücke 

B28 über Illerkanal bei Ludwigsfeld (Osten) 

Ludwigsfeld 

300 

2,0 

2.0 - 2.4 

7626666 

2 

Brücke FW über B28 bei Ludwigsfeld 

Ludwigsfeld 

403 

2,3 

2.0 - 2.4 

7626667 

0 

Brücke FW über B28 bei Gerlenhofen 

Gerlenhofen 

336 

1,6 

1.5 - 1.9 

7626668 

0 

Brücke GVS über B28 bei Gerlenhofen 

Gerlenhofen 

403 

2,0 

2.0 - 2.4 

7626669 

0 

Brücke St2031 über B28 in Senden 

Senden 

1860 

2,5 

2.5 - 2.9 

7626670 

0 

Brücke B 28 über DB/FW in Senden/Brücke B28 über 
DB/FW in Senden (Süden) 

Senden 

562 

2,2 

2.0 - 2.4 

7626671 

1 

Brücke B 28 über DB/FW in Senden/Brücke B28 über 
DB/FW in Senden (Nordseite) 

Senden 

562 

2,2 

2.0 - 2.4 

7626671 

2 

Brücke B28 über Landgraben bei Senden 

Senden 

610 

2,0 

2.0 - 2.4 

7626672 

0 

Brücke GVS über B28 bei Senden 

Senden 

618 

2,3 

2.0 - 2.4 

7626673 

0 

Brücke GVS über B28 bei Aufheim 

Aufheim 

540 

2,4 

2.0 - 2.4 

7626674 

0 

Brücke NLI3 über B28 bei Senden 

Senden 

737 

2,7 

2.5 - 2.9 

7626675 

0 

Brücke B 300 über HWW 

Flolzara 

107 

2,3 

2.0 - 2.4 

7629509 

0 

Brücke B300 über FW bei Schönebach 

Schönebach 

104 

2,5 

2.5 - 2.9 

7629703 

0 
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Brücke B10 überden Kulturgraben 

Vogelsang 

101 

1,7 

1.5 - 1.9 

7630501 

0 

Brücke B10 überden Lettenbach 

Vogelsang / Kreppen 

72 

1,7 

1.5 - 1.9 

7630502 

0 

Brücke B 10 über die Schmutter 

Kreppen 

340 

2,1 

2.0 - 2.4 

7630503 

1 

Brücke B 10 überden Schmutterflutgraben 

Kreppen 

225 

1,0 

1.0 - 1.4 

7630504 

1 

Brücke BIO überden Rothbach 

Horgau 

56 

1,0 

1.0 - 1.4 

7630505 

0 

Brücke B 300 über die Schmutter 

Dietkirch 

287 

2,7 

2.5 - 2.9 

7630506 

0 

Brücke B 300 über die Schwarzach 

Gessertshausen 

117 

2,5 

2.5 - 2.9 

7630507 

0 

Brücke B 300 über die Schwarznach 

Diedorf 

77 

2,7 

2.5 - 2.9 

7630508 

0 

Brücke B300 über den Lettenbach 

Diedorf 

182 

1,7 

1.5 - 1.9 

7630513 

0 

Brücke B300 über Schmutterhochwasser/TBW A Seite 
Krumbach 

Dietkirch 

55 

2,6 

2.5 - 2.9 

7630515 

A 

Brücke B300 über Schmutterhochwasser/TBW B Seite 
Augsburg 

Dietkirch 

55 

2,6 

2.5 - 2.9 

7630515 

B 

Brücke GVS über die B 300 

Steppach 

480 

2,0 

2.0 - 2.4 

7630517 

0 

Brücke B 300 über HWW 

Steppach 

123 

2,0 

2.0 - 2.4 

7630518 

0 

Brücke BIO Anschluß Mühle über Schmutterflut 

Kreppen 

124 

1,0 

1.0 - 1.4 

7630521 

0 

Brücke B2 überden Hagenbach 

Kissing 

61 

1,0 

1.0 - 1.4 

7631500 

0 

Brücke B300 über die Ach 

Fried berg 

99 

2,0 

2.0 - 2.4 

7631502 

0 

Brücke B300 über eine Ortsstraße 

Friedberg Schützstraße 

158 

2,5 

2.5 - 2.9 

7631510 

0 

Brücke GRW über die B 17 

Stadtbergen Pferseer Straße 

79 

2,0 

2.0 - 2.4 

7631511 

0 
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Brücke B 17 überden Schlaugraben 

Augsburg 

80 

1,1 

1.0 - 1.4 

7631515 

0 

Brücke B 17 über Zufahrt Sheridankaserne 

Augsburg 

305 

2,1 

2.0 - 2.4 

7631516 

0 

TT UUt^l T dl Z.U I dl II l i 

Grundwasserwanne/Brücke B 17 über Panzerzufahrt 

Augsburg 

226 

2,2 

2.0 - 2.4 

7631517 

1 

Brücke B 300 über GRW 

Steppach 

102 

2,0 

2.0 - 2.4 

7631518 

0 

Brücke B 17 über Gehweg zum Bad 

Augsburg / Stadtbergen 

168 

1,6 

1.5 - 1.9 

7631519 

0 

Brücke HWW über die B 17 

Bärenkeller Nord 

494 

2,0 

2.0 - 2.4 

7631520 

0 

Brücke GRW über die B 17 

Augsburg - Bärenkeller 

144 

2,2 

2.0 - 2.4 

7631528 

0 

Brücke Holzweg über die Bl 7/Brücke Holzweg über die 
B17/TBW1 

Bärenkeller 


2,4 

2.0 - 2.4 

7631541 

1 

Brücke Eichleitner Straße über die Bl 7/ 

Augsburg-Göggingen 

951 

1,6 

1.5 - 1.9 

7631801 

0 

Brücke HWW über die B 17 

Göggingen - Uni 

258 

2,4 

2.0 - 2.4 

7631817 

0 

Brücke B 17 überden Kunstmühlweg/TBW 1 Überbau FR 
Augsburg Osten 

Haunstetten / Inningen 

135 

2,1 

2.0 - 2.4 

7631985 

1 

Brücke B 17 überden Kunstmühlweg/TBW 2 Überbau FR 
LL Westen 

Haunstetten / Inningen 

135 

2,2 

2.0 - 2.4 

7631985 

2 

Brücke B 17 über die KA7/TBW 1 Überbau FR Augsburg 
Osten 

Inningen 

685 

2,0 

2.0 - 2.4 

7631986 

1 

Brücke B 1 7 über die K A 7/TBW 2 Überbau FR LL 

Westen 

Inningen 

685 

1,8 

1.5 - 1.9 

7631986 

2 

Brücke B 17 über die Kopernikusstraße 

SGL-Arena 

381 

2,3 

2.0 - 2.4 

7631987 

0 

Brücke B 17 über die K As 6/TBW 1 Überbau FR 

Augsburg Osten 

SGL-Arena 

636 

2,3 

2.0 - 2.4 

7631988 

1 

Brücke B 17 über die K As 6/TBW 2 Überbau FR 

Landsberg Westen 

SGL-Arena 

636 

2,3 

2.0 - 2.4 

7631988 

2 

Brücke B 300 über die B 1 7/TBW 1 Überbau Nord 

Friedrich-Ebert-Straße / Messe 

516 

2,3 

2.0 - 2.4 

7631989 

1 
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Brücke B 300 über die B 17/TBW 2 Überbau Süd 

Friedrich-Ebert-Straße / Mess« 

516 

2,3 

2.0 - 2.4 

7631989 

2 

Brücke B 17 Ast K-L über GRW 

Augsburg Messe 

80 

1,8 

1.5 - 1.9 

7631990 

0 

Brücke B 17 Ast E-F über GRW 

Augsburg Messe 

54 

2,2 

2.0 - 2.4 

7631991 

0 

Brücke B 17 Ast G-D über GRW 

Augsburg Messe 

48 

1,9 

1.5 - 1.9 

7631992 

0 

Brücke B 17 Ast B-C über GRW 

Augsburg Messe 

90 

2,0 

2.0 - 2.4 

7631993 

0 

Brücke B 300 über die GVS 

Neulwirt Fred Ray 

39 

2,7 

2.5 - 2.9 

7632502 

0 

Brücke B 300 über Zufahrtsrampe 

Dasing 

275 

1,7 

1.5 - 1.9 

7632517 

0 

Brücke HWW über die B 300 

Dasing 

306 

2,4 

2.0 - 2.4 

7632518 

0 

Brücke B 300 über den Unterzeller Bach 

Dasing 

299 

1,7 

1.5 - 1.9 

7632519 

0 

Brücke B 300 über die GVS Dasing-Unterzell 

Dasing 

126 

1,6 

1.5 - 1.9 

7632520 

0 

Brücke HWW über die B 300 

Dasing 

224 

2,3 

2.0 - 2.4 

7632521 

0 

Brücke B 300 über HWW 

Dasing 

79 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632522 

0 

Brücke B300 über den Arasbach 

Dasing 

146 

1,7 

1.5 - 1.9 

7632523 

0 

Brücke B 300 über die K AIC 1 0 u. DB 

Dasing 

713 

1,8 

1.5 - 1.9 

7632524 

0 

Brücke B 300 über die Paar 

Dasing 

393 

2,1 

2.0 - 2.4 

7632525 

0 

Brücke B 300 über Wirtschaftsweg 

Oberzell 

143 

1,8 

1.5 - 1.9 

7632535 

0 

Brücke B300 über Wildwechsel 

Dasing 

147 

2,0 

2.0 - 2.4 

7632536 

0 

Brücke B 300 über B 300 Ast 0-A 

Dasing Krake Süd 

280 

2,0 

2.0 - 2.4 

7632537 

0 
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Brücke B 300 über B 300 Ast B-C 

Dasing Krake Nord 

280 

1,8 

1.5 - 1.9 

7632538 

0 

Brücke St 2338 über A 8 West (AS Adelzhausen) (52) 

Adelzhausen 

860 

2,3 

2.0 - 2.4 

7632654 

0 

Brücke St 2338 über A 8 West (AS Adelzhausen) (52) 

Adelzhausen 

860 

2,3 

2.0 - 2.4 

7632654 

0 

Brücke B 300 über A 8 West AS Dasing (65) 

Laimering 

892 

2,7 

2.5 - 2.9 

7632664 

0 

Brücke Rampe E-M zur A8West über GRW (65/1 s) 

Laimering 

89 

2,0 

2.0 - 2.4 

7632665 

0 

Brücke A 8 West ü.ÖFWW Dasing-Bitzenhofen(68)/Brücke 
A 8 West ü.ÖFWW Dasing-Bitzenhofen FB B(68) 

Bitzenhofen 

152 

1,7 

1.5 - 1.9 

7632669 

1 

Brücke A 8 West ü.ÖFWW Dasing-Bitzenhofen(68)/Brücke 
A 8 West ü.ÖFWW Dasing-Bitzenhofen FB A(68) 

Bitzenhofen 

152 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632669 

2 

Brücke A 8 West über Durchlass Graben (56/1 )/Brücke A 8 
West über Durchlass Graben FB B (56/1) 

Tattenhausen 

232 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632670 

1 

Brücke A 8 West über Durchlass Graben (56/1 )/Brücke A 8 
West über Durchlass Graben FB A (56/1 ) 

Tattenhausen 

139 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632670 

2 

Brücke A 8 West über Durchlass Graben (59)/Brücke A 8 
West über Durchlass Graben FB B (59) 

Tattenhausen 

144 

1,1 

1.0 - 1.4 

7632671 

1 

Brücke A 8 West über Durchlass Graben (59)/Brücke A 8 
West über Durchlass Graben FB A (59) 

Tattenhausen 

137 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632671 

2 

Brücke A 8 West über Durchlass Graben (60)/Brücke A 8 
West über Durchlass Graben FB B (60) 

Wessiszell 

116 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632672 

1 

Brücke A 8 West über Durchlass Graben (60)/Brücke A 8 
West über Durchlass Graben FB A (60) 

Wessiszell 

105 

1,2 

1.0 - 1.4 

7632672 

2 

Brücke A 8 West über Durchlass Graben DL12 

(69/1 )/Brücke A 8 West über D Graben DL12 FB B (69/1 ) 

Flaberskirch 

90 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632673 

1 

Brücke A 8 West über Durchlass Graben DL12 

(69/1 )/Brücke A 8 West über D Graben DL12 FB A (69/1 ) 

Flaberskirch 

94 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632673 

2 

Brücke A 8 West über Durchlass DL13 (69/2)/Brücke A 8 
West über Durchlass DL13 FB B (69/2) 

Flaberskirch 

95 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632674 

1 

Brücke A 8 West über Durchlass DL13 (69/2)/Brücke A 8 
West über Durchlass DL13 FB A (69/2) 

Flaberskirch 

95 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632674 

2 

Ul uor\c y~v u vv coi uuci l^ui oi iicioo ^ 

Adelzhauserbach(51)/Brücke A 8 West ü.Durchl. 

U ITP P/gH\ 

Adelzhausen 

132 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632678 

1 
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LJi uor\c y~v u vvcai uuci l^uioiiicioo 

Adelzhauserbach(51)/Brücke A 8 West ü.Durchl. 

Adelzhausen 

166 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632678 

2 

Brücke GVS über A 8 West bei Brugger (48) 

Brugger 

377 

1,2 

1.0 - 1.4 

7632681 

0 

Brücke A 8 West über GVS Brugger-Tremmel (49)/Brücke 

A 8 West ü. GVS Brugger-Tremmel FB B(49) 

Tremmel 

155 

2,0 

2.0 - 2.4 

7632682 

1 

Brücke A 8 West über GVS Brugger-Tremmel (49)/Brücke 

A 8 West ü. GVS Brugger-Tremmel FB A(49) 

Tremmel 

186 

1,7 

1.5 - 1.9 

7632682 

2 

Brücke A 8 West über ÖFWW Augsburger Forst (50) 

Adelshausen 

207 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632683 

1 

Brücke A 8 West über öFWW Augsburger Forst (50) 

Adelshausen 

160 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632683 

2 

Brücke A 8 West über Ecknachbach (53)/Brücke A 8 West 
über Ecknachbach FB B (53) 

Adelzhausen 

268 

1,8 

1.5 - 1.9 

7632684 

1 

Brücke A 8 West über Ecknachbach (53)/Brücke A 8 West 
über Ecknachbach FB A (53) 

Adelzhausen 

282 

1,7 

1.5 - 1.9 

7632684 

2 

Brücke A 8 West über Kr AIC 32 (54)/Brücke A 8 West 
überKrAIC 32 FB B (54) 

Adelzhausen 

231 

1,7 

1.5 - 1.9 

7632685 

1 

Brücke A 8 West über Kr AIC 32 (54)/Brücke A 8 West 
ÜberKrAIC 32 FB A (54) 

Adelzhausen 

229 

1,7 

1.5 - 1.9 

7632685 

2 

Brücke A 8 West über ÖFW Wiesenweg (55)/Brücke A 8 
West über ÖFW Wiesenweg FB B (55) 

Adelzhausen 

148 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632686 

1 

Brücke A 8 West über ÖFW Wiesenweg (55)/Brücke A 8 
West über ÖFW Wiesenweg FB A (55) 

Adelzhausen 

146 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632686 

2 

Brücke A 8 West über GVS Zieglbach-Rieden (56)/Brücke 

A 8 West über GVS Zieglbach-Rieden FB B(56) 

Ziegelbach 

172 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632687 

1 

Brücke A 8 West über GVS Zieglbach-Rieden (56)/Brücke 

A 8 West über GVS Zieglbach-Rieden FB A(56) 

Ziegelbach 

145 

1,1 

1.0 - 1.4 

7632687 

2 

Brücke GVS über A 8 West bei Tettenhausen (57) 

Tattenhausen 

366 

1,1 

1.0 - 1.4 

7632688 

0 

TjrauT^e'7TT3"Tnre^rTr:T37rTnnnrTnr^ssT3Z^TT= 

Laimering(61 yBrücke A 8 West ü.ÖFWW Wessisz.- 

Wessiszell 

169 

1,1 

1.0 - 1.4 

7632689 

1 

bT'UüiCe /FB W6ä^ u.i_/i ww vvt!&i>i&z.t!ii- 

Laimering(61 )/Brücke A 8 West ü.ÖFWW Wessisz.- 

Wessiszell 

169 

1,8 

1.5 - 1.9 

7632689 

2 

Brücke GVS über A 8 West bei Laimering (62) 

Laimering 

335 

1,3 

1.0 - 1.4 

7632690 

0 
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Ul uor\c rA u vvcöi u. r\i rAi\_/ l^cioii ly 

Laimering(63)/Brücke A 8 West ü.KrAIC 20 Dasing-Laimer. 

Laimering 

243 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632691 

1 

BRj0r(S3A u vvcoi u. r\i rAi\_/ £.\j ucioiii^- 

Laimering(63)/Brücke A 8 West ü.KrAIC 20 Dasing-Laimer. 

Laimering 

243 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632691 

2 

Brücke A 8 West ü.Durchl. Laimeringer Bach 
DL1(64)/Brücke A 8 West ü.D. Laimeringer Bach FB B (64) 

Lindl 

101 

1,2 

1.0 - 1.4 

7632692 

1 

Brücke A 8 West ü.Durchl. Laimeringer Bach 
DL1(64)/Brücke A 8 West ü.D. Laimeringer Bach FB A (64) 

Lindl 

100 

1,1 

1.0 - 1.4 

7632692 

2 

Brücke A 8 West über die Paar (66)/Brücke A 8 West über 
die Paar FB B (66) 

Dasing 

612 

1,0 

1.0 - 1.4 

7632693 

1 

Brücke A 8 West über die Paar (66)/Brücke A 8 West über 
die Paar FB A (66) 

Dasing 

612 

1,8 

1.5 - 1.9 

7632693 

2 

Ul uor\c y“v u vv coi uuci uu'r\y“viuiu ucoii ly- 

Taiting(67)/Brücke A 8 West ü.DB+K AICIODasing- 

Dasing 

577 

1,7 

1.5 - 1.9 

7632694 

1 

ufV/orVc'^^ uuci uu'rxrMuiu ucioii ly- 

Taiting(67)/Brücke A 8 West ü.DB+K AIC1 ODasing- 

Dasing 

582 

1,2 

1.0 - 1.4 

7632694 

2 

Brücke A 8 West ü.ÖFWW nach Bitzenhofen(69)/Brücke A 
8 West ü.ÖFWW nach Bitzenhofen FB B (69) 

Bitzenhofen 

152 

1,7 

1.5 - 1.9 

7632695 

1 

Brücke A 8 West ü.ÖFWW nach Bitzenhofen(69)/Brücke A 
8 West ü.ÖFWW nach Bitzenhofen FB A (69) 

Bitzenhofen 

152 

1,3 

1.0 - 1.4 

7632695 

2 

Brücke A 8 West über Durchlass Graben (43)/Brücke A 8 
West über Durchlass Graben FB B (43) 

Hadersried 

80 

1,0 

1.0 - 1.4 

7633639 

1 

Brücke A 8 West über Durchlass Graben (43)/Brücke A 8 
West über Durchlass Graben FB A (43) 

Hadersried 

104 

1,0 

1.0 - 1.4 

7633639 

2 

Brücke A 8 West über Essenbach (38)/Brücke A 8 West 
über Essenbach FB B (38) 

Lukka 

126 

1,7 

1.5 - 1.9 

7633642 

1 

Brücke A 8 West über Essenbach (38)/Brücke A 8 West 
über Essenbach FB A (38) 

Lukka 

120 

1,7 

1.5 - 1.9 

7633642 

2 

Ul uor\c Ul 1 uuci y“v uvvcöi ^y“vu 

Ödelzhausen)(39)/Brücke St 2051 über A 8West (AS 

ödelzhausen 

800 

2,0 

2.0 - 2.4 

7633643 

0 

Brücke Kr DAH 6 über A 8 West bei ödelzhausen (40) 

ödelzhausen 

612 

1,7 

1.5 - 1.9 

7633644 

0 

Brücke A 8 West über die Glonn (41 )/Brücke A 8 West 
über die Glonn FB B (41) 

ödelzhausen 

347 

1,9 

1.5 - 1.9 

7633645 

1 

Brücke A 8 West über die Glonn (41 )/Brücke A 8 West 
über die Glonn FB A (41) 

ödelzhausen 

347 

1,9 

1.5 - 1.9 

7633645 

2 
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Brücke A 8 West über GVS Höfa-Miegersbach (42)/Brücke 
A 8 West über GVS Höfa-Miegersbach FB B(42) 

Höfa 

207 

1,0 

1.0 - 1.4 

7633646 

1 

Brücke A 8 West über GVS Höfa-Miegersbach (42)/Brücke 
A 8 West über GVS Höfa-Miegersbach FB A(42) 

Höfa 

207 

1,2 

1.0 - 1.4 

7633646 

2 

Brücke A 8 West über GVS Höfa - Hadersried (44)/Brücke 
A 8 West über GVS Höfa-Hadersried FB B (44) 

Hadersried 

230 

2,3 

2.0 - 2.4 

7633647 

1 

Brücke A 8 West über GVS Höfa - Hadersried (44)/Brücke 
A 8 West über GVS Höfa-Hadersried FB A (44) 

Hadersried 

230 

1,7 

1.5 - 1.9 

7633647 

2 

Brücke A 8 West über Durchlass Miegersbach (45)/Brücke 
A 8 West ü. Durchlass Miegersbach FB B (45) 

Hadersried 

69 

1,0 

1.0 - 1.4 

7633648 

1 

Brücke A 8 West über Durchlass Miegersbach (45)/Brücke 
A 8 West ü. Durchlass Miegersbach FB A (45) 

Hadersried 

62 

1,0 

1.0 - 1.4 

7633648 

2 

Brücke A 8 West über Durchlass Miegersbach (46)/Brücke 
A 8 West ü. Durchlass Miegersbach FB B (46) 

Hadersried 

66 

1,0 

1.0 - 1.4 

7633649 

1 

Brücke A 8 West über Durchlass Miegersbach (46)/Brücke 
A 8 West ü. Durchlass Miegersbach FB A (46) 

Hadersried 

66 

1,2 

1.0 - 1.4 

7633649 

2 

Brücke A 8 West über ÖFWW (47)/Brücke A 8 West über 
ÖFWW FB B (47) 

Hadersried 

276 

1,0 

1.0 - 1.4 

7633650 

1 

Brücke A 8 West über ÖFWW (47)/Brücke A 8 West über 
ÖFWW FB A (47) 

Hadersried 

265 

1,2 

1.0 - 1.4 

7633650 

2 

Brücke B 13(N) über Amperkanal bei Unterbruck 

UNTERBRUCK 

386 

3,0 

3.0 - 3.4 

7635500 

0 

Brücke B 13(N) über Amper in Unterbruck 

UNTERBRUCK 

659 

2,8 

2.5 - 2.9 

7635501 

0 

Brücke B 13(N) über Mühlbach in Unterbruck 

UNTERBRUCK 

202 

2,4 

2.0 - 2.4 

7635502 

0 

Brücke B 13(N) über Rettenbach in Fahrenzhausen 

FAHRENZHAUSEN 

160 

1,7 

1.5 - 1.9 

7635503 

0 

Brücke B 13(N) über Lauterbachergraben 

LAUTERBACH 

81 

2,1 

2.0 - 2.4 

7635504 

0 

Brücke A 9 über den Amperkanal (1 05)/Brücke A 9 über 
den Amperkanal, FB B (105) 

Thurnsberg 

664 

2,3 

2.0 - 2.4 

7635651 

1 

Brücke A 9 über den Amperkanal (1 05)/Brücke A 9 über 
den Amperkanal, FB A (105) 

Thurnsberg 

664 

2,5 

2.5 - 2.9 

7635651 

2 

Brücke K FS24 Kranzb.-Leonhardsb. über A 9 (106) 

Hagenau 

495 

2,3 

2.0 - 2.4 

7635652 

0 
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Brücke A 9 über die Amper (1 07)/Brücke A 9 über die 
Amper, Verbr. FB B (107) 

Kranzberg 

300 

1,5 

1.5 - 1.9 

7635653 

1 

Brücke A 9 über die Amper (1 07)/Brücke A 9 über die 
Amper, Mittelt. FB B (107) 

Kranzberg 

472 

2,0 

2.0 - 2.4 

7635653 

2 

Brücke A 9 über die Amper (1 07)/Brücke A 9 über die 
Amper, Mittelt. FB A (107) 

Kranzberg 

455 

2,0 

2.0 - 2.4 

7635653 

3 

Brücke A 9 über die Amper (1 07)/Brücke A 9 über die 
Amper, Verbr. FB A (107) 

Kranzberg 

319 

1,0 

1.0 - 1.4 

7635653 

4 

Brücke K FS34 Greinertsh.-Thurnsb. über A 9 (108) 

Thurnsberg 

504 

2,2 

2.0 - 2.4 

7635654 

0 

Brücke A 9 über FW und Kulturgraben (109)/Brücke A 9 
über FW+Kulturgraben, Verbr. FB B (109) 

Appercha 

31 

1,0 

1.0 - 1.4 

7635655 

1 

Brücke A 9 über FW und Kulturgraben (109)/Brücke A 9 ü. 
FW+Kulturgraben, Mittelt. FB B (109) 

Appercha 

50 

1,7 

1.5 - 1.9 

7635655 

2 

Brücke A 9 über FW und Kulturgraben (109)/Brücke A 9 ü. 
FW+Kulturgraben, Mittelt. FB A (109) 

Appercha 

50 

2,5 

2.5 - 2.9 

7635655 

3 

Brücke A 9 über FW und Kulturgraben (109)/Brücke A 9 
über FW+Kulturgraben, Verbr. FB A (109) 

Appercha 

36 

2,0 

2.0 - 2.4 

7635655 

4 

Brücke A 9 über K FS33 Weng-Gesseltshausen 
(1 1 0)/Brücke A 9 über K FS33, Verbr. FB B (1 1 0) 

Kleineisenbach / Weng 

51 

2,3 

2.0 - 2.4 

7635656 

1 

Brücke A 9 über K FS33 Weng-Gesseltshausen 
(1 1 0)/Brücke A 9 über K FS33, Mittelt. A+B (1 1 0) 

Kleineisenbach / Weng 

180 

2,5 

2.5 - 2.9 

7635656 

2 

Brücke A 9 über K FS33 Weng-Gesseltshausen 
(1 1 0)/Brücke A 9 über K FS33, Verbr. FB A (1 1 0) 

Kleineisenbach / Weng 

51 

2,1 

2.0 - 2.4 

7635656 

3 

LJ 1 lJ O lkO / \ CJ LJ kJ 0 1 1 \ 1 1 1 1 1 VmJ I LJIOI IkJkJCJOI 1 

(1 12)/Brücke A 9 ü. K FS2 Giggenh.-Groß.,Verbr.FB 

Großeisenbach / Fahrenzhaus 

96 

2,1 

2.0 - 2.4 

7635657 

1 

Brücke A 9 über K FS2 Giggenh.-Großnöbach 
(1 12)/Brücke A 9 ü.K FS2 Gigg.-Groß.,Mittelt.FB A+B(1 12) 

Großeisenbach / Fahrenzhaus 

330 

2,2 

2.0 - 2.4 

7635657 

2 

LJ 1 lJ 01^0 / \ C/ LJ kJ 0 1 1 \ 1 fn 1 1 VmJ I LJIOI ILJkJCIk^l 1 

(1 12)/Brücke A 9 ü. K FS2 Giggenh.-Groß.,Verbr.FB 

Großeisenbach / Fahrenzhaus 

96 

2,1 

2.0 - 2.4 

7635657 

3 

Brücke GVS Fletzenhausen-Großnöbach über A 9 (113) 

Fletzenhausen 

428 

2,4 

2.0 - 2.4 

7635658 

0 

Brücke GVS Fletzenhausen-Flörenzhaus. über A 9 (114) 

Flörenzhausen 

428 

2,3 

2.0 - 2.4 

7635659 

0 

Brücke A 9 über St2339 Freising - Dachau (1 1 6)/Brücke A 

9 über St2339, Verbr. FB B (1 1 6) 

Fürholzen 

84 

2,1 

2.0 - 2.4 

7635661 

1 
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Brücke A 9 über St2339 Freising - Dachau (116)/Brücke A 

9 überSt2339, Mittelt. FB B (116) 

Fürholzen 

138 

1,8 

1.5 - 1.9 

7635661 

2 

Brücke A 9 über St2339 Freising - Dachau (1 1 6)/Brücke A 

9 über St2339, Mittelt. FB A (1 1 6) 

Fürholzen 

138 

1,8 

1.5 - 1.9 

7635661 

3 

Brücke A 9 über St2339 Freising - Dachau (1 16)/Brücke A 

9 über St2339, Verbr. FB A (1 16) 

Fürholzen 

84 

2,1 

2.0 - 2.4 

7635661 

4 

Brücke A 9 über FW Fürholzen - Günzenhausen (117) 

Fürholzen 

285 

2,2 

2.0 - 2.4 

7635662 

0 

Brücke A 9 über die Alte Moosach (119) 

Fürholzen / Eching 

191 

1,9 

1.5 - 1.9 

7635663 

2 

Brücke A 9 über den Moosachkanal (120) 

Günzenhausen / Eching 

469 

1,9 

1.5 - 1.9 

7635664 

2 

Brücke A 9 über ÖFWW bei Günzenhausen (121 )/Brücke 

A 9 über ÖFW bei Günzenh., Verbr. Ost (121) 

Eching 

117 

1,8 

1.5 - 1.9 

7635665 

1 

Brücke A 9 über ÖFWW bei Günzenhausen (121 )/Brücke 

A 9 über ÖFW bei Günzenhausen (121) 

Eching 

749 

2,0 

2.0 - 2.4 

7635665 

2 

Brücke A 9 über die DB Landshut - München (122) 

Eching 

1397 

2,5 

2.5 - 2.9 

7635666 

1 

Brücke A 9 über die DB Landshut - München (122)/Brücke 
A 9 über die DB Landshut - Mün. Verbr.(122) 

Eching 

246 

1,8 

1.5 - 1.9 

7635666 

2 

Brücke St 2053 (AS Eching) über A 9 (123) 

Eching 

874 

2,8 

2.5 - 2.9 

7635667 

0 

Brücke ÖFW bei Eching über A 92 (1 0/1 ) 

Eching 

291 

2,0 

2.0 - 2.4 

7635668 

0 

Brücke GRW an der K FS5 über A 92 (12/1 a) 

Eching 

135 

2,7 

2.5 - 2.9 

7635669 

0 

Brücke K FS5 bei Eching über A 92 (12/2) 

Eching 

634 

2,9 

2.5 - 2.9 

7635670 

0 

Brücke A 9 über A 92 (AK Neufahrn) (121/1 )/Brücke A 9 
über A 92 (AK Neufahrn), NFB B (121/1) 

Eching 

630 

2,8 

2.5 - 2.9 

7635671 

1 

Brücke A 9 über A 92 (AK Neufahrn) (121/1 )/Brücke A 9 
über A 92 (AK Neufahrn), FB B (121/1) 

Eching 

1058 

2,0 

2.0 - 2.4 

7635671 

2 

Brücke A 9 über A 92 (AK Neufahrn) (121/1 )/Brücke A 9 
über A 92 (AK Neufahrn), FBA (121/1) 

Eching 

1058 

2,0 

2.0 - 2.4 

7635671 

3 

Brücke A 9 über A 92 (AK Neufahrn) (121/1 )/Brücke A 9 
über A 92 (AK Neufahrn), NFB A (121/1) 

Eching 

630 

2,0 

2.0 - 2.4 

7635671 

4 
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Brücke St 2341 bei Neufahrn über A 92 (1 5/1 ) 

Neufahrn 

468 

2,3 

2.0 - 2.4 

7635675 

0 

Brücke GVS Giggenhausen-Neufahrn über A 92 (16/1) 

Neufahrn 

360 

3,0 

3.0 - 3.4 

7635676 

0 

Brücke A 92 über Furthbach (1 2/1 M)/Brücke A 92 über 
Furthbach, FB B (12/IM) 

Eching 

53 

1,1 

1.0 - 1.4 

7635677 

1 

Brücke A 92 über Furthbach (1 2/1 M)/Brücke A 92 über 
Furthbach, FBA (12/IM) 

Eching 

53 

1,7 

1.5 - 1.9 

7635677 

2 

Brücke A 92 über Abfanggraben (12/3M) 

Eching 

161 

1,9 

1.5 - 1.9 

7635678 

0 

Brücke A 92 über Reißmüllerbach (14/2)/Brücke A 92 über 
Reißmüllerbach, Verbr.FB B (14/2) 

Neufahrn 

17 

1,8 

1.5 - 1.9 

7635679 

1 

Brücke A 92 über Reißmüllerbach (14/2)/Brücke A 92 ü. 
Reißmüllerbach, Mittelt. FB A+B(14/2) 

Neufahrn 

71 

1,3 

1.0 - 1.4 

7635679 

2 

Brücke A 92 über Reißmüllerbach (14/2)/Brücke A 92 über 
Reißmüllerbach, Verbr.FB A (14/2) 

Neufahrn 

17 

1,8 

1.5 - 1.9 

7635679 

3 

Brücke Geh- und Radweg über A 92 (16/2) 

Neufahrn 

161 

2,9 

2.5 - 2.9 

7635680 

0 

Brücke D-Rampe A92 ü.Schleifenr.SW des AK (13/01s) 

Eching/Neufahrn 

587 

2,0 

2.0 - 2.4 

7635689 

0 

Brücke A 92 über Rampe München - Deggendorf (13/0) 

Eching / Neufahrn 

815 

2,7 

2.5 - 2.9 

7635700 

0 

Brücke FW Fürholzen - Neufahrn über A 92 (13/1) 

Eching / Neufahrn 

408 

2,0 

2.0 - 2.4 

7635701 

0 

Brücke Zubringerstr. ü. A 92 (AS Eching-Ost)(14/0)/Brücke 
Zubringerstr. ü. A 92(AS Eching-Ost)(14/0) 

Eching / Neufahrn 

761 

2,0 

2.0 - 2.4 

7635702 

0 

Brücke GVS Fürholzen - Neufahrn über A 92 (14/1) 

Eching / Neufahrn 

612 

2,8 

2.5 - 2.9 

7635703 

0 

Brücke Direktrampe A92 über A9 u. A92 (13/02s) 

Eching/Neufahrn 

3702 

2,5 

2.5 - 2.9 

7635747 

0 

Brücke D-Rampe ü. Rampen A 92(AK Neufahrn)(13/03s) 

Eching / Neufahrn 

1377 

1,0 

1.0 - 1.4 

7635748 

0 

Brücke Tangentialram. V-Y A9 ü. Verteiler-FB (13/04s) 

Eching / Neufahrn 

243 

1,7 

1.5 - 1.9 

7635749 

0 

Brücke ÖFW ü. Verteilerfahrbahn Rampe X-Z A92 (13/1s) 

Eching / Neufahrn 

128 

1,9 

1.5 - 1.9 

7635750 

0 
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Brücke B 11 (N) über DB in Freising 

FREISING 

550 

2,5 

2.5 - 2.9 

7636500 

0 

Brücke B 11(N) über Schleiferbach in Freising 

FREISING 

178 

1,9 

1.5 - 1.9 

7636501 

0 

Brücke B 301 über Kreuzbach bei Freising 

FREISING 

70 

1,0 

1.0 - 1.4 

7636518 

0 

Brücke GVS/Kepserstraße über B 301 bei Freising 

FREISING 

387 

2,0 

2.0 - 2.4 

7636519 

0 

Brücke B 301 über GVS/Moosstraße bei Freising 

FREISING 

186 

2,0 

2.0 - 2.4 

7636524 

0 

Brücke B 301 (Ast) über DB bei Achering 

ACHERING 

554 

2,3 

2.0 - 2.4 

7636550 

0 

Brücke B 301 (Ast) über DB bei Achering 

ACHERING 

583 

2,3 

2.0 - 2.4 

7636551 

0 

Brücke St 2053 über B 301 bei Flallbergmoos 

HALLBERGMOOS 

611 

2,4 

2.0 - 2.4 

7636555 

0 

Brücke B 301 (Rampe) über Wirtschaftsweg 

HALLBERGMOOS 

87 

1,1 

1.0 - 1.4 

7636556 

0 

Brücke B 301 über Aufhüttenbach 

GOLDACH 

153 

2,1 

2.0 - 2.4 

7636559 

0 

Brücke B 301 über Pförreraugraben 

GOLDACH 

169 

2,0 

2.0 - 2.4 

7636560 

0 

Brücke B 301 über GRW 

GOLDACH 

53 

2,0 

2.0 - 2.4 

7636562 

0 

Brücke B 301 über S-Bahn 

HALLBERGMOOS 

255 

2,5 

2.5 - 2.9 

7636564 

0 

Brücke B 301 über S-Bahn 

HALLBERGMOOS 

271 

2,7 

2.5 - 2.9 

7636565 

0 

Brücke B 301 über GRW 

HALLBERGMOOS 

85 

2,0 

2.0 - 2.4 

7636566 

0 

Brücke B 301 über Schwimmbadkanal 

HALLBERGMOOS 

102 

2,1 

2.0 - 2.4 

7636567 

0 

Brücke A 92 über DB München-Regensburg (17/2)/Brücke 
A 92 über DB Mü-Re, Verbreit. FB B (17/2) 

Neufahrn 

350 

2,0 

2.0 - 2.4 

7636701 

1 

Brücke A 92 über DB München-Regensburg (17/2)/Brücke 
A 92 über DB Mü-Re, Mittelt. FB A+B (17/2) 

Neufahrn 

1412 

2,5 

2.5 - 2.9 

7636701 

2 


Stand: 29.07.2015 


419 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A 92 über DB München-Regensburg (17/2)/Brücke 
A 92 über DB Mü-Re, Verbreit. FB A (17/2) 

Neufahrn 

350 

1,9 

1.5 - 1.9 

7636701 

3 

Brücke B1 1 (AS Freising Süd) über A 92 (1 9/1 M) 

Achering 

1371 

2,5 

2.5 - 2.9 

7636703 

A 

Brücke A 92 über Flutmulde (20/2M) 

Achering 

1052 

1,9 

1.5 - 1.9 

7636704 

0 

Brücke A 92 über Isar bei Achering (20/3M)/Brücke A 92 
über Isar bei Achering, FB B (20/3M) 

Achering 

2336 

2,5 

2.5 - 2.9 

7636705 

1 

Brücke A 92 über Isar bei Achering (20/3M)/Brücke A 92 
über Isar bei Achering, FB A (20/3M) 

Achering 

2297 

2,7 

2.5 - 2.9 

7636705 

2 

Brücke A 92 über Flutmulde (21/1 M)/Brücke A 92 über 
Flutmulde, Verbreit. FB B (21/IM) 

Achering 

142 

1,9 

1.5 - 1.9 

7636706 

1 

Brücke A 92 über Flutmulde (21/1 M)/Brücke A 92 über 
Flutmulde, Mittelt. FB B (21/IM) 

Achering 

352 

2,1 

2.0 - 2.4 

7636706 

2 

Brücke A 92 über Flutmulde (21/1 M)/Brücke A 92 über 
Flutmulde, Mittelt. FB A (21/IM) 

Achering 

352 

1,8 

1.5 - 1.9 

7636706 

3 

Brücke A 92 über Flutmulde (21/1 M)/Brücke A 92 über 
Flutmulde, Verbreit. FB A (21/IM) 

Achering 

155 

2,6 

2.5 - 2.9 

7636706 

4 

Brücke Forstweg über A 92 (1 9/1 ) 

Pulling 

347 

2,7 

2.5 - 2.9 

7636715 

0 

Brücke A 92 über Pförreraugraben (20/1 ) 

Attaching 

208 

1,7 

1.5 - 1.9 

7636716 

0 

Brücke B301(AS FS Mitte) über A 92 (21/1 FS) 

Attaching 

654 

2,7 

2.5 - 2.9 

7636717 

0 

Brücke A 92 über Schwimmbadkanal (21/2)/Brücke A 92 ü. 
Schwimmbadkanal, Verbr. FB B (21/2) 

Attaching 

23 

1,8 

1.5 - 1.9 

7636718 

1 

Brücke A 92 über Schwimmbadkanal (21/2)/Brücke A 92 
über Schwimmbadkanal, FB B (21/2) 

Attaching 

92 

1,8 

1.5 - 1.9 

7636718 

2 

Brücke A 92 über Schwimmbadkanal (21/2)/Brücke A 92 
über Schwimmbadkanal, FB A (21/2) 

Attaching 

105 

1,8 

1.5 - 1.9 

7636718 

3 

Brücke ÖFWW bei Freising über A 92 (21/3) 

Attaching 

382 

2,4 

2.0 - 2.4 

7636719 

0 

Brücke GVS über A 92 bei Freising (23/2) 

Attaching 

418 

2,5 

2.5 - 2.9 

7636720 

0 

Ul uor\c y~v zj£- u. i_uuvvi^or\cii lai uci y~viicioi iii 

(23/3FS)/Brücke A 92 ü. Ludwigsk. b. Attaching, FB 

p/oo/oiro\ 

Attaching 

112 

1,9 

1.5 - 1.9 

7636721 

1 
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(23/3FS)/Brücke A 92 ü. Ludwigsk. b. Attaching, FB 

Attaching 

112 

2,5 

2.5 - 2.9 

7636721 

2 

Brücke B301 (AS Freising Ost) über A 92 (24/1) 

Attaching 

698 

2,5 

2.5 - 2.9 

7636723 

0 

Brücke A 92 über Mühibach (24/2)/Brücke A 92 über 
Mühibach FB B (24/2) 

Lohmühie 

71 

1,9 

1.5 - 1.9 

7636724 

1 

Brücke A 92 über Mühibach (24/2)/Brücke A 92 über 
Mühibach FB A (24/2) 

Lohmühie 

72 

1,9 

1.5 - 1.9 

7636724 

2 

Brücke A 92 über Mühibach (24/2)/Brücke A 92/LSW über 
Mühibach (24/2) 

Lohmühie 

78 

1,1 

1.0 - 1.4 

7636724 

3 

Brücke A 92 über Loosbach (25/1 )/Brücke A 92 über 
Loosbach FB B (25/1 ) 

Lohmühie 

140 

2,5 

2.5 - 2.9 

7636725 

1 

Brücke A 92 über Loosbach (25/1 )/Brücke A 92 über 
Loosbach FB A (25/1 ) 

Lohmühie 

142 

2,5 

2.5 - 2.9 

7636725 

2 

Brücke A 92 über Loosbach (25/1 )/Brücke A 92 über 
Loosbach LSW (25/1 ) 

Lohmühie 

155 

1,2 

1.0 - 1.4 

7636725 

3 

Brücke GVS Freising-Moos über A 92 (25/3) 

Lohmühie 

805 

2,9 

2.5 - 2.9 

7636726 

0 

Brücke GVS Marziing-Moos über A 92 (25/4) 

Lerchenfeid 

789 

1,9 

1.5 - 1.9 

7636727 

0 

Brücke A 92 über Süßgraben (26/1 ) 

Riegerau 

252 

2,3 

2.0 - 2.4 

7636728 

0 

Brücke GVS Riegerau-Moos über A 92 (27/1) 

Riegerau 

404 

2,0 

2.0 - 2.4 

7636729 

0 

Brücke A 92 über Brandgraben (0/1 Fs) 

Puiiing 

143 

1,9 

1.5 - 1.9 

7636730 

0 

Brücke A 92 über Brandgraben (22/2)/Brücke A 92 über 
Brandgraben, FB B (22/2) 

Puiiing 

145 

1,8 

1.5 - 1.9 

7636731 

1 

Brücke A 92 über Brandgraben (22/2)/Brücke A 92 über 
Brandgraben, FB A (22/2) 

Puiiing 

145 

1,6 

1.5 - 1.9 

7636731 

2 

Brücke Rampe (AD Fiughafen) über A 92 (22/1 Fs) 

Flaiibergmoos 

2030 

2,8 

2.5 - 2.9 

7636732 

0 

Brücke A 92 Rampe über Pförreraugraben (1/1Fs)/Brücke 

A 92 Rampe ü. Pförreraugraben, FB B (1/1 Fs) 

Puiiing 

201 

2,4 

2.0 - 2.4 

7636733 

1 

Brücke A 92 Rampe über Pförreraugraben (1/1Fs)/Brücke 

A 92 Rampe ü. Pförreraugraben, FB A (1/1 Fs) 

Puiiing 

201 

2,3 

2.0 - 2.4 

7636733 

2 
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Brücke B 301 über St 2584 bei Achering und S-BW/Brücke 
B 301 über St 2584 

ACHERING 

894 

2,3 

2.0 - 2.4 

7636734 

1 

Brücke A 92 Rampe über ÖFWW (0/2Fs u.0/3Fs)/Brücke 

A 92 Rampe über ÖFWW, FB B (0/2 Fs) 

Pulling 

135 

2,9 

2.5 - 2.9 

7636735 

1 

Brücke A 92 Rampe über ÖFWW (0/2Fs u.0/3Fs)/Brücke 

A 92 Rampe über ÖFWW, FB A (0/3 Fs) 

Pulling 

309 

1,0 

1.0 - 1.4 

7636735 

2 

Brücke A 92 über Riegerauer Graben (25/6) 

Lerchenfeld 

152 

2,7 

2.5 - 2.9 

7636738 

0 

Brücke A 92 über Viehtrieb und Wildwechsel (27/3) 

Riegerau 

102 

2,3 

2.0 - 2.4 

7636740 

0 

Brücke Südtangente Freising über A 92 (23/1) 

Attaching 

600 

2,2 

2.0 - 2.4 

7636743 

0 

Brücke A 92 (AS FS-Süd) über DB+FW (BW 19/2s) 

Achering 

340 

2,2 

2.0 - 2.4 

7636765 

0 

Brücke A 92 (AS FS-Süd) über DB+FW (BW 19/3s) 

Achering 

430 

1,7 

1.5 - 1.9 

7636766 

0 

Brücke B 388 über Strogn bei Flecken 

HECKEN 

143 

2,0 

2.0 - 2.4 

7637503 

0 

Brücke B 388 über GRW in Erding 

ERDING 

96 

2,0 

2.0 - 2.4 

7637504 

0 

Brücke B 388 über GRW in Erding 

ERDING 

50 

2,0 

2.0 - 2.4 

7637552 

0 

Brücke A 92 über Grüselgraben (28/1 ) 

Hirschau 

266 

2,2 

2.0 - 2.4 

7637701 

0 

Brücke GVS Flirschau - Moos über A 92 (28/3) 

Hirschau 

404 

1,9 

1.5 - 1.9 

7637702 

0 

Brücke A 92 über Vorflutgraben Nord (29/1 )/Brücke A 92 
über Vorflutgraben Nord, FB B (29/1) 

Hirschau 

1181 

1,8 

1.5 - 1.9 

7637703 

1 

Brücke A 92 über Vorflutgraben Nord (29/1 )/Brücke A 92 
über Vorflutgraben Nord, FB A (29/1) 

Hirschau 

1181 

1,9 

1.5 - 1.9 

7637703 

2 

Brücke A 92 über Keckeisgrenzgraben (29/2) 

Hirschau 

233 

1,7 

1.5 - 1.9 

7637704 

0 

Brücke St 2580 über A 92 (AS Erding) (30/1 ) 

Gaden 

1080 

2,4 

2.0 - 2.4 

7637705 

0 

Brücke A 92 über Graben (30/2) 

Gaden 

84 

2,0 

2.0 - 2.4 

7637707 

0 
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Brücke A 92 über Flutdurchlaß (30/3) 

Gaden 

84 

2,2 

2.0 - 2.4 

7637708 

0 

Brücke A 92 über Graben bei Dorfen (30/4) 

Gaden 

164 

1,6 

1.5 - 1.9 

7637709 

0 

Brücke A 92 über die Dorfen (30/6)/Brücke A 92 über die 
Dorfen, FB B (30/6) 

Gaden 

257 

2,7 

2.5 - 2.9 

7637710 

1 

Brücke A 92 über die Dorfen (30/6)/Brücke A 92 über die 
Dorfen, FB A (30/6) 

Gaden 

257 

2,7 

2.5 - 2.9 

7637710 

2 

Brücke A 92 über ÖFWW (30/5)/Brücke A 92 über ÖFWW, 
FB A (30/5) 

Gaden 

93 

2,7 

2.5 - 2.9 

7637714 

1 

Brücke A 92 über ÖFWW (30/5)/Brücke A 92 über ÖFWW, 
FB B (30/5) 

Gaden 

93 

2,5 

2.5 - 2.9 

7637714 

2 

Brücke B 15 über Viehtrift In Loiting 

LOITING 

33 

1,7 

1.5 - 1.9 

7638500 

0 

Brücke B 15 über Rechlfingerbach bei Flohenpolding 

HOHENPOLDING 

81 

2,5 

2.5 - 2.9 

7638501 

0 

Brücke K-ED 31 über B 15 bei Flohenpolding 

HOHENPOLDING 

168 

2,8 

2.5 - 2.9 

7638502 

0 

Brücke B 15 über Schachtnergraben bei Flohenpolding 

HOHENPOLDING 

91 

2,0 

2.0 - 2.4 

7638503 

0 

Brücke B 15 über Stephansbrünnlbach In Taufkirchen 

TAUFKIRCHEN 

70 

1,7 

1.5 - 1.9 

7638504 

0 

Brücke B 15 über KIrchlernmühlbach In Taufkirchen 

TAUFKIRCHEN 

73 

2,0 

2.0 - 2.4 

7638505 

0 

Brücke B 15 über Tegernbach bei Kienraching 

BABING 

49 

2,3 

2.0 - 2.4 

7638506 

0 

Brücke B 15 über Vllsmühlbach bei Babing 

BABING 

68 

2,8 

2.5 - 2.9 

7638507 

0 

Brücke B 15 über Vllsflutgraben bei Babing 

BABING 

102 

3,2 

3.0 - 3.4 

7638508 

0 

Brücke B 15 über GRW bei Schnaupping 

SCHNAUPPING 

57 

1,9 

1.5 - 1.9 

7638510 

0 

Brücke B 388 über Kemodingerbach bei öttering 

OTTERING 

119 

2,0 

2.0 - 2.4 

7638512 

0 

Brücke B 388 über Flalnerbach bei Ottering 

OTTERING 

64 

2,7 

2.5 - 2.9 

7638513 

0 
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Brücke B 388 über Inningerbach bei Heldering 

HELDERING 

69 

1,7 

1.5 - 1.9 

7638514 

0 

Brücke B 388 über Oselbach bei Taufkirchen 

TAUFKIRCHEN 

59 

2,0 

2.0 - 2.4 

7638515 

0 

Brücke B 388 über GRW in Taufkirchen 

TAUFKIRCHEN 

61 

1,2 

1.0 - 1.4 

7638516 

0 

Brücke GRW über Vilsflutgraben neben B 15 

BABING 

23 

3,8 

3.5 - 4.0 

7638519 

0 

Brücke GRW über Vilsmühlbach neben B 15 

BABING 

21 

3,2 

3.0 - 3.4 

7638520 

0 

Brücke GRW über Tegernbach neben B 15 

KIENRACHING 

21 

2,7 

2.5 - 2.9 

7638521 

0 

Brücke GRW über Polzhamerbach neben B 15 

SOLCHING 

20 

2,1 

2.0 - 2.4 

7638522 

0 

Brücke B 388 über Gelbach bei Reimering 

REIMERING 

101 

2,0 

2.0 - 2.4 

7638523 

0 

Brücke B 388 über Rechlfingerbach 

JETTENSTETTEN 

89 

2,1 

2.0 - 2.4 

7639500 

0 

Brücke B 388 über GRW in Hubenstein 

HUBENSTEIN 

107 

2,2 

2.0 - 2.4 

7639505 

0 

Brücke B388 über Suldinger Bach bei Kleinvelden 

Kleinvelden 

133 

1,9 

1.5 - 1.9 

7639604 

0 

Brücke B388 über FW bei Mariaberg 

Mariaberg 

88 

2,5 

2.5 - 2.9 

7639609 

0 

Brücke B388 über GVS bei Ruprechtsberg 

Ruprechtsberg 

108 

2,2 

2.0 - 2.4 

7639610 

0 

Brücke B388 über Zellbach bei Biedenbach 

Ruprechtsberg 

117 

1,7 

1.5 - 1.9 

7639611 

0 

Brücke B388 über die Vils bei Velden 

Velden 

238 

2,2 

2.0 - 2.4 

7639612 

0 

Brücke B388 über Graben bei Velden 

Velden 

164 

2,6 

2.5 - 2.9 

7639613 

0 

Brücke B388 über Flutdurchlaß bei Velden 

Velden 

102 

2,2 

2.0 - 2.4 

7639614 

0 

Brücke B388 über Vilsflutgraben und FW bei Velden 

Velden 

289 

2,3 

2.0 - 2.4 

7639615 

0 
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Brücke B388 über K-LA16 bei Velden 

VeldenA/iehweide 

127 

2,1 

2.0 - 2.4 

7639616 

0 

Brücke B388 über Haselbach bei Haselbach 

Haselbach 

67 

1,1 

1.0 - 1.4 

7639619 

0 

Brücke B388 über GRW westl.Velden 

Velden 

105 

1,1 

1.0 - 1.4 

7639621 

0 

Brücke B388 über GRW östlich Velden 

Velden 

50 

1,2 

1.0 - 1.4 

7639622 

0 

Brücke B 299 über Tegernbach in Egglkofen 

Egglkofen 

56 

1,1 

1.0 - 1.4 

7640601 

0 

Brücke B 299 über Viehtrieb Tegernbach 

Tegernbach 

34 

1,0 

1.0 - 1.4 

7640615 

0 

Brücke FW über B299 Neumarkt St.Veit 

Neumarkt St.Veit 

90 

1,8 

1.5 - 1.9 

7640623 

0 

Brücke GVS über B299 Teisinger Str. 

Neumarkt 

204 

1,0 

1.0 - 1.4 

7640624 

0 

Brücke B299 über K-Mü 3 Furth 

Neumarkt St Veit 

687 

1,7 

1.5 - 1.9 

7640625 

0 

Brücke B299 über Rott bei Furth 

Furth 

220 

1,0 

1.0 - 1.4 

7640627 

0 

Brücke GVS über B299 Neumarkt St.Veit 

Neumarkt Sankt Veit 

240 

2,0 

2.0 - 2.4 

7641521 

0 

Brücke B388 üb. Mainbach Vordersarling 

Vordersarling 

153 

1,0 

1.0 - 1.4 

7641712 

0 

Brücke B20 ü.Gera Eggenfelden 

Eggenfelden 

393 

1,8 

1.5 - 1.9 

7642500 

0 

Brücke B20 ü.Türckenbach Obertürken 

Obertürken 

123 

2,7 

2.5 - 2.9 

7642501 

0 

Brücke B20 ü.WW Eggenfelden 

Eggenfelden 

176 

1,7 

1.5 - 1.9 

7642509 

0 

Brücke B20 ü.WW Wurmannsquick 

Wurmannsquick 

171 

1,7 

1.5 - 1.9 

7642510 

0 

Brücke B20 ü.WW Wurmannsquick 

Wurmannsquick 

171 

2,5 

2.5 - 2.9 

764251 1 

0 

Brücke B388 ü.DB Huldsessen 

Huldsessen 

561 

2,0 

2.0 - 2.4 

7642513 

0 
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Brücke B388 ü. Schwarzbach Huldsessen 

Huldsessen 

151 

1,6 

1.5 - 1.9 

7642514 

0 

Brücke B388 ü. Graben Huldsessen 

Huldsessen 

110 

1,0 

1.0 - 1.4 

7642515 

0 

Brücke B388 ü. Graben Huldsessen 

Huldsessen 

69 

1,7 

1.5 - 1.9 

7642516 

0 

Br.B20 Ü.B20 Eggenfelden 

Eggenfelden 

397 

2,1 

2.0 - 2.4 

7642517 

0 

Brücke B388 Ü.PAN56 Mitterhof 

Mitterhof 

266 

2,5 

2.5 - 2.9 

7642518 

0 

Brücke B388 ü.Rott Mitterhof 

Mitterhof 

1931 

3,0 

3.0 - 3.4 

7642519 

0 

Brücke B388 ü. Kasparsbach Eggenfelden 

Eggenfelden 

154 

1,7 

1.5 - 1.9 

7642520 

0 

Br.GVS Ü.B20 Eggenfelden 

Eggenfelden 

496 

2,5 

2.5 - 2.9 

7642521 

0 

Brücke B588 ü. Mühlbach Hirschhorn 

Hirschhorn 

109 

1,0 

1.0 - 1.4 

7642524 

0 

Brücke B588 ü.Gera b. Hirschhorn 

Hirschhorn 

266 

1,8 

1.5 - 1.9 

7642525 

0 

Brücke B588 ü.FW in Hirschhorn 

Hirschhorn 

59 

1,0 

1.0 - 1.4 

7642526 

0 

Brücke B88 ü.FRW b. Hirschhorn 

Hirschhorn 

68 

1,0 

1.0 - 1.4 

7642527 

0 

Brücke B20 ü.FRW Eggenfelden 

Eggenfelden 

104 

1,7 

1.5 - 1.9 

7642529 

0 

Brücke GVS Schellenbruck Ü.B388 

Eggenfelden 

351 

1,9 

1.5 - 1.9 

7642530 

0 

Br.PAN29 üb.B388 Vordersarling 

Vordersarling 

291 

1,7 

1.5 - 1.9 

7642531 

0 

Brücke B388 üb. GVS b. Vordersarling 

Vordersarling 

160 

1,0 

1.0 - 1.4 

7642532 

0 

Br.GVS Ü.B388 Handwerk 

Vordersarling 

143 

1,8 

1.5 - 1.9 

7642533 

0 

Brücke B388 üb. GVS b. Vordersarling 

Vordersarling 

299 

1,7 

1.5 - 1.9 

7642534 

0 
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Brücke B588 über GVS bei Büchl 

Mitterskirchen 

194 

1,0 

1.0 - 1.4 

7642536 

0 

Brücke GVS über B 588 bei Winiham 

Mitterskirchen 

218 

1,0 

1.0 - 1.4 

7642537 

0 

Brücke B588 über ÖFW bei Mitterskirchen 

Mitterskirchen 

176 

1,0 

1.0 - 1.4 

7642538 

0 

Brücke PAN 31 über B 588 bei Mitterskirchen 

Mitterskirchen 

340 

1,5 

1.5 - 1.9 

7642539 

0 

Brücke B588 über Leitenbach bei Krandsberg 

Mitterskirchen 

127 

1,8 

1.5 - 1.9 

7642540 

1 

Brücke B588 über GVS bei Krandsberg 

Mitterskirchen 

131 

1,1 

1.0 - 1.4 

7642541 

0 

Brücke B388 über FRW bei Kampeisberg 

Bggenfelden 

67 

1,0 

1.0 - 1.4 

7642542 

0 

Brücke B588 über FRW Tiefstadt 

Bggenfelden 

50 

1,0 

1.0 - 1.4 

7642544 

0 

Brücke B20 ü. Türckenbach Obertürken 

Obertürken 

145 

2,7 

2.5 - 2.9 

7643500 

0 

Brücke B12 ü. Kirnbach b. Bring 

Bring 

78 

2,1 

2.0 - 2.4 

7644500 

0 

Brücke B12 ü. Mühlbach b. Bring 

Bring 

119 

1,0 

1.0 - 1.4 

7644518 

0 

Brücke B12 über FRW Bring 

Bring 

45 

1,9 

1.5 - 1.9 

7644520 

0 

Brücke B1 2 über St 21 1 7 bei Pöcking 

Pöcking 

160 

2,5 

2.5 - 2.9 

7645500 

0 

Brücke Bl 2 über GW bei Pöcking 

Pöcking 

47 

1,6 

1.5 - 1.9 

7645520 

0 

Brücke Bl 2 über GW bei Pöcking 

Pöcking 

36 

2,5 

2.5 - 2.9 

7645521 

0 

Brücke Bl 2 über Bach bei Schambach 

Schambach 

41 

1,7 

1.5 - 1.9 

7645522 

0 

Brücke Bl 2 über FW bei Pöcking 

Pöcking 

87 

1,6 

1.5 - 1.9 

7645539 

0 

Brücke GVS Malching-Urfar über A94 (16/1) 

Malching 

387 

1,7 

1.5 - 1.9 

7645700 

0 


Stand: 29.07.2015 


427 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke GVS Hart - Ering über A 94 (1 5/1 ) 

Malching 

646 

2,0 

2.0 - 2.4 

7645701 

0 

Brücke GVS Malching-Biberg über A 94 (1 7/1 ) 

Malching 

389 

2,0 

2.0 - 2.4 

7645702 

0 

Ul uor\c rAC/M- u.inuiiuvjmci iviuiiiucioii u. iviaioiiiii^ 

(17/2)/Brücke A94 ü.Nündorfer Mühlbach, FR München 

Malching 

115 

2,5 

2.5 - 2.9 

7645703 

1 

U.INUIIUUMCI IVIUIIIUCIOII U. IVICIIOIIIII^ 

(17/2)/BrLicke A94 ü.Nündorfer Mühlbach, FR Pöcking 

/H T/ON 

Malching 

124 

1,9 

1.5 - 1.9 

7645703 

2 

Brücke GVS Nündorf - Forstlehn über A94 (17/3)/Brücke 
GVS Nündorf-Forstlehn über A94 (17/3) 

Malching 

387 

1,7 

1.5 - 1.9 

7645704 

0 

Brücke A94 über die St21 1 6 (AS) (1 8/1 ) 

Malching 

343 

1,3 

1.0 - 1.4 

7645705 

0 

Brücke A94 über die St21 1 6 (AS) (1 8/1 ) 

Malching 

343 

1,3 

1.0 - 1.4 

7645705 

0 

Brücke A 94 über Wildunterführung (1 5/2) 

Malching 

397 

2,0 

2.0 - 2.4 

7645706 

0 

Brücke A7 über FW Sandberg - Illerberg/Brücke A7 über 
FW Sandberg - Illerberg (19-1) 

Illerberg 

132 

2,7 

2.5 - 2.9 

7726800 

1 

Brücke A7 über FW Sandberg - Illerberg/Brücke A7 über 
FW Sandberg - Illerberg (19-1) 

Illerberg 

132 

2,7 

2.5 - 2.9 

7726800 

2 

Brücke A7 über FW K-NU14 - Illerberg/Brücke A7 über FW 
K-NU14- Illerberg (20-1) 

Illerberg 

147 

1,9 

1.5 - 1.9 

7726801 

1 

Brücke A7 über FW K-NU14 - Illerberg/Brücke A7 über FW 
K-NU14- Illerberg (20-1) 

Illerberg 

132 

1,9 

1.5 - 1.9 

7726801 

2 

■DraUT^eTT=TTOn'=FTf'TOTT3CTTfT:=T7T7rnTTrr7T7““^7TO 

Vöhringen)/Brücke K-NU14 W.horn-Vöhr. ü. A7 (AS Vöhr.) 

/orv o\ 

Vöhringen 

689 

2,8 

2.5 - 2.9 

7726802 

0 

üruuKc r\-i'ju iH- V V II 1.- v Ul II . u. m/ ^mo 

Vöhringen)/Brücke K-NU14 W.horn-Vöhr. ü. A7 (AS Vöhr.) 

Vöhringen 

689 

2,8 

2.5 - 2.9 

7726802 

0 

Brücke A7 über FW Emershofen - Riedhof/Brücke A7 über 
FW Emershofen - Riedhof (22-1 ) 

Bellenberg 

154 

2,2 

2.0 - 2.4 

7726803 

1 

Brücke A7 über FW Emershofen - Riedhof/Brücke A7 über 
FW Emershofen - Riedhof (22-1 ) 

Bellenberg 

154 

2,5 

2.5 - 2.9 

7726803 

2 

Brücke A7 über FW Tiefenbach - Bellenberg/Brücke A7 
über FW Tiefenbach - Bellenberg (23-1) 

Bellenberg 

130 

1,9 

1.5 - 1.9 

7726804 

1 

Brücke A7 über FW Tiefenbach - Bellenberg/Brücke A7 
über FW Tiefenbach - Bellenberg (23-1) 

Bellenberg 

130 

1,9 

1.5 - 1.9 

7726804 

2 
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Brücke A7 über K-NU15 Tiefenbach - Bellenberg/Brücke 

A7 über K-NU15 Tiefenb. - Bellenberg (24-1) 

Bellenberg 

173 

2,7 

2.5 - 2.9 

7726805 

1 

Brücke A7 über K-NU15 Tiefenbach - Bellenberg/Brücke 

A7 über K-NU15 Tiefenb. - Bellenberg (24-1) 

Bellenberg 

173 

2,7 

2.5 - 2.9 

7726805 

2 

Brücke A7 über K-NU9 Tiefenbach - lllertissen + 

FW/Brücke A7 ü. K-NU9 Tiefenb. - liiert. + FW (25-1) 

lllertissen 

779 

2,7 

2.5 - 2.9 

7726806 

0 

Brücke FW Jungviehweide - lllertissen über A7/Brücke FW 
Jungviehweide - lllertissen ü. A7 (26-1) 

lllertissen 

518 

2,5 

2.5 - 2.9 

7726807 

0 

Brücke FW Oberhausen - lllertissen über A7/Brücke FW 
Oberhausen - lllertissen über A7 (27-1) 

lllertissen 

544 

2,5 

2.5 - 2.9 

7726808 

0 

Brücke A7 ü. St2018 Oberh. -liiert. (AS Illertissen)/Brücke A 

7 über St 201 8 (AS lllertissen) (28-1 ) 

lllertissen 

1120 

2,7 

2.5 - 2.9 

7726809 

1 

Brücke A7 ü. St2018 Oberh. -liiert. (AS Illertissen)/Brücke A 

7 über St 201 8 (AS lllertissen) (28-1 ) 

lllertissen 

1120 

3,0 

3.0 - 3.4 

7726809 

2 

Brücke A7 über FW K-NU5 - Jedesheim/Brücke A7 über 
FW K-NU5 - Jedesheim (30-0) 

Jedesheim 

130 

2,7 

2.5 - 2.9 

7726810 

1 

Brücke A7 über FW K-NU5 - Jedesheim/Brücke A7 über 
FW K-NU5 - Jedesheim (30-0) 

Jedesheim 

130 

2,7 

2.5 - 2.9 

7726810 

2 

Brücke A7 über GVS Unterroth - Jedesheim/Brücke A7 
über GVS Unterroth - Jedesheim (30-1 ) 

Jedesheim 

151 

2,7 

2.5 - 2.9 

772681 1 

1 

Brücke A7 über GVS Unterroth - Jedesheim/Brücke A7 
über GVS Unterroth - Jedesheim (30-1 ) 

Jedesheim 

151 

2,5 

2.5 - 2.9 

772681 1 

2 

Brücke B300 über die Gutnach bei Ebershausen 

Ebershausen 

218 

2,5 

2.5 - 2.9 

7727500 

0 

Brücke B 300 überden Flaselbach in Ebershausen 

Ebershausen 

109 

2,1 

2.0 - 2.4 

7727501 

0 

Brücke Bl 6 über Kammlach/GW in Krumbach/Brücke Bl 6 
über Kammlach in Krumbach 

Krumbach 

342 

2,4 

2.0 - 2.4 

7728500 

1 

Brücke B300 über FW bei Krumbad 

Krumbach 

136 

2,2 

2.0 - 2.4 

7728501 

0 

Brücke B300 über die kleine Mindel bei Ursberg 

Ursberg 

151 

2,2 

2.0 - 2.4 

7728502 

0 

Brücke B300 über die Mindel in Thannhausen 

Thannhausen 

264 

2,9 

2.5 - 2.9 

7728503 

0 

Brücke B300 über Mühlbach in Thannhausen 

Thannhausen 

72 

2,0 

2.0 - 2.4 

7728504 

0 


Stand: 29.07.2015 


429 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke FW über B300 bei Krumbach 

Krumbach 

80 

2,3 

2.0 - 2.4 

7728516 

0 

Brücke B300 über einen FW bei Edenhausen 

Edenhausen 

75 

2,3 

2.0 - 2.4 

7728517 

0 

Brücke GVS über B300 bei Edenhausen 

Edenhausen 

162 

2,7 

2.5 - 2.9 

7728518 

0 

Brücke B300 über Flaselbach bei Edenhausen 

Edenhausen 

77 

2,5 

2.5 - 2.9 

7728519 

0 

Brücke GVS über B 300 bei Ursberg 

Ursberg 

310 

2,8 

2.5 - 2.9 

7728520 

0 

Brücke B 300 über GRW bei Oberrohr 

Oberrohr 

69 

2,3 

2.0 - 2.4 

7728521 

1 

Brücke B300 über GRW bei Ursberg 

Ursberg 

59 

2,0 

2.0 - 2.4 

7728522 

0 

Brücke B300 über GRW bei Thannhausen 

Thannhausen 

75 

1,7 

1.5 - 1.9 

7728535 

0 

Brücke FW über B300 bei Thannhausen 

Thannhausen 

159 

2,0 

2.0 - 2.4 

7728536 

0 

Brücke B300 über FW bei Thannhausen 

Thannhausen 

189 

2,0 

2.0 - 2.4 

7728537 

0 

Brücke B300 über FW bei Thannnhausen 

Thannhausen 

209 

2,0 

2.0 - 2.4 

7728538 

0 

Brücke B300 über FW bei Ziemetshausen 

Ziemetshausen 

203 

2,5 

2.5 - 2.9 

7729508 

0 

Brücke GVS über B 300 bei Ziemetshausen 

Ziemetshausen 

214 

2,3 

2.0 - 2.4 

7729511 

0 

Brücke B300 über die Zusam bei Ziemetshausen 

Ziemetshausen 

113 

2,2 

2.0 - 2.4 

7729512 

0 

Brücke B300 über Zusam-Altwasser bei Ziemetshausen 

Ziemetshausen 

113 

2,2 

2.0 - 2.4 

7729513 

0 

Brücke GVS über B 300 bei Ziemetshausen 

Ziemetshausen 

320 

2,2 

2.0 - 2.4 

7729514 

0 

Brücke B300 über Lauterbach bei Ziemetshausen 

Ziemetshausen 

170 

2,0 

2.0 - 2.4 

7729515 

0 

Brücke GZ 2 über B 300 bei Ziemetshausen 

Ziemetshausen 

315 

2,0 

2.0 - 2.4 

7729516 

0 
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Brücke B300 über Schellenbach bei Ziemetshausen 

Ziemetshausen 

599 

2,3 

2.0 - 2.4 

7729517 

0 

Brücke FW über B300 bei Ziemetshausen 

Ziemetshausen 

118 

2,2 

2.0 - 2.4 

7729518 

0 

Brücke GVS über B 300 bei Ziemetshausen 

Ziemetshausen 

237 

2,2 

2.0 - 2.4 

7729519 

0 

Brücke B300 über Flutmulde bei Muttershofen 

Muttershofen 

37 

2,5 

2.5 - 2.9 

7729520 

A 

Brücke B300 über Flutmulde bei Muttershofen 

Muttershofen 

46 

2,5 

2.5 - 2.9 

7729520 

B 

Brücke B300 über Flutmulde bei Muttershofen 

Muttershofen 

46 

2,5 

2.5 - 2.9 

7729520 

C 

Brücke B300 über Flutmulde bei Muttershofen 

Muttershofen 

46 

2,5 

2.5 - 2.9 

7729520 

D 

Brücke B 2 über die Paar 

Merching 

455 

1,8 

1.5 - 1.9 

7731500 

1 

Brücke B17 Äste der Zu- und Abfahrt über GRW 

Königsbrunn Süd Kreisverkehr 

164 

1,0 

1.0 - 1.4 

7731511 

0 

Brücke B 17 über die St2380/TBW 1 Überbau FR 
Augsburg Osten 

Königsbrunn 

836 

2,7 

2.5 - 2.9 

7731512 

1 

Brücke B 1 7 über die St 2380/TBW 2 Überbau FR LL 
Westen 

Königsbrunn 

836 

2,8 

2.5 - 2.9 

7731512 

2 

Brücke B 17 über die Föllstraße 

Königsbrunn Golfplatz 

276 

2,5 

2.5 - 2.9 

7731513 

0 

Brücke B 17 über Bl 7 Äste Zu- und Abfahrt/TBW 1 

Überbau FR Augsburg Osten 

Königsbrunn Anschluß Nord 

670 

2,0 

2.0 - 2.4 

7731514 

1 

Brücke B 17 über Bl 7 Äste Zu- und Abfahrt/TBW 2 

Überbau FR LL Westen 

Königsbrunn Anschluß Nord 

840 

2,0 

2.0 - 2.4 

7731514 

2 

Brücke B 17 über die Geigerstraße 

Königsbrunn Obstplantage 

288 

2,8 

2.5 - 2.9 

7731515 

0 

Brücke B 17 über die Gartenstraße 

Königsbrunn / Bobingen 

415 

2,1 

2.0 - 2.4 

7731516 

0 

Brücke HWW über die B 17 

Königsbrunn Westendstraße 

456 

2,4 

2.0 - 2.4 

7731517 

0 

Brücke K A 1 6 über die B 1 7 

Oberottmarshausen 

668 

2,7 

2.5 - 2.9 

7731518 

0 
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Brücke GVS über die B1 7/Brücke GVS über die B 1 7 

Oberottmarshausen Süd 

386 

2,2 

2.0 - 2.4 

7731519 

0 

Brücke B 2 über die DB und GVS 

Mering / Merching 

1120 

2,2 

2.0 - 2.4 

7731523 

1 

Brücke K AIC 12 über die B 2 

Mering / Unterbergen 

441 

2,3 

2.0 - 2.4 

7731524 

1 

Brücke HWW über die B 2 

Mering 

212 

1,9 

1.5 - 1.9 

7731525 

0 

Brücke B 2 über DB und Friedenaustraße 

Mering St.Afra, DB-Parkplatz 

813 

2,7 

2.5 - 2.9 

7731526 

0 

Brücke B 2 über die Gemeindestraße/Brücke B 2 über die 
Gemeindestr. 

Mering 

200 

2,2 

2.0 - 2.4 

7731527 

1 

Brücke B 2 über Geh- und Radweg/Brücke B 2 über 
Gemeindestraße 

Mering 

79 

1,9 

1.5 - 1.9 

7731528 

1 

Brücke B2 über GRW 

Mering, GRW nach Königsbrut 

118 

1,8 

1.5 - 1.9 

7731535 

0 

Brücke K A 30_140 über die B 17 

Ulrichskaserne 

647 

2,5 

2.5 - 2.9 

7731537 

0 

Brücke K A 30_1 30 über die B 1 7 

Gutshof Lagerlechfeld 

548 

2,0 

2.0 - 2.4 

7731538 

0 

Brücke B 2(W) über Maisach in Mammendorf 

MAMMENDORF 

122 

1,7 

1.5 - 1.9 

7732500 

0 

Brücke B 2(W) über Maisachflutgraben 

MAMMENDORF 

82 

2,0 

2.0 - 2.4 

7732501 

0 

Brücke B 2(W) über DB bei Althegnenberg 

ALTHEGNENBERG 

288 

2,0 

2.0 - 2.4 

7732502 

0 

Brücke B 2(W) über Finsterbach in Althegnenberg 

ALTHEGNENBERG 

39 

2,3 

2.0 - 2.4 

7732503 

0 

Brücke B 2(W) über DB bei Mammendorf 

MAMMENDORF 

347 

1,5 

1.5 - 1.9 

7732510 

0 

Brücke B 2(W) über GRW bei Flattenhofen 

HATTENHOFEN 

72 

2,0 

2.0 - 2.4 

7732519 

0 

Brücke B2 überden Steinbach 

Steinach 

179 

2,0 

2.0 - 2.4 

7732730 

0 

Brücke GVS/Palsweiser Straße über B 471 

NEU-ESTING 

395 

2,0 

2.0 - 2.4 

7733500 

0 
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Brücke B 471 + LS-BW über DB bei Esting/Brücke B 471 
über DB bei Esting 

ESTING 

413 

1,9 

1.5 - 1.9 

7733501 

1 

Brücke St 2345 über B 471 bei Esting 

ESTING 

719 

2,0 

2.0 - 2.4 

7733502 

0 

Brücke B 2(W) über GRW bei Mammendorf 

MAMMENDORF 

69 

1,9 

1.5 - 1.9 

7733528 

0 

Brücke B 471 über FW/Kreuzweg bei Esting 

ESTING 

85 

1,9 

1.5 - 1.9 

7733529 

0 

Brücke A 8 West über Augraben (24)/Brücke A 8 West 
über Augraben, FB B (24) 

Palsweis 

162 

1,2 

1.0 - 1.4 

7733632 

1 

Brücke A 8 West über Augraben (24)/Brücke A 8 West 
über Augraben, FB A (24) 

Palsweis 

165 

1,7 

1.5 - 1.9 

7733632 

2 

Brücke A 8 West über Maisach (26)/Brücke A 8 West über 
Maisach, FB B (26) 

Palsweis 

219 

1,1 

1.0 - 1.4 

7733634 

1 

Brücke A 8 West über Maisach (26)/Brücke A 8 West über 
Maisach, FB A (26) 

Palsweis 

233 

1,6 

1.5 - 1.9 

7733634 

2 

Brücke A 8 West über Mühlgraben (27)/Brücke A 8 West 
über Mühlgraben, FB B (27) 

Palsweis 

407 

1,1 

1.0 - 1.4 

7733635 

1 

Brücke A 8 West über Mühlgraben (27)/Brücke A 8 West 
über Mühlgraben, FB A (27) 

Palsweis 

766 

1,3 

1.0 - 1.4 

7733635 

2 

Brücke GVS Neuesting - Palsweis über A 8 West (25) 

Palsweis 

289 

2,0 

2.0 - 2.4 

7733646 

0 

Brücke GVS über A 8 West bei Palsweis (28) 

Palsweis 

302 

2,0 

2.0 - 2.4 

7733647 

0 

Brücke FW über A 8 West bei Lauterbach (29) 

Lauterbach 

267 

2,2 

2.0 - 2.4 

7733648 

0 

Brücke A 8 West über Kr DAFI 5 (31 )/Brücke A 8 West 
über Kr DAH 5 FB B (31) 

Lauterbach 

266 

1,2 

1.0 - 1.4 

7733649 

1 

Brücke A 8 West über Kr DAFI 5 (31 )/Brücke A 8 West 
über Kr DAH 5 FB A(31) 

Lauterbach 

266 

1,1 

1.0 - 1.4 

7733649 

2 

Brücke St 2054 über A 8 West (AS Sulzemoos) (33) 

Sulzemoos 

557 

2,3 

2.0 - 2.4 

7733650 

0 

Brücke GVS über A 8 West bei Lauterbach (34) 

Lauterbach 

532 

2,0 

2.0 - 2.4 

7733651 

0 

Ul uor\c rA u vvcoi uuci l-/ 

Weiherwiesengraben(35/1)/Brücke A 8 W ü. D 

irp p /oc:/4\ 

Sulzemoos 

75 

1,0 

1.0 - 1.4 

7733653 

1 
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Ul uor\c y~v u vvcoi uuci i— / 

Weiherwiesengraben(35/1)/Brücke A 8 W ü. D 

Sulzemoos 

126 

1,1 

1.0 - 1.4 

7733653 

2 

Brücke GVS neben A8 über Durchlass (35/2s) 

Wiedenzhausen 

159 

1,1 

1.0 - 1.4 

7733654 

0 

Brücke Durchlass neben A8 unter Betriebsrampe (36/1 s) 

Wiedenzhausen 

33 

1,0 

1.0 - 1.4 

7733655 

0 

Brücke A 8 West über Plodergraben + Viehtrieb 
(30)/Brücke A 8 West ü. Plodergraben+Viehtrieb FB B(30) 

Lauterbach 

110 

1,9 

1.5 - 1.9 

7733666 

1 

Brücke A 8 West über Plodergraben + Viehtrieb 
(30)/Brücke A 8 West ü. Plodergraben+Viehtrieb FB A(30) 

Lauterbach 

111 

1,8 

1.5 - 1.9 

7733666 

2 

(32)/Brücke A 8 West ü. ÖFWW H.hof-Rodelzhed FB 

Fleishof 

102 

1,1 

1.0 - 1.4 

7733667 

1 

tjnjur^e'7TTrTT^srTnj^rT7rTTmrTTCTsnuT=Txun^Tzr7OT 

(32)/Brücke A 8 West ü. ÖFWW H.hof-Rodelzried FB 

A /00\ 

Fleishof 

111 

1,0 

1.0 - 1.4 

7733667 

2 

ul uvJr\c u vv coi u . v u 

Sulzemoos(35)/Brücke A 8 West ü.GVS Ziegeist.- 

Ziegelstadel 

355 

1,9 

1.5 - 1.9 

7733668 

1 

Gl üöKe r\ <3 u . V o ^icy dölaud- 

Sulzemoos(35)/Brücke A 8 West ü.GVS Ziegelst.- 

Ziegelstadel 

355 

2,0 

2.0 - 2.4 

7733668 

2 

Brücke GVS über A 8 West bei Wiedenzhausen (36) 

Wiedenzhausen 

644 

2,0 

2.0 - 2.4 

7733669 

0 

Brücke A 8 West über den Rohrbach (37)/Brücke A 8 West 
überden Rohrbach FB B (37) 

Wiedenzhausen 

209 

1,7 

1.5 - 1.9 

7733670 

1 

Brücke A 8 West über den Rohrbach (37)/Brücke A 8 West 
über den Rohrbach FB A (37) 

Wiedenzhausen 

211 

1,6 

1.5 - 1.9 

7733670 

2 

Brücke B 304 über Würmkanal in Karlsfeld 

KARLSFELD 

238 

3,0 

3.0 - 3.4 

7734500 

0 

Brücke B 304 über GRW in Karlsfeld 

KARLSFELD 

63 

2,8 

2.5 - 2.9 

7734501 

0 

Brücke B 304 über Würm bei Dachau 

DACHAU 

262 

2,8 

2.5 - 2.9 

7734502 

0 

Brücke GVS/Reschenbachstraße über B 304 bei Dachau 

DACHAU 

286 

2,7 

2.5 - 2.9 

7734503 

0 

Brücke B 304 über Reschenbach bei Dachau 

DACHAU 

241 

2,5 

2.5 - 2.9 

7734504 

0 

Brücke GVS/Kapellenweg über B 471 

GEISELBULLACH 

292 

2,3 

2.0 - 2.4 

7734508 

0 
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Brücke GVS/Graßlfinger Straße über B 471 

FELDGEDING 

1567 

2,4 

2.0 - 2.4 

7734509 

0 

Brücke Rampe (B 471) über B 471 bei Feldgeding 

FELDGEDING 

842 

2,7 

2.5 - 2.9 

7734510 

0 

Brücke B 471 über Amper bei Feldgeding 

FELDGEDING 

577 

2,2 

2.0 - 2.4 

7734522 

0 

Brücke GVS/Obermoosweg über B 471 

NEUHIMMELREICH 

328 

2,7 

2.5 - 2.9 

7734523 

0 

Brücke GVS/Eschenrieder Straße über B 471 

NEUHIMMELREICH 

567 

2,9 

2.5 - 2.9 

7734524 

0 

Brücke GVS/Ascherbachweg über B 471 

NEUHIMMELREICH 

342 

2,5 

2.5 - 2.9 

7734525 

0 

Brücke K-DAFI 12 über B 471 bei Gröbenried 

GRÖBENRIED 

785 

2,7 

2.5 - 2.9 

7734526 

0 

Brücke B 471 über Gröbenbach + GRW bei 

Dachau/Brücke B 471 über Gröbenbach bei Dachau 

DACHAU 

234 

2,5 

2.5 - 2.9 

7734527 

A 

Brücke B 471 über DB bei Dachau 

DACHAU 

1406 

1,9 

1.5 - 1.9 

7734528 

0 

Brücke B 471 über B 304 bei Dachau 

DACHAU 

1655 

2,9 

2.5 - 2.9 

7734529 

0 

Brücke B 471 (Ast) über B 304 bei Dachau 

DACHAU 

860 

3,0 

3.0 - 3.4 

7734536 

0 

Brücke GVS/Augustenfelder Straße über B 471 

DACHAU 

615 

2,3 

2.0 - 2.4 

7734549 

0 

Brücke B 471 über GVS/Münchner Straße mit LS- 
BW/Brücke B 471 über GVS/Münchner Straße bei Dachau 

DACHAU 

591 

2,5 

2.5 - 2.9 

7734550 

1 

Brücke B 471 über Ascherbach bei Neuhimmelreich 

NEUHIMMELREICH 

82 

2,0 

2.0 - 2.4 

7734551 

0 

Brücke B 471 über GVS bei Obergrashof 

OBERGRASHOF 

704 

2,5 

2.5 - 2.9 

7734553 

0 

Brücke B 471 über Würm mit LS-BW bei Dachau/Brücke B 
471 über Würm bei Dachau 

DACHAU 

112 

2,5 

2.5 - 2.9 

7734554 

1 

Brücke B 471 (Abfahrtsast B 471 ) über GRW 

DACHAU 

34 

2,3 

2.0 - 2.4 

7734556 

0 

Brücke St 2063 über B 471 bei Dachau 

DACHAU 

574 

2,5 

2.5 - 2.9 

7734557 

0 
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Brücke FW über B 471 bei Dachau 

DACHAU 

163 

1,9 

1.5 - 1.9 

7734558 

0 

Brücke FW über B 471 bei Obergrashof 

OBERGRASHOF 

432 

2,3 

2.0 - 2.4 

7734559 

0 

Brücke B 471 über FW bei Feldgeding 

FELDGEDING 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

7734562 

0 

Brücke GVS über B 471 bei Geiselbullach 

GEISELBULLACH 

158 

2,2 

2.0 - 2.4 

7734575 

0 

Brücke B 471 über Kreisverkehr bei Bergkirchen 

BERGKIRCHEN 

801 

1,3 

1.0 - 1.4 

7734582 

0 

Brücke A 8 West über Fischbach (8) 

Gröbenzell 

196 

1,7 

1.5 - 1.9 

7734701 

0 

Brücke A 8 West über Gröbenbach (9) 

Gröbenzell 

319 

1,1 

1.0 - 1.4 

7734702 

0 

Brücke A 8 West über Bailaufgraben (10) 

Gröbenzell 

158 

1,7 

1.5 - 1.9 

7734703 

0 

Brücke GVS Gröbenzell-Dachau über A 8 West (1 1 ) 

Gröbenzell 

388 

2,5 

2.5 - 2.9 

7734704 

0 

Brücke FW Bergkirchen-Eisolzr. über A 8 West (20) 

Eisolzried 

465 

2,0 

2.0 - 2.4 

7734707 

0 

Brücke FW über A 99 Nord bei Feldmoching (14/1) 

Ludwigsfeld 

385 

2,0 

2.0 - 2.4 

7734716 

0 

Brücke Dachauerstr.(B304 alt) ü. A 99 Nord (13/1) 

Ludwigsfeld 

1088 

2,4 

2.0 - 2.4 

7734717 

0 

LJi uor\c uouM- uuci rA zizj in\ji u 

Ludwigsfeld)(12/5)/Brücke B304 ü. A 99 Nord (AS 

Ludwigsfeld 

671 

2,3 

2.0 - 2.4 

7734718 

1 

bl crCT<!6T5^Cr4 ltuBi A 57» nuiu ^mo 

Ludwigsfeld)(12/5)/Brücke B304 ü. A 99 Nord (AS 

Ludwigsfeld 

671 

2,0 

2.0 - 2.4 

7734718 

2 

Brücke A 99 Nord über Schwabenbächl (12/2)/Brücke A 99 
Nord über Schwabenbächl, FB B (12/2) 

Ludwigsfeld 

143 

2,0 

2.0 - 2.4 

7734719 

1 

Brücke A 99 Nord über Schwabenbächl (12/2)/Brücke A 99 
Nord über Schwabenbächl, FB A (12/2) 

Ludwigsfeld 

151 

1,9 

1.5 - 1.9 

7734719 

2 

Brücke A 99 Nord über Schwabenbächl (12/2)/Brücke A 99 
Nord über Schwabenbächl, FB A (12/2) 

Ludwigsfeld 

151 

1,9 

1.5 - 1.9 

7734719 

2 

Brücke A 99 Nord über Schwabenbächl (12/3) 

Ludwigsfeld 

118 

1,8 

1.5 - 1.9 

7734720 

0 
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Brücke A 99 Nord über Schwabenbächl (12/3) 

Ludwigsfeld 

118 

1,8 

1.5 - 1.9 

7734720 

0 

Brücke Allacher Forstweg über A 99 Nord (12/1) 

Ludwigsfeld 

444 

2,0 

2.0 - 2.4 

7734722 

0 

Brücke GVS Müllerstadelstraße über A 99 ES (4/1) 

Allach 

677 

2,0 

2.0 - 2.4 

7734725 

0 

Brücke A 99 ES über Langwieder Bach (3/1 )/Brücke A 99 
ES über Langwieder Bach, FB B (3/1) 

Eschenried 

130 

2,5 

2.5 - 2.9 

7734726 

1 

Brücke A 99 ES über Langwieder Bach (3/1 )/Brücke A 99 
ES über Langwieder Bach, FB A (3/1 ) 

Eschenried 

130 

2,6 

2.5 - 2.9 

7734726 

2 

Brücke A 99 ES über Lochhauser Fischbach (2/2)/Brücke 

A 99 ES über Lochh. Fischbach, FB B (2/2) 

Eschenried 

132 

1,7 

1.5 - 1.9 

7734727 

1 

Brücke A 99 ES über Lochhauser Fischbach (2/2)/Brücke 

A 99 ES über Lochh. Fischbach, FB A (2/2) 

Eschenried 

132 

2,0 

2.0 - 2.4 

7734727 

2 

Brücke A 99 ES über K DAH12 (2/1)/Brücke A 99 ES über 

K DAH12, FB B (2/1) 

Eschenried 

310 

2,7 

2.5 - 2.9 

7734728 

1 

Brücke A 99 ES über K DAH12 (2/1 )/Brücke A 99 ES über 
KDAH12, FB A(2/1) 

Eschenried 

310 

2,2 

2.0 - 2.4 

7734728 

2 

Brücke A 99 ES über GVS Eschenriederstraße 
(1/2)/Brücke A 99 ES ü. GVS Eschenriederstr., FB B (1/2) 

Eschenried bei München 

246 

2,2 

2.0 - 2.4 

7734729 

1 

Brücke A 99 ES über GVS Eschenriederstraße 
(1/2)/Brücke A 99 ES ü. GVS Eschenriederstr., FB A (1/2) 

Eschenried bei München 

219 

2,7 

2.5 - 2.9 

7734729 

2 

Brücke A 99 ES über A 8 West (1/1 ) 

Gröbenzell 

2089 

1,9 

1.5 - 1.9 

7734730 

0 

Brücke A 99 ES über A 99 Nord (AD M-Allach) (9/2) 

Allach 

1219 

2,0 

2.0 - 2.4 

7734735 

0 

Brücke A 8 West Rampe über Geh + Radweg (1 9/1 ) 

Geiselbullach 

70 

2,0 

2.0 - 2.4 

7734736 

0 

Brücke B 471 über GRW bei Geiselbullach 

GEISELBULLACH 

95 

2,3 

2.0 - 2.4 

7734737 

0 

Brücke ÖFW Dietschweg über A 8 West (13) 

Gröbenzell 

217 

2,5 

2.5 - 2.9 

7734746 

0 

Brücke A 8 West über Alter Ascherbach (14) 

Geiselbullach 

116 

1,8 

1.5 - 1.9 

7734747 

0 

Brücke GVS über A 8 West (1 5) 

Geiselbullach 

493 

2,5 

2.5 - 2.9 

7734748 

0 
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Brücke A 8 West über Mühlbach (17) 

Geiselbullach 

149 

1,2 

1.0 - 1.4 

7734749 

0 

Brücke A 8 West über Amper (1 8)/Brücke A 8 West über 
Amper, FB B (18) 

Geiselbullach 

911 

1,9 

1.5 - 1.9 

7734750 

1 

Brücke A 8 West über Amper (1 8)/Brücke A 8 West über 
Amper, FB A (18) 

Geiselbullach 

800 

2,0 

2.0 - 2.4 

7734750 

2 

Brücke B471 über A 8 West (AS Dachau/FFB) (19) 

Geiselbullach 

1080 

2,7 

2.5 - 2.9 

7734751 

0 

Brücke GVS Geiselb.-Feldgeding über A 8 West (16) 

Graßlfing 

405 

2,5 

2.5 - 2.9 

7734760 

0 

Brücke B 11(N) über Schleißheimerkanal 

DIRNISMANING 

96 

2,8 

2.5 - 2.9 

7735500 

0 

Brücke B 13(N) über Schleißheimerkanal 

HOCHBRÜCK 

128 

2,5 

2.5 - 2.9 

7735501 

1 

Brücke B 13(N) über Schleißheimerkanal 

HOCHBRÜCK 

80 

2,3 

2.0 - 2.4 

7735501 

2 

Brücke B 13(N) über Moosach bei Maisteig 

MAISTEG 

83 

2,2 

2.0 - 2.4 

7735502 

0 

Brücke B 471 und GRW über Kaltenbach 

OBERGRASHOF 

86 

2,3 

2.0 - 2.4 

7735503 

0 

Brücke B 471 über Schwebelbach bei Oberschleißheim 

OBERSCHLEISSHEIM 

291 

1,2 

1.0 - 1.4 

7735504 

0 

Brücke B 471 über Gänsgraben bei Oberschleißheim 

OBERSCHLEISSHEIM 

36 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735505 

0 

Brücke B 471 über GRW bei Garching 

GARCHING 

314 

1,8 

1.5 - 1.9 

7735507 

1 

Brücke B 471 über Griesbach bei Garching 

GARCHING 

77 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735508 

0 

Brücke GRW über Griesbach neben B 471 

GARCHING 

35 

2,9 

2.5 - 2.9 

7735515 

0 

Brücke GRW über Gänsgraben neben B 471 

OBERSCHLEISSHEIM 

14 

2,2 

2.0 - 2.4 

7735517 

0 

Brücke B 13(N) über GRW bei Lohhof/Brücke B 13(N) 
über GRW bei Lohhof FR München 

LOHHOF 

59 

2,3 

2.0 - 2.4 

7735519 

1 

Brücke B 13(N) über GRW bei Lohhof/Brücke B 13(N) 
über GRW bei Lohhof FR Ingolstadt 

LOHHOF 

59 

1,9 

1.5 - 1.9 

7735519 

2 
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Brücke B 13(N) über GRW bei Lohhof/Brücke LS-BW B 
13(N) über GRW bei Lohhof 

LOHHOF 

43 

1,7 

1.5 - 1.9 

7735519 

3 

Brücke B 13(N) über DB bei Lohhof 

LOHHOF 

625 

2,4 

2.0 - 2.4 

7735520 

1 

Brücke B 13(N) über DB bei Lohhof 

LOHHOF 

625 

2,4 

2.0 - 2.4 

7735520 

2 

Brücke B 13(N) über Privatbahn bei Lohhof 

LOHHOF 

500 

2,2 

2.0 - 2.4 

7735522 

0 

Brücke B 471 über GVS/Keltenweg bei Garching 

GARCHING 

304 

2,2 

2.0 - 2.4 

7735524 

0 

Brücke GVS/Auweg über B 471 bei Garching 

GARCHING 

189 

2,3 

2.0 - 2.4 

7735525 

0 

Brücke B 471 über Mühlbach bei Garching 

GARCHING 

158 

1,2 

1.0 - 1.4 

7735526 

0 

Brücke B 471 über GRW bei Garching 

GARCHING 

111 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735527 

0 

Brücke K FS20 Dietersheim-Eching über A 9 (124) 

Eching 

521 

2,8 

2.5 - 2.9 

7735651 

0 

Brücke ÖFW Dietersheim-Eching über A 9 (125) 

Eching 

346 

2,5 

2.5 - 2.9 

7735652 

0 

Brücke ÖFW bei Garching über A 9 (127) 

Garching 

405 

2,9 

2.5 - 2.9 

7735653 

0 

Brücke A 9 über B471 (alt) (128)/Brücke A 9 über B471 
(alt), FB B (128) 

Garching 

320 

1,7 

1.5 - 1.9 

7735654 

1 

Brücke A 9 über B471 (alt) (128)/Brücke A 9 über B471 
(alt), FB A(128) 

Garching 

320 

1,0 

1.0 - 1.4 

7735654 

2 

Brücke A 9 über B471 (alt) (128)/Brücke A 9 über B471 
(alt), FB A(128) 

Garching 

320 

1,0 

1.0 - 1.4 

7735654 

2 

Brücke ÖFW bei Dirnismaning über A 9 (1 31 ) 

Garching 

437 

2,9 

2.5 - 2.9 

7735657 

0 

Brücke A 9 über Schlammrohrleitung Großlappen(133) 

München - Fröttmaning 

245 

2,0 

2.0 - 2.4 

7735658 

0 

Brücke FW Großlappen über A 9 (134) 

München - Fröttmaning 

364 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735659 

0 

Brücke A 99 Nord ü. A 92 u. DB (AD Feldm.) (17/1) 

München - Feldmoching 

3248 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735660 

1 
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Brücke A 99 Nord ü. A 92 u. DB (AD Feldm.) (17/1) 

München - Feldmoching 

3248 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735660 

2 

Brücke WW über A 99 Nord bei Mü.-Hasenbergl (1 8/1 ) 

München-Flasenbergl 

290 

2,3 

2.0 - 2.4 

7735662 

0 

Brücke St2053 Mü. -Eching ü. A 99Nord (AS)(20/2)/Brücke 
St2053 Mü.-Eching ü. A 99 Nord (AS) (20/2) 

Neuherberg 

624 

2,8 

2.5 - 2.9 

7735663 

1 

Brücke St2053 Mü.-Eching ü. A 99Nord (AS)(20/2)/Brücke 
St2053 Mü.-Eching ü. A 99 Nord (AS) (20/2) 

Neuherberg 

626 

2,3 

2.0 - 2.4 

7735663 

2 

Brücke B13(neu) bei Neuherb, über A 99 Nord 
(21/1)/Brücke B13(neu) b. Neuh. ü. A99 N, FR IN (21/1) 

München-Neuherberg 

716 

2,2 

2.0 - 2.4 

7735664 

1 

Brücke B13(neu) bei Neuherb, über A 99 Nord 
(21/1)/Brücke B13(neu) b. Neuh. ü. A99 N, FR Mü. (21/1) 

München-Neuherberg 

614 

2,9 

2.5 - 2.9 

7735664 

2 

Brücke Rampe A 99 Ost über Rampe(AK M-Nord) (24/1 ) 

München-Freimann 

354 

2,5 

2.5 - 2.9 

7735665 

0 

Brücke Rampe A 99 Ost über A 9 (AK M-Nord) (24/6) 

München-Freimann 

2508 

3,0 

3.0 - 3.4 

7735666 

0 

Brücke Rampe A 99 Ost über A 9 (AK M-Nord)(24/2) 

München-Freimann 

912 

3,0 

3.0 - 3.4 

7735667 

0 

Brücke Rampe über A 99 Ost (AK M-Nord) (24/5) 

München-Freimann 

3236 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735668 

0 

Brücke A 99 Ost über A 9 (AK M-Nord) (24/3)/Brücke A 99 
Ost über A 9 (AK M-Nord), FB B (24/3) 

Fröttmaning 

1151 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735669 

1 

Brücke A 99 Ost über A 9 (AK M-Nord) (24/3)/Brücke A 99 
Ost über A 9 (AK M-Nord), FB A (24/3) 

Fröttmaning 

1512 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735669 

2 

Brücke A 99 Ost über Rampe (AK M-Nord) (24/4)/Brücke A 
99 Ost über Rampe (AK M-Nord), FB B (24/4) 

München-Freimann 

452 

2,5 

2.5 - 2.9 

7735670 

1 

Brücke A 99 Ost über Rampe (AK M-Nord) (24/4)/Brücke A 
99 Ost über Rampe (AK M-Nord), FB A (24/4) 

München-Freimann 

367 

2,6 

2.5 - 2.9 

7735670 

2 

Brücke A 99 Ost über Bl 1 (24/7)/Brücke A 99 Ost über 

Bll, FB B (24/7) 

München-Freimann 

1959 

2,6 

2.5 - 2.9 

7735671 

1 

Brücke A 99 Ost über Bl 1 (24/7)/Brücke A 99 Ost über 

Bl 1 , FB A (24/7) 

München-Freimann 

1684 

2,4 

2.0 - 2.4 

7735671 

2 

Brücke A 99 Ost Rampe A Nü.-Salzb. über Bl 1 (24/8) 

München-Freimann 

974 

2,5 

2.5 - 2.9 

7735672 

0 

Brücke A 99 Ost über Garchinger Mühlbach (25/1)/Brücke 

A 99 Ost über Garch. Mühlbach, FB B (25/1 ) 

München-Freimann 

1454 

2,3 

2.0 - 2.4 

7735673 

1 
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Brücke A 99 Ost über Garchinger Mühlbach (25/1)/Brücke 

A 99 Ost über Garch. Mühlbach, FB A (25/1 ) 

München-Freimann 

1543 

2,3 

2.0 - 2.4 

7735673 

2 

Brücke A 99 Ost über Schwabinger Bach (25/2)/Brücke A 
99 Ost über Schwabinger Bach, FB B (25/2) 

München-Freimann 

1237 

2,4 

2.0 - 2.4 

7735674 

1 

Brücke A 99 Ost über Schwabinger Bach (25/2)/Brücke A 
99 Ost über Schwabinger Bach, FB A (25/2) 

München-Freimann 

1454 

2,4 

2.0 - 2.4 

7735674 

2 

Brücke A 99 Ost über Isar (26/1)/Brücke A 99 Ost über 

Isar, FB B (26/1) 

Unterföhring 

8431 

2,4 

2.0 - 2.4 

7735675 

1 

Brücke A 99 Ost über Isar (26/1)/Brücke A 99 Ost über 

Isar, FB A (26/1 ) 

Unterföhring 

8536 

2,4 

2.0 - 2.4 

7735675 

2 

Brücke A 99 Ost über St 2053 (26/2)/Brücke A 99 Ost über 
St 2053, FB B (26/2) 

Ismaning 

2184 

2,8 

2.5 - 2.9 

7735676 

1 

Brücke A 99 Ost über St 2053 (26/2)/Brücke A 99 Ost über 
St 2053, FB A (26/2) 

Ismaning 

2184 

2,4 

2.0 - 2.4 

7735676 

2 

Brücke A 99 Ost über DB + S8 Flughafen (27/1 )/Brücke A 
99 Ost über DB+S8 Flughafen, FB B (27/1) 

Unterföhring 

278 

2,4 

2.0 - 2.4 

7735677 

1 

Brücke A 99 Ost über DB + S8 Flughafen (27/1 )/Brücke A 
99 Ost über DB+S8 Flughafen, FB A (27/1 ) 

Unterföhring 

278 

2,0 

2.0 - 2.4 

7735677 

2 

Brücke A 99 Ost über Mittleren Isarkanal (27/2)/Brücke A 

99 Ost ü. Mittl.lsark., Feld 1 FB B(27/2) 

Unterföhring 

227 

2,3 

2.0 - 2.4 

7735678 

AI 

Brücke A 99 Ost über Mittleren Isarkanal (27/2)/Brücke A 

99 Ost ü. Mittl.lsark., Feld 1 FB A(27/2) 

Unterföhring 

227 

2,0 

2.0 - 2.4 

7735678 

A2 

Brücke A 99 Ost über Mittleren Isarkanal (27/2)/Brücke A 

99 Ost ü. Mittl.lsark., Feld 2 FB B(27/2) 

Unterföhring 

1218 

2,5 

2.5 - 2.9 

7735678 

Bl 

Brücke A 99 Ost über Mittleren Isarkanal (27/2)/Brücke A 

99 Ost ü. Mittl.lsark., Feld 2 FB A(27/2) 

Unterföhring 

1218 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735678 

B2 

Brücke A 99 Ost über Mittleren Isarkanal (27/2)/Brücke A 

99 Ost ü. Mittl.lsark., Feld 3 FB B(27/2) 

Unterföhring 

376 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735678 

CI 

Brücke A 99 Ost über Mittleren Isarkanal (27/2)/Brücke A 

99 Ost ü. Mittl.lsark., Feld 3 FB A(27/2) 

Unterföhring 

376 

2,2 

2.0 - 2.4 

7735678 

02 

Brücke Rampe A 99 Nord über DB (AD Feldm.) (17/3) 

München - Feldmoching 

517 

2,9 

2.5 - 2.9 

7735679 

0 

LJ 1 / \ lJLJOI lj OlllOlIwrIlOIIII 1 Ol^-Jllf• 

(0/3M)/Brücke A 92 ü. St2342 Schleißh.-Feldm., FB 

Oberschleißheim 

379 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735680 

1 

UUCI OOl IICIIOI ICH 1 |-| CIUIIl. 

(0/3M)/Brücke A 92 ü. St2342 Schleißh.-Feldm., FB 

Oberschleißheim 

303 

2,8 

2.5 - 2.9 

7735680 

2 


Stand: 29.07.2015 


441 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

LJ 1 / \ \j tm. lJLJOI OlllOlIwrIlOIIII 1 Oi\_iiii. 

(0/3M)/Brücke A 92 ü. St2342 Schleißh.-Feldm., FB 

Oberschleißhelm 

303 

2,8 

2.5 - 2.9 

7735680 

2 

Brücke A 92 über Würmkanal (1/1 M)/Brücke A 92 über 
Würmkanal, FB B (1/IM) 

Oberschleißhelm 

449 

2,5 

2.5 - 2.9 

7735681 

1 

Brücke A 92 über Würmkanal (1/1 M)/Brücke A 92 über 
Würmkanal, FB A(1/1M) 

Oberschleißhelm 

437 

2,3 

2.0 - 2.4 

7735681 

2 

Brücke Eigentümerweg über A 92 (2/IM) 

Oberschleißhelm 

659 

2,4 

2.0 - 2.4 

7735682 

0 

Brücke A 92 über Schleißhelmer Kanal (3/1 )/Brücke A 92 
über Schleißhelmer Kanal, FB B (3/1 ) 

Oberschleißhelm 

192 

2,0 

2.0 - 2.4 

7735683 

1 

Brücke A 92 über Schleißhelmer Kanal (3/1 )/Brücke A 92 
über Schleißhelmer Kanal, FB A (3/1 ) 

Oberschleißhelm 

162 

2,0 

2.0 - 2.4 

7735683 

2 

Brücke B 471 (AS Oberschleißhelm) über A 92 (3/2) 

Oberschleißhelm 

762 

1,7 

1.5 - 1.9 

7735684 

0 

Brücke A 92 SW-Rampe über Schleißh. Kanal (3/4s) 

Feldmoching 

261 

1,3 

1.0 - 1.4 

7735685 

0 

Brücke A 92 über Gänsgraben Oberschleißhelm 
(4/2)/Brücke A 92 über Gänsgraben Oberschi., FB B (4/2) 

Oberschleißhelm 

287 

1,7 

1.5 - 1.9 

7735686 

1 

Brücke A 92 über Gänsgraben Oberschleißhelm 
(4/2)/Brücke A 92 über Gänsgraben Oberschi., FB A (4/2) 

Oberschleißhelm 

283 

1,9 

1.5 - 1.9 

7735686 

2 

Brücke Birkhahnstraße über A 92 (4/3) 

Oberschleißhelm 

489 

2,3 

2.0 - 2.4 

7735687 

0 

Brücke Feld-und GRW Furtweg über A 92 (7/1) 

Unterschleißhelm 

365 

2,8 

2.5 - 2.9 

7735688 

0 

Brücke A 92 über Elnsertellergraben (7/2)/Brücke A 92 
über Elnsertellergraben, FB B (7/2) 

Unterschleißhelm 

34 

1,1 

1.0 - 1.4 

7735689 

1 

Brücke A 92 über Elnsertellergraben (7/2)/Brücke A 92 
über Elnsertellergraben, FB A (7/2) 

Unterschleißhelm 

34 

1,0 

1.0 - 1.4 

7735689 

2 

Brücke B13(AS Unterschleißhelm) über A 92 (9/1)/Brücke 
Bl 3 (AS Unterschleißh.) ü. A 92 FR IN (9/1 ) 

Lohhof 

503 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735690 

1 

Brücke B13(AS Unterschleißhelm) über A 92 (9/1)/Brücke 
Bl 3 (AS Unterschi.) ü. A 92, FR Loh.(9/1 ) 

Lohhof 

769 

3,0 

3.0 - 3.4 

7735690 

2 

Brücke A 99 Nord über Bundesprivatstraße (23/1 )/Brücke 

A 99 Nord über Bundesprivatstr., FB B(23/1) 

München-Fröttmaning 

356 

2,9 

2.5 - 2.9 

7735691 

1 

Brücke A 99 Nord über Bundesprivatstraße (23/1 )/Brücke 

A 99 Nord über Bundesprivatstr., FB A(23/1) 

München-Fröttmaning 

356 

1,9 

1.5 - 1.9 

7735691 

2 


Stand: 29.07.2015 


442 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A 99 Nord über Bundesprivatstraße (23/1 )/Brücke 

A 99 Nord ü. B.-privatstr., Rampe A-E (23/1) 

München-Fröttmaning 

249 

1,8 

1.5 - 1.9 

7735691 

3 

Brücke A 99 Nord über Bundesprivatstraße (23/2)/Brücke 

A 99 Nord über Bundesprivatstr., FB B(23/2) 

Fröttmaning 

834 

1,9 

1.5 - 1.9 

7735692 

1 

Brücke A 99 Nord über Bundesprivatstraße (23/2)/Brücke 

A 99 Nord über Bundesprivatstr., FB A(23/2) 

Fröttmaning 

709 

1,9 

1.5 - 1.9 

7735692 

2 

Brücke GVS Garching-Oberschleißh.ü. A9 (AS)(126/1) 

Garching 

770 

2,5 

2.5 - 2.9 

7735693 

0 

Brücke A 9 Rampe über GRW in AS Garching (126a) 

Garching 

59 

2,5 

2.5 - 2.9 

7735694 

0 

Brücke Rampe A 99 Nord ü. Rampe (AD Feldm.) (17/2) 

München - Feldmoching 

555 

2,8 

2.5 - 2.9 

7735695 

0 

Brücke A 92 NO-Rampe über GRW (3/5s) 

Feldmoching 

63 

2,7 

2.5 - 2.9 

7735696 

0 

Brücke Straße zur Mülldeponie über A 9 (131/1) 

Dirnismaning 

680 

2,3 

2.0 - 2.4 

7735697 

0 

Brücke B 471 über A 9 (AS Garching Süd)(129) 

Garching 

773 

2,8 

2.5 - 2.9 

7735698 

0 

Brücke A 99 Nord über St 2342 (16/3)/Brücke A 99 Nord 
über St 2342, FB B (16/3) 

Feldmoching 

574 

2,0 

2.0 - 2.4 

7735699 

1 

Brücke A 99 Nord über St 2342 (16/3)/Brücke A 99 Nord 
über St 2342, FB A(16/3) 

Feldmoching 

454 

2,0 

2.0 - 2.4 

7735699 

2 

Brücke A 99 Nord über St 2342 (16/4) 

Feldmoching 

289 

2,0 

2.0 - 2.4 

7735700 

0 

Brücke A 99 Nord über Grashofstraße+Graben (16/2) 

Feldmoching 

687 

2,0 

2.0 - 2.4 

7735701 

0 

Brücke A 99 Nord über GRW und Mühlbach (16/1) 

Feldmoching 

460 

1,9 

1.5 - 1.9 

7735702 

0 

Brücke A 99 Nord über Schwarzhölzlstraße (15/2)/Brücke 

A 99 Nord ü. Schwarzhölzlstr., FB B (15/2) 

Feldmoching 

267 

2,0 

2.0 - 2.4 

7735703 

1 

Brücke A 99 Nord über Schwarzhölzlstraße (15/2)/Brücke 

A 99 Nord ü. Schwarzhölzlstr., FB A (15/2) 

Feldmoching 

267 

1,8 

1.5 - 1.9 

7735703 

2 

Brücke GVS Gewerbegebiet Freimann über A 9 (134/1) 

München - Fröttmaning 

829 

2,5 

2.5 - 2.9 

7735704 

0 

Brücke A 99 Nord über Würmhölzigraben (15/1)/Brücke A 
99 Nord über Würmhölzigraben, FB B (15/1) 

Feldmoching 

197 

1,7 

1.5 - 1.9 

7735706 

1 
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Brücke A 99 Nord über Würmhölzigraben (15/1)/Brücke A 
99 Nord über Würmhölzigraben, FB A (1 5/1 ) 

Feldmoching 

197 

1,9 

1.5 - 1.9 

7735706 

2 

Brücke Karlsfelder Str. über A 99 Nord (14/2) 

Ludwigsfeld 

1690 

2,4 

2.0 - 2.4 

7735707 

0 

Brücke Geh- und Radweg über A 99 Nord (20/1) 

München-Neuherberg 

227 

2,5 

2.5 - 2.9 

7735708 

0 

Brücke AS-Rampe über A 99 Nord (23/1 1 ) 

Fröttmaning 

1430 

1,1 

1.0 - 1.4 

7735788 

0 

LJI UOr\C rA C/C7 INUIU U. LJUIIUCO|JIIVCIlOll.'\^- 

Bahn(23/2s)/Brücke A 99 Nord ü. Bprlvatstr.+U-Bahn,FB 

Fröttmaning 

392 

1,0 

1.0 - 1.4 

7735789 

1 

c/cr iNuiu u. ljuiiuco|jiivciioii.'\^- 

Bahn(23/2s)/Brücke A 99 Nord ü. Bprivatstr.+U-Bahn,FB 

Fröttmaning 

392 

1,0 

1.0 - 1.4 

7735789 

2 

Brücke Rettungsweg über A 9 bei AK M-Nord (132) 

München - Fröttmaning 

720 

1,9 

1.5 - 1.9 

7735862 

0 

Brücke Rettungsweg ü. Rampe P-S A 9 (132s) 

München - Fröttmaning 

456 

1,7 

1.5 - 1.9 

7735863 

0 

Brücke A 9 über Schleißhelmer Kanal (130)/Brücke A 9 
über Schleißhelmer Kanal, FB B (130) 

Garching 

194 

1,5 

1.5 - 1.9 

7735866 

1 

Brücke A 9 über Schleißhelmer Kanal (130)/Brücke A 9 
über Schleißhelmer Kanal, FB A (130) 

Garching 

219 

1,0 

1.0 - 1.4 

7735866 

2 

Brücke A 99 N Rampe ü. Bundesprivatstraße (23/1 s) 

München-Fröttmaning 

247 

1,9 

1.5 - 1.9 

7735895 

0 

Brücke B 388 über Goldach bei Zengermoos 

ZENGERMOOS 

105 

3,4 

3.0 - 3.4 

7736501 

0 

Brücke B 388 über Gfällach In Eichenried 

EICHENRIED 

50 

2,7 

2.5 - 2.9 

7736502 

0 

Brücke B 388 über Fehlbach In Moosinning 

MOOSINNING 

115 

1,7 

1.5 - 1.9 

7736503 

0 

Brücke B 388 über Dorfen In Moosinning 

MOOSINNING 

93 

1,2 

1.0 - 1.4 

7736504 

0 

Brücke B 471 über MIAG Kanal mit Vorfluter 

ISMANING 

782 

2,9 

2.5 - 2.9 

7736506 

0 

Brücke GVS/Mayerbacherstraße über B 471 

ISMANING 

227 

1,9 

1.5 - 1.9 

7736507 

0 

Brücke B 471 über GRW bei Ismaning 

ISMANING 

147 

2,8 

2.5 - 2.9 

7736508 

0 
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Brücke B 471 über Isar bei Ismaning 

ISMANING 

999 

3,0 

3.0 - 3.4 

7736509 

0 

Brücke B 471 über Schwabingerbach bei Garching 

GARCHING 

67 

2,4 

2.0 - 2.4 

7736510 

0 

Brücke B 388 über GRW bei Fischerhäuser 

FISCHERHÄUSER 

52 

2,0 

2.0 - 2.4 

7736514 

0 

Brücke GVS über GRW neben B 471 bei Ismaning 

ISMANING 

109 

2,0 

2.0 - 2.4 

7736515 

0 

Brücke GRW über Goldach neben B 388 bei Zengermoos 

ZENGERMOOS 

32 

2,2 

2.0 - 2.4 

7736516 

0 

Brücke GRW über Isar neben B 471 bei Ismaning 

ISMANING 

230 

3,4 

3.0 - 3.4 

7736517 

0 

Brücke GRW über Schwabingerbach neben B 471 

GARCHING 

91 

1,0 

1.0 - 1.4 

7736518 

0 

Brücke GRW über MIAG-Kanal + Vorflut neben B 471 

ISMANING 

194 

2,3 

2.0 - 2.4 

7736521 

0 

Brücke B 471 über DB bei Ismaning/Brücke B 471 über DB 
bei Ismaning Verbreiterung 

ISMANING 

133 

1,7 

1.5 - 1.9 

7736522 

1 

Brücke B 471 über DB bei Ismaning 

ISMANING 

385 

2,3 

2.0 - 2.4 

7736522 

2 

Brücke B471 über GVS/Max-von-Eyth-Straße 

ISMANING 

264 

2,0 

2.0 - 2.4 

7736523 

0 

Brücke Abfahrtsast B 388 über GRW bei Ismaning 

ISMANING 

218 

2,0 

2.0 - 2.4 

7736525 

0 

Brücke B 471 über B 388 bei Ismaning 

ISMANING 

283 

2,5 

2.5 - 2.9 

7736526 

0 

Brücke B 388 über Schörgenbach bei Fischerhäuser 

FISCHERHÄUSER 

168 

1,7 

1.5 - 1.9 

7736528 

0 

Brücke B 388 über FW bei Fischerhäuser 

FISCHERHÄUSER 

105 

2,0 

2.0 - 2.4 

7736531 

0 

Brücke GVS/Krautgartenstraße über B 471 

ISMANING 

284 

1,1 

1.0 - 1.4 

7736535 

0 

Brücke GVS über B 301 bei Fischerhäuser 

FISCHERHÄUSER 

457 

2,0 

2.0 - 2.4 

7736539 

0 

Brücke Wildwechsel + l-SW über B 301 /Brücke 

Wildwechsel über B 301 

ZWILLINGSHOF 

1460 

2,0 

2.0 - 2.4 

7736543 

1 
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Brücke B 301 über Schwaigbach-Hochwasserbett 

ERCHiNG 

132 

2,5 

2.5 - 2.9 

7736544 

0 

Brücke B 301 über Schwaigbach + Pumpenhaus/Brücke B 
301 über Schwaigbach bei Erching 

ERCHiNG 

202 

1,1 

1.0 - 1.4 

7736545 

1 

■EjrauT^CD“=F7“n — ' üfeii .vvey u. — ^ 

Abwasserzubringerkanal/Brücke B471 über 

ASCHHEiM 

84 

1,1 

1.0 - 1.4 

7736547 

1 

Brücke B 388 über MiAG-Kanai bei Werndifing 

WERNDLFiNG 

451 

2,7 

2.5 - 2.9 

7737500 

0 

Brücke B 388 über Viehtrift bei Aitenerding 

ALTENERDiNG 

90 

2,2 

2.0 - 2.4 

7737501 

0 

Brücke B 388 über FW bei Werndifing 

WERNDLFiNG 

205 

2,2 

2.0 - 2.4 

7737525 

0 

Brücke B 388 über GVS/itziinger Straße bei itziing 

iTZLiNG 

216 

2,2 

2.0 - 2.4 

7737526 

0 

Brücke B 388 über GVS bei Aitenerding 

ALTENERDiNG 

283 

2,2 

2.0 - 2.4 

7737527 

0 

Brücke B 388 über St 2082 + DB bei Aitenerding 

ERDiNG 

925 

2,5 

2.5 - 2.9 

7737528 

0 

Brücke B 388 über GVS/Lange Feidstraße und LS- 
BW/Brücke B 388 über GVS/Lange Feidstraße 

ALTENERDiNG 

198 

2,0 

2.0 - 2.4 

7737529 

1 

Brücke B 388 über Sempt bei Aitenerding 

ALTENERDiNG 

366 

2,0 

2.0 - 2.4 

7737530 

0 

Brücke GRW über MiAG-Kanai neben B 388 

WERNDLFiNG 

98 

2,5 

2.5 - 2.9 

7737533 

0 

Brücke B 388 über St 2580 bei Werndifing 

WERNDLFiNG 

836 

2,0 

2.0 - 2.4 

7737538 

0 

Brücke A 94 überden Flirschbach (15/5) 

Pastetten 

325 

1,8 

1.5 - 1.9 

7737750 

0 

Brücke A 94 über den Lohgraben (1 6/1 ) 

Pastetten 

262 

1,8 

1.5 - 1.9 

7737751 

0 

Brücke A 94 überden Kapuzinergraben (15/3) 

Pastetten 

266 

1,9 

1.5 - 1.9 

7737752 

0 

Bücke GVS Zeiiern - Pastetten über A 94 (15/2) 

Pastetten 

452 

2,3 

2.0 - 2.4 

7737753 

0 

Brücke GVS Poigenberg-Pastetten über A 94(15/4) 

Pastetten 

506 

1,2 

1.0 - 1.4 

7737754 

0 
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Brücke ÖFWW Poigenberg-Moosstetten über A94 (16/2) 

Pastetten 

259 

1,8 

1.5 - 1.9 

7737755 

0 

Brücke St 2331 über A 94 (1 6/3) 

Pastetten 

533 

2,3 

2.0 - 2.4 

7737756 

0 

Brücke B 15 über Goldach bei St. Wolfgang 

ST. WOLFGANG 

63 

2,5 

2.5 - 2.9 

7738500 

0 

Brücke B 15 über Goldach bei Großschwindau 

GROSSSCHWINDAU 

99 

2,8 

2.5 - 2.9 

7738501 

0 

Brücke B 15 über Goldach bei Kleinschwindau 

KLEINSCHWINDAU 

99 

3,0 

3.0 - 3.4 

7738502 

0 

Brücke B 15 über Isen in Dorfen 

DORFEN 

270 

3,0 

3.0 - 3.4 

7738503 

0 

Brücke B 15 über Holzmannbach bei Dorfen 

DORFEN 

57 

2,5 

2.5 - 2.9 

7738504 

0 

Brücke B 15 über GRW bei Dorfen 

DORFEN 

65 

2,0 

2.0 - 2.4 

7738533 

0 

Brücke GRW über Goldach neben B 15 

GROSSSCHWINDAU 

23 

2,3 

2.0 - 2.4 

7738534 

0 

Brücke GRW über Goldach neben B 15 

KLEINSCHWINDAU 

23 

2,0 

2.0 - 2.4 

7738535 

0 

Brücke B 12 über GVS bei Kagen 

Kagen 

61 

2,5 

2.5 - 2.9 

7739500 

0 

Brücke Bl 2 über FW bei Ramering 

Ramering 

73 

1,9 

1.5 - 1.9 

7739501 

0 

Brücke MÜ 21/38 über B12 bei Haun 

Rattenkirchen 

248 

1,8 

1.5 - 1.9 

7739502 

0 

Brücke MÜ 21/38 über B12 bei Haun 

Rattenkirchen 

248 

1,8 

1.5 - 1.9 

7739502 

0 

Brücke Bl 2 über GVS bei Haun 

Haun 

269 

2,2 

2.0 - 2.4 

7739503 

0 

Brücke Bl 2 über Kagenbach bei Kagen 

Reichertsheim 

131 

2,6 

2.5 - 2.9 

7739514 

0 

Brücke B12 über Wirtschaftsweg Haun 

Haun 

52 

1,9 

1.5 - 1.9 

7739515 

0 

Brücke Bl 2 über Gehweg in Reichertsheim 

Reichertsheim 

34 

1,1 

1.0 - 1.4 

7739516 

0 
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Brücke K-MÜ37 über B 12 bei Reichertsheim 

Reichertsheim 

282 

1,9 

1.5 - 1.9 

7739522 

0 

Brücke Bl 2 über GVS bei Thalham 

Thalham 

70 

2,5 

2.5 - 2.9 

7740500 

0 

Brücke Bl 2 über GVS bei Friesenham 

Friesenham 

70 

2,5 

2.5 - 2.9 

7740501 

0 

Brücke St2084 über B 12 bei Oberheldenstein 

öberheldenstein 

226 

2,7 

2.5 - 2.9 

7740502 

0 

Brücke Bl 2 über Viehtrieb bei Heldenstein 

Thalham 

34 

1,0 

1.0 - 1.4 

7740549 

0 

Brücke Bl 2 über Viehtrieb bei Friesenham 

Friesenham 

34 

1,7 

1.5 - 1.9 

7740550 

0 

Brücke B12 über Wirtsschaftsweg Heldenstein 

Heldenstein 

61 

3,3 

3.0 - 3.4 

7740551 

0 

Brücke Bl 2 über Kirchbrunnerbach bei Heldenstein 

Heldenstein 

94 

1,0 

1.0 - 1.4 

7740554 

0 

Brücke Bl 2 über Kirchbrunnerbach bei Heldenstein 

Heldenstein 

93 

2,2 

2.0 - 2.4 

7740555 

0 

Brücke GVS über A 94 bei Ampfing (54/1 ) 

Schicking bei Ampfing 

448 

2,0 

2.0 - 2.4 

7740702 

0 

Brücke AS Bl 2 bei Ampfing über A 94 (55/1 ) 

Fisching bei Ampfing 

645 

1,2 

1.0 - 1.4 

7740703 

0 

Brücke ÖFW über A94 bei Neufahrn (55/3) 

Neufahrn 

385 

2,3 

2.0 - 2.4 

7740705 

0 

Brücke K MÜ38 über A 94 (56/1 ) 

Neufahrn 

601 

1,6 

1.5 - 1.9 

7740706 

0 

Brücke A 94 über ÖFW bei Mettenheim (57/0) 

Mettenheim 

236 

1,8 

1.5 - 1.9 

7740707 

0 

Brücke K MÜ52 über A 94 bei Mettenheim (57/1) 

Mettenheim 

449 

1,2 

1.0 - 1.4 

7740708 

0 

Brücke K-MÜ 52 über Flutdurchl. neben A 94 (57/2s) 

Mettenheim 

114 

1,0 

1.0 - 1.4 

7740709 

0 

Brücke Kr Mü 52 über ÖFW neben A 94 (57/3s) 

Mettenheim 

77 

1,0 

1.0 - 1.4 

7740710 

0 

Brücke GVS Mettenh.-Langenstegham über A 94 (59/1) 

Mettenheim 

437 

2,3 

2.0 - 2.4 

774071 1 

0 
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Brücke GVS über Flutdurchlass neben A 94 (59/2s) 

Mettenhelm 

110 

1,0 

1.0 - 1.4 

7740712 

0 

Brücke GVS über ÖFW neben A 94 (59/3s) 

Mettenhelm 

86 

1,0 

1.0 - 1.4 

7740713 

0 

Brücke K MÜ6 über A 94 (60/1 ) 

Lochhelm 

509 

1,9 

1.5 - 1.9 

7740714 

0 

Brücke K MÜ6 ü. Flutöffnung+ÖFW neben A 94 (60/2s) 

Lochhelm 

110 

1,7 

1.5 - 1.9 

7740715 

0 

Brücke Kr Mü 6 über ÖFW neben A 94 (60/3s) 

Lochhelm 

85 

1,0 

1.0 - 1.4 

7740716 

0 

Brücke A 94 über den Flartinger Bach (49/1 )/Brücke A 94 
überden Flartinger Bach FR Mü (49/1) 

Flarting 

89 

1,0 

1.0 - 1.4 

7740718 

1 

Brücke A 94 über den Flartinger Bach (49/1 )/Brücke A 94 
über den Flartinger Bach FR Po (49/1 ) 

Flarting 

89 

1,2 

1.0 - 1.4 

7740718 

2 

Brücke A 94 über ÖFW Wiesenstraße (50/2)/Brücke A 94 
über ÖFW Wiesenstraße FB Mü (50/2) 

Niederheidenstein 

122 

1,8 

1.5 - 1.9 

7740720 

1 

Brücke A 94 über ÖFW Wiesenstraße (50/2)/Brücke A 94 
über ÖFW Wiesenstraße FB Po (50/2) 

Niederheidenstein 

122 

1,8 

1.5 - 1.9 

7740720 

2 

Brücke A 94 über Kreisstraße Mü 38 (51/1 )/Brücke A 94 
über Kreisstraße Mü 38 FR Mü (51/1) 

Wimpasing 

280 

1,9 

1.5 - 1.9 

7740721 

1 

Brücke A 94 über Kreisstraße Mü 38 (51/1 )/Brücke A 94 
über Kreisstraße Mü 38 FR Po (51/1) 

Wimpasing 

280 

2,5 

2.5 - 2.9 

7740721 

2 

Brücke St 2091 über A 94 (53/1 ) 

Reit 

638 

1,7 

1.5 - 1.9 

7740722 

0 

Brücke GVS Forststraße-Flolzgasse über A 94 (53/2) 

Holzgasse 

441 

1,6 

1.5 - 1.9 

7740723 

0 

Brücke A 94 über Kr Mü 40 (50/1 )/Brücke A 94 über Kr Mü 
40, FR München (50/1) 

Harting 

310 

1,7 

1.5 - 1.9 

7740724 

1 

Brücke A 94 über Kr Mü 40 (50/1 )/Brücke A 94 über Kr Mü 
40, FRSImbach (50/1) 

Harting 

310 

1,7 

1.5 - 1.9 

7740724 

2 

Brücke A 94 über Düker Flowaschengraben (52/1) 

Ampfing 

796 

1,9 

1.5 - 1.9 

7740725 

0 

Brücke B299 über Schoßbach bei Flermansthal 

Unterrohrbach 

77 

3,0 

3.0 - 3.4 

7741506 

0 

Brücke B 299 über Isenkanal bei Oedmühle 

Oedmühle 

415 

1,1 

1.0 - 1.4 

7741511 

0 


Stand: 29.07.2015 


449 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B299 über Isen Oedmühle 

Rohrbach 

65 

2,5 

2.5 - 2.9 

7741512 

1 

Brücke B299 über Isen Oedmühle/Geh- und 

Radwegbrücke über die Isen 

Rohrbach 

39 

1,7 

1.5 - 1.9 

7741512 

2 

Brücke B299 über Isenmühlbach Oedmühle 

Rohrbach 

181 

2,0 

2.0 - 2.4 

7741513 

1 

Brücke B299 über Isenmühlbach Oedmühle/Geh- und 
Radwegbrücke überden Isenmühlbach 

Rohrbach 

45 

1,6 

1.5 - 1.9 

7741513 

2 

Brücke B 299 über den Schwarzgraben (BW4) 

Erharting 

206 

2,0 

2.0 - 2.4 

7741514 

0 

Brücke B299 über Schoßbach bei Schoßbach 

Erharting 

151 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741515 

0 

Brücke FW über die B 299 bei Hüttenberg 

Hüttenberg 

165 

2,5 

2.5 - 2.9 

7741628 

0 

Brücke B 299 über DB bei Wiesmühle 

Wiesmühle 

345 

2,3 

2.0 - 2.4 

7741630 

0 

Brücke B 299 überden Mühlbach bei Wiesmühle 

Wiesmühle 

235 

2,2 

2.0 - 2.4 

7741631 

0 

Brücke B 299 über AÖ 12 bei Staudham 

Staudham 

84 

2,1 

2.0 - 2.4 

7741632 

1 

Brücke B 299 über AÖ 12 bei Staudham 

Staudham 

149 

2,2 

2.0 - 2.4 

7741632 

2 

Brücke B 299 über Viehtrieb bei Hüttenberg 

Hüttenberg 

35 

2,0 

2.0 - 2.4 

7741646 

0 

Brücke B 299 über Graben bei St.Georgen 

St.Georgen 

55 

2,3 

2.0 - 2.4 

7741648 

0 

Brücke B 299 über die St 2550 bei Staudham 

Staudham 

601 

1,3 

1.0 - 1.4 

7741654 

0 

Brücke GVS über B 299 Neuötting West 1 

Neuötting 

207 

1,9 

1.5 - 1.9 

7741655 

0 

Brücke GVS über B 299 Neuötting West 2 

Neuötting 

274 

1,3 

1.0 - 1.4 

7741656 

0 

Brücke GVS über B 299 Neuötting West Holzhäuser St 

Neuötting 

288 

2,0 

2.0 - 2.4 

7741657 

0 

Brücke B 299 über FW 1 Neuötting WEST 

Neuötting 

87 

1,8 

1.5 - 1.9 

7741658 

0 
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Brücke B 299 über FW 2 und Fischbach NÖ WEST 

Neuötting 

299 

2,1 

2.0 - 2.4 

7741659 

0 

Brücke B 299 überden Inn Neuötting WEST 

Neuötting 

3920 

2,2 

2.0 - 2.4 

7741660 

0 

Brücke B 299 über FW 3 Neuötting WEST 

Neuötting 

261 

2,1 

2.0 - 2.4 

7741661 

0 

Brücke B 299 über Flutdurchlaß 1 Neuötting WEST 

Neuötting 

41 

1,1 

1.0 - 1.4 

7741665 

0 

Brücke B 299 über Flutdurchlaß 2 Neuötting WEST 

Neuötting 

39 

1,2 

1.0 - 1.4 

7741666 

0 

Brücke B 299 neu über A 94 (AS Altötting) (74/1 ) 

Kronberg 

622 

2,2 

2.0 - 2.4 

7741751 

0 

Brücke A 94 über St 2092 (65/1 )/Brücke A 94 über St 2092 
Fahrbahn B (65/1) 

Erharting 

258 

2,0 

2.0 - 2.4 

7741752 

1 

Brücke A 94 über St 2092 (65/1 )/Brücke A 94 über St 2092 
Fahrbahn A (65/1) 

Erharting 

258 

2,0 

2.0 - 2.4 

7741752 

2 

Brücke A 94 über ÖFW (65/3) 

Erharting 

236 

2,0 

2.0 - 2.4 

7741753 

0 

Brücke GVS Erharting-Töging über A 94 (66/1) 

Töging a. Inn 

536 

2,2 

2.0 - 2.4 

7741754 

0 

Brücke ÖFW Kreuzpoint über A 94 (68/1 ) 

Töging a. Inn 

258 

1,5 

1.5 - 1.9 

7741755 

0 

Brücke Weichselstraße über A 94 (68/2) 

Töging a. Inn 

561 

2,0 

2.0 - 2.4 

7741757 

0 

Brücke K AÖ2 neu über A 94 (69/1 ) 

Töging a. Inn 

596 

1,8 

1.5 - 1.9 

7741758 

0 

Brücke ÖFW bei Dorfen über A 94 (69/2) 

Töging a. Inn 

282 

2,2 

2.0 - 2.4 

7741759 

0 

Brücke K AÖ1 über A 94 bei Töging (70/3) 

Schmidstock 

798 

2,2 

2.0 - 2.4 

7741760 

0 

Brücke ÖFW beim Umspannwerk über A 94 (70/4) 

Winhöring 

282 

1,9 

1.5 - 1.9 

7741762 

0 

Brücke A 94 über ÖFW + Wassergraben Flart (70/5) 

Winhöring 

413 

1,9 

1.5 - 1.9 

7741763 

0 

Brücke A 94 über den Mühlbach (71/1 )/Brücke A 94 über 
den Mühlbach, FB B (71/1) 

Winhöring 

1160 

1,2 

1.0 - 1.4 

7741764 

1 
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Brücke A 94 über den Mühlbach (71/1 )/Brücke A 94 über 
den Mühlbach, FB A(71/1) 

Winhöring 

1160 

2,0 

2.0 - 2.4 

7741764 

2 

Brücke ÖFW am Silbersee über A 94 (72/1) 

Enhofen bei Winhöring 

258 

2,1 

2.0 - 2.4 

7741767 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (61/1) 

Mößling 

148 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741771 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (61/2) 

Mößling 

148 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741772 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (61/3) 

Mößling 

156 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741773 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (61/4) 

Mößling 

168 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741774 

0 

Brücke A 94 über GVS Mühldorf-Flugplatz (61/5) 

Mößling 

336 

1,9 

1.5 - 1.9 

7741775 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (62/1 ) 

Mößling 

163 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741776 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (62/2) 

Mößling 

147 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741777 

0 

Brücke A 94 über Flut.-Kleintierdurchlass (62/3) 

Mühldorf 

125 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741778 

0 

Brücke Oberhofener Straße über A 94 (63/1 ) 

Mühldorf (Essbaum) 

453 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741779 

0 

Brücke Oberh.Str. über Flutm. neben A 94 (63/2s) 

Mühldorf (Essbaum) 

114 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741780 

0 

Brücke GVS über ÖFW neben A 94 (63/3s) 

Mößling 

113 

1,1 

1.0 - 1.4 

7741781 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (63/4) 

Mößling 

199 

1,7 

1.5 - 1.9 

7741782 

0 

Brücke A 94 über Flut.-Kleintierdurchlass (63/5) 

Mößling 

177 

1,1 

1.0 - 1.4 

7741783 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (63/6) 

Mößling 

127 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741784 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (63/7) 

Mößling 

127 

1,6 

1.5 - 1.9 

7741785 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (63/8) 

Mößling 

127 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741786 

0 
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Brücke A 94 über Flutdurchlass (64/1 ) 

Mößling 

125 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741787 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (64/2) 

Mößling 

135 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741788 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (64/3) 

Frixing 

148 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741789 

0 

Brücke A 94 über Flutdurchlass (64/4) 

Frixing 

161 

1,1 

1.0 - 1.4 

7741790 

0 

Brücke A 94 über ÖFW und Flutdurchlass (64/5) 

FrIxIng 

384 

1,1 

1.0 - 1.4 

7741791 

0 

Brücke A 94 über DB und ÖFW (64/6)/Brücke A 94 über 

DB und ÖFW, FB B (64/6) 

Frixing 

238 

1,9 

1.5 - 1.9 

7741793 

1 

Brücke A 94 über DB und ÖFW (64/6)/Brücke A 94 über 

DB und ÖFW, FB A (64/6) 

Frixing 

252 

1,9 

1.5 - 1.9 

7741793 

2 

Brücke A 94 über Klelntlerdurchlaß (71/2) 

Unterholzhausen 

62 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741794 

0 

Brücke A 94 über Klelntlerdurchlaß (72/0) 

Unterholzhausen 

62 

1,7 

1.5 - 1.9 

7741795 

0 

Brücke A 94 über Klelntlerdurchlaß (72/2) 

Unterholzhausen 

62 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741796 

0 

Brücke A 94 über Klelntlerdurchlaß (73/1) 

Unterholzhausen 

65 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741797 

0 

Brücke A 94 über Klelntlerdurchlaß (73/2) 

Unterholzhausen 

66 

1,2 

1.0 - 1.4 

7741798 

0 

Brücke A 94 über Klelntlerdurchlaß (73/3) 

Unterholzhausen 

65 

1,6 

1.5 - 1.9 

7741799 

0 

Brücke A 94 über Klelntlerdurchlaß (73/4) 

Unterholzhausen 

65 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741800 

0 

Brücke A 94 über Klelntlerdurchlaß (73/5)/Brücke A 94 
über Klelntlerduchlaß (73/5) 

Unterholzhausen 

64 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741801 

0 

Brücke A 94 über Klelntlerdurchlaß (73/6) 

Unterholzhausen 

63 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741802 

0 

Brücke A 94 über Klelntlerdurchlaß (73/7) 

Unterholzhausen 

63 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741803 

0 

Brücke A 94 über Klelntlerdurchlaß (73/8) 

Unterholzhausen 

63 

1,6 

1.5 - 1.9 

7741804 

0 
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Brücke A 94 über Kleintierdurchlaß (73/9) 

Unterholzhausen 

63 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741805 

0 

Brücke A 94 über Kleintierdurchlaß (73/10) 

Unterholzhausen 

62 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741806 

0 

Brücke A 94 über Kleintierdurchlaß (73/1 1 ) 

Unterholzhausen 

62 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741807 

0 

Brücke A 94 über Kleintierdurchlaß (73/12) 

Unterholzhausen 

62 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741808 

0 

Brücke A 94 über Kleintierdurchlaß (73/14) 

Unterholzhausen 

62 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741809 

0 

Brücke A 94 über Kleintierdurchlaß (73/15) 

Unterholzhausen 

62 

1,0 

1.0 - 1.4 

7741810 

0 

Brücke B588 über das Tal bei Eisenfeiden 

Eisenfeiden 

1484 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742506 

B 

Brücke B588 über GW und Viehtrieb bei Kager 

Kager 

86 

1,8 

1.5 - 1.9 

7742516 

0 

Brücke B 588 über die Reischach bei Brandmühl 

Eisenfeiden 

125 

2,2 

2.0 - 2.4 

7742517 

0 

Brücke B 588 über die Reischach bei Hochmühl 

Reischach 

143 

1,7 

1.5 - 1.9 

7742518 

B 

Brücke B 588 über die Reischach in Mittermühl 

Reischach 

101 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742519 

0 

Brücke B 588 über die Reischach in Klein-St.Anton 

Reischach 

52 

2,2 

2.0 - 2.4 

7742520 

0 

Brücke B588 über GRW bei Kager 

Kager 

78 

1,5 

1.5 - 1.9 

7742523 

0 

Brücke B 20 über Ast B20 Industriegebiet Sulzbogen 

Burghausen 

261 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742529 

0 

Brücke A 94 über die Isen (74/2)/Brücke A 94 über die 

Isen, FB B (74/2) 

Kronberg 

1664 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742650 

1 

Brücke A 94 über die Isen (74/2)/Brücke A 94 über die 

Isen, FB A (74/2) 

Kronberg 

1652 

2,0 

2.0 - 2.4 

7742650 

2 

Brücke A 94 über den Aubach (75/0)/Brücke A 94 über 
den Aubach, FB B (75/0) 

Neuötting 

732 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742652 

1 

Brücke A 94 über den Aubach (75/0)/Brücke A 94 über 
den Aubach, FB A (75/0) 

Neuötting 

732 

1,7 

1.5 - 1.9 

7742652 

2 
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Brücke St 21 07 über A 94 (75/1 ) 

Neuötting 

972 

2,0 

2.0 - 2.4 

7742653 

0 

Brücke A 94 ü. Rampe, AS Neuötting (76/1 )/Brücke A 94 
ü. Rampe, AS Neuötting, FB B (76/1) 

Neuötting 

311 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742654 

1 

Brücke A 94 ü. Rampe, AS Neuötting (76/1 )/Brücke A 94 
ü. Rampe, AS Neuötting, FB A (76/1 ) 

Neuötting 

311 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742654 

2 

Brücke A 94 über den Inn bei Neuötting (76/2)/Brücke A 94 
über Inn bei Neuötting, FB B (76/2) 

Neuötting 

6909 

2,0 

2.0 - 2.4 

7742655 

1 

Brücke A 94 über den Inn bei Neuötting (76/2)/Brücke A 94 
über Inn bei Neuötting, FB A (76/2) 

Neuötting 

6909 

2,0 

2.0 - 2.4 

7742655 

2 

Brücke ÖFW Fading über A 94 (77/1) 

Neuötting 

283 

2,2 

2.0 - 2.4 

7742656 

0 

Brücke FW Untereschelbach-Urfahrn über A 94 (78/1) 

Neuötting 

283 

2,4 

2.0 - 2.4 

7742657 

0 

Brücke A 94 über ÖFWW (78/2) 

Untereschelbach 

318 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742658 

0 

Brücke A 94 über ÖFWW (79/1) 

Untereschelbach 

293 

2,0 

2.0 - 2.4 

7742659 

0 

TjrauT^e'7V"^*FTTU^r"C7rTnnr7 — ■ oui ivvt^fjiii uduii 

(79/2)/BrLicke A 94 ü. ÖFW+Schwepfinger Bach, FB B 

Untereschelbach 

458 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742660 

1 

G^2l(3\C rA Z/'-t UUCI V-/I VV VV ' OOI IVVCjJI ll LJCIOI l 

(79/2)/BrLicke A 94 ü. ÖFW+Schwepfinger Bach, FB A 

/-7n/o\ 

Untereschelbach 

458 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742660 

2 

Brücke A 94 über Graben (80/1 )/Brücke A 94 über Graben, 
FB B (80/1) 

Untereschelbach 

89 

1,6 

1.5 - 1.9 

7742661 

1 

Brücke A 94 über Graben (80/1 )/Brücke A 94 über Graben, 
FB A(80/1) 

Untereschelbach 

90 

1,8 

1.5 - 1.9 

7742661 

2 

Brücke A 94 über ÖFWW und Rojabach (80/2)/Brücke A 

94 über ÖFWW und Roiabach, FB B (80/2) 

Roja 

315 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742662 

1 

Brücke A 94 über ÖFWW und Rojabach (80/2)/Brücke A 

94 über ÖFWW und Rojabach, FB A (80/2) 

Roja 

310 

1,7 

1.5 - 1.9 

7742662 

2 

Brücke A 94 über ÖFWW und Graben (80/3)/Brücke A 94 
über ÖFWW und Graben, FB B (80/3) 

Roja 

457 

2,0 

2.0 - 2.4 

7742663 

1 

Brücke A 94 über ÖFWW und Graben (80/3)/Brücke A 94 
über ÖFWW und Graben, FB A (80/3) 

Roja 

465 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742663 

2 

Brücke ÖFW Pfarrhof über A 94 (80/4) 

Alzgern 

258 

2,3 

2.0 - 2.4 

7742664 

0 
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Brücke Ast BAB über A 94 (AS Neuötting Ost)(81/0) 

Alzgern 

505 

2,4 

2.0 - 2.4 

7742665 

0 

Brücke A 94 über FW Mitterhausen (81/1 )/Brücke A 94 
über FW Mitterhausen, FB B (81/1) 

Alzgern 

103 

2,0 

2.0 - 2.4 

7742666 

1 

Brücke A 94 über FW Mitterhausen (81/1 )/Brücke A 94 
über FW Mitterhausen, FB A (81/1 ) 

Alzgern 

105 

1,9 

1.5 - 1.9 

7742666 

2 

Brücke FW über A 94 bei Jaubing (82/1 ) 

Jaubing 

361 

2,5 

2.5 - 2.9 

7742667 

0 

Brücke FW über A 94 bei Mittling (83/1) 

Mittling 

347 

2,5 

2.5 - 2.9 

7742668 

0 

Brücke A 94 über FW u. Mittlinger Bach (84/1) 

Mittling 

1683 

1,8 

1.5 - 1.9 

7742669 

0 

Brücke FW über A 94 bei Stög (84/2) 

Stög 

257 

2,0 

2.0 - 2.4 

7742670 

0 

Brücke A 94 über FW (85/1 )/Brücke A 94 über FW, FB B 
(85/1) 

Mittling 

106 

2,5 

2.5 - 2.9 

7742671 

1 

Brücke A 94 über FW (85/1 )/Brücke A 94 über FW, FB A 
(85/1 ) 

Mittling 

106 

2,4 

2.0 - 2.4 

7742671 

2 

Brücke A 94 über Graben und Wildwechsel (85/2)/Brücke 

A 94 über Graben + Wildwechsel, FB B (85/2) 

Mittling 

159 

2,0 

2.0 - 2.4 

7742672 

1 

Brücke A 94 über Graben und Wildwechsel (85/2)/Brücke 

A 94 über Graben + Wildwechsel, FB A (85/2) 

Mittling 

159 

2,0 

2.0 - 2.4 

7742672 

2 

Brücke A 94 über die Alz (85/3)/Brücke A 94 über die Alz, 
FB B (85/3) 

Marktl 

1153 

2,5 

2.5 - 2.9 

7742673 

1 

Brücke A 94 über die Alz (85/3)/Brücke A 94 über die Alz, 
FB A (85/3) 

Marktl 

1153 

2,5 

2.5 - 2.9 

7742673 

2 

Brücke A 94 über Alz-Altwasser bei Marktl (85/4) 

Marktl 

712 

1,0 

1.0 - 1.4 

7742674 

0 

Brücke A 94 über Forstweg (86/1 )/Brücke A 94 über 
Forstweg, FB B (86/1) 

Marktl 

84 

2,0 

2.0 - 2.4 

7742675 

1 

Brücke A 94 über Forstweg (86/1 )/Brücke A 94 über 
Forstweg, FB A (86/1 ) 

Marktl 

84 

1,8 

1.5 - 1.9 

7742675 

2 

Brücke FW Pfarrh. ü. Viehdurchl. neben A94 (80/4n) 

Alzgern 

25 

1,8 

1.5 - 1.9 

7742918 

0 

Brücke B20 ü.GVS Gumpersdorf 

Gumpersdorf 

93 

2,9 

2.5 - 2.9 

7743502 

0 
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Brücke B20 ü.Tannerbach Untertürken 

Untertürken 

278 

1,9 

1.5 - 1.9 

7743503 

0 

Brücke B20 ü.DB Untertürken 

Untertürken 

380 

2,3 

2.0 - 2.4 

7743504 

0 

Brücke B20 ü.Bach Oberndorf 

Oberndorf 

45 

1,9 

1.5 - 1.9 

7743510 

0 

Brücke B20 ü. Flutmulde Gumpersdorf 

Gumpersdorf 

50 

1,7 

1.5 - 1.9 

774351 1 

0 

Brücke B20 ü.GVS Untertürken 

Untertürken 

109 

1,7 

1.5 - 1.9 

7743512 

0 

Brücke B20 ü.GVS Untertürken 

Untertürken 

145 

2,1 

2.0 - 2.4 

7743513 

0 

Brücke B20 ü. Lohbach Untertürken 

Untertürken 

135 

1,0 

1.0 - 1.4 

7743514 

0 

Br.B20 üb. PAN 26 Mehlmäusl 

Mehlmäusl 

309 

2,0 

2.0 - 2.4 

7743522 

0 

Brücke B20 ü.GVS KOLLBERG 

Kollberg 

245 

2,0 

2.0 - 2.4 

7743523 

0 

Brücke B 12 A über den Inn bei Marktl 

Marktl 

1749 

3,0 

3.0 - 3.4 

7743626 

0 

Brücke A 94 über B 20 (0/1 )/Brücke A 94 über B 20, FB B 
(0/1) 

Marktl 

640 

2,7 

2.5 - 2.9 

7743700 

1 

Brücke A 94 über B 20 (0/1 )/Brücke A 94 über B 20, FB A 
(0/1) 

Marktl 

640 

2,0 

2.0 - 2.4 

7743700 

2 

Brücke K AÖ24 über A 94 (1/1 ) 

Marktl 

649 

2,5 

2.5 - 2.9 

7743701 

0 

Brücke A 94 über Privatweg (2/1 ) 

Marktl 

74 

2,3 

2.0 - 2.4 

7743702 

0 

Brücke A 94 über Flutöffnung (3/1 ) 

Niedergottsau 

74 

1,9 

1.5 - 1.9 

7743703 

0 

Brücke A 94 über Flutöffnung (3/2) 

Niedergottsau 

188 

2,3 

2.0 - 2.4 

7743704 

0 

Brücke A 94 über den Inn bei Stammham (4/1 ) 

Marktl 

4428 

2,5 

2.5 - 2.9 

7743705 

0 

Brücke A 94 über Privatweg (4/4) 

Stammham 

123 

1,9 

1.5 - 1.9 

7743708 

0 
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Brücke A 94 über den Türkenbach (4/5) 

Stammham 

1302 

2,5 

2.5 - 2.9 

7743709 

0 

Br.B12(Ast)üb.B12 b. Untertürken 

Untertürken 

583 

1,9 

1.5 - 1.9 

7743710 

0 

Brücke B12 üb. GVS Deindorf 

Deindorf 

245 

1,6 

1.5 - 1.9 

774371 1 

0 

Brücke B12 üb.PAN23 Deinddorf 

Deindorf 

372 

1,8 

1.5 - 1.9 

7743712 

0 

Brücke B12 überWW bei Deindorf 

Deindorf 

245 

1,9 

1.5 - 1.9 

7743713 

0 

Br.PAN23 üb.B12 bei Ramerding 

Ramerding 

622 

2,0 

2.0 - 2.4 

7743714 

0 

Brücke B12 üb. GVS Ramerding 

Ramerding 

250 

1,8 

1.5 - 1.9 

7743715 

0 

Brücke B 12 üb. GVS Ölling 

Ölling 

245 

2,3 

2.0 - 2.4 

7743716 

0 

Brücke Bl 2 überWW Ramerding 

Ramerding 

86 

1,7 

1.5 - 1.9 

7743717 

0 

Brücke B12 ÜberWW bei Ölling 

Ölling 

106 

1,7 

1.5 - 1.9 

7743718 

0 

Brücke Bl 2 ü. Kirchdorferbach 

Kirchdorf 

597 

1,0 

1.0 - 1.4 

7743719 

0 

Brücke A 94 Rampe über Geh-und Radweg (0/2s) 

Marktl 

47 

1,9 

1.5 - 1.9 

7743720 

0 

Brücke B12 ü. Prienbach Mühlau 

Mühlau 

129 

1,5 

1.5 - 1.9 

7744500 

0 

Brücke B12 ü. AS-Ast Bl 2 Waltersdorf 

Waltersdorf 

328 

1,8 

1.5 - 1.9 

7744508 

0 

Brücke B12 Ü.PAN26 Erlach 

Erlach 

279 

2,6 

2.5 - 2.9 

7744509 

0 

Br.GVS z.Bad Ü.B12 

Simbach/Inn 

229 

2,1 

2.0 - 2.4 

7744510 

0 

Br.FRW Ü.B12 Schulzentrum 

Simbach/Inn 

86 

2,0 

2.0 - 2.4 

774451 1 

0 

Brücke B12 üb. FW in Simbach 

Simbach/Inn 

142 

1,0 

1.0 - 1.4 

7744512 

0 
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Brücke B12 üb.Simbach 

Simbach a.Inn 

388 

1,7 

1.5 - 1.9 

7744513 

0 

Brücke St2112 über B12 bei Simbach/Inn 

Simbach/Inn 

374 

2,2 

2.0 - 2.4 

7744514 

0 

Br.GVS Ü.B12 Heinzlspitze 

Simbach/Inn 

286 

2,7 

2.5 - 2.9 

7744515 

0 

Br.PAN26 Ü.B1 2 Atzing 

Atzing 

234 

2,2 

2.0 - 2.4 

7744516 

0 

Br.GVS Ü.B12 z.Kraftwerk 

Atzing 

273 

1,9 

1.5 - 1.9 

7744518 

0 

Brücke B12 über Kirchdorferbach 

Kirchdorf 

345 

2,1 

2.0 - 2.4 

7744519 

0 

Brücke B12 ü.Inn b. Kirchdorf 

Kirchdorf 

2292 

2,0 

2.0 - 2.4 

7744520 

0 

Brücke B12 üb. GVS Staustufe 

Kirchdorf 

267 

1,8 

1.5 - 1.9 

7744700 

1 

Brücke B12 üb. GVS Staustufe/Br.üb.GVS Staust. 

Kirchdorf 

228 

1,7 

1.5 - 1.9 

7744700 

2 

Brücke B12 über B12 Rampe bei Kirchdorf 

Kirchdorf 

322 

1,8 

1.5 - 1.9 

7744701 

0 

Brücke B12 über Kirchdorferbach 

Kirchdorf 

482 

1,0 

1.0 - 1.4 

7744702 

0 

A 7; Brücke über Schendbach/Brücke A7 über 

Schendbach 

Keilmünz 

213 

2,0 

2.0 - 2.4 

7826510 

0 

A 7; Brücke L264 Kellmünz- Dettingen über A7/Brücke 
L264 Keilmünz - Dettingen über A7 

Kleinkellmünz 

560 

2,7 

2.5 - 2.9 

7826512 

0 

A 7; Brücke FW Illerstaubecken - Oberdettingen/Brücke 

FW Illerstaubecken - Oberdettingen über A7 

Dettingen 

306 

2,8 

2.5 - 2.9 

7826515 

0 

Brücke GVS Bergenstetten - Flerrenstetten über A7/Brücke 
GVS Bergenst. - Flerrenstetten ü. A7 (31-1) 

Bergenstetten 

620 

2,8 

2.5 - 2.9 

7826871 

0 

Brücke A7 über GVS Dettenhausen - Illereichen/Brücke A7 
ü. GVS Dettenhausen - Illereichen (34-1) 

Illereichen 

193 

2,0 

2.0 - 2.4 

7826872 

1 

Brücke A7 über GVS Dettenhausen - Illereichen/Brücke A7 
ü. GVS Dettenhausen - Illereichen (34-1) 

Illereichen 

231 

2,0 

2.0 - 2.4 

7826872 

2 

Brücke A7 über FW Illereicher Wald - Illereichen/Brücke 

A7 ü. FW Illereicher Wald - liiere. (34-2) 

Illereichen 

181 

2,0 

2.0 - 2.4 

7826873 

1 
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Brücke A7 über FW Kellmünzer Wald - Illereichen/Brücke 
A7 ü. FW Kellmünzer Wald - liiere. (35-1) 

Illerelchen 

171 

2,6 

2.5 - 2.9 

7826874 

1 

Brücke A7 über FW Kellmünzer Wald - Illerelchen/Brücke 
A7 ü. FW Kellmünzer Wald - liiere. (35-1) 

Illerelchen 

152 

2,7 

2.5 - 2.9 

7826874 

2 

Brücke A7 ü. St2031 Flelmertlngen-NU(AS 
Altenstadt)/Brücke A 7 über St 2031 (AS Altenstadt) (36-1 ) 

Altenstadt 

1259 

3,0 

3.0 - 3.4 

7826875 

1 

Brücke A7 ü. St2031 Flelmertlngen-NU(AS 
Altenstadt)/Brücke A 7 über St 2031 (AS Altenstadt) (36-1 ) 

Altenstadt 

1259 

2,9 

2.5 - 2.9 

7826875 

2 

Brücke A7 über Iller bei Kellmünz/Brücke A7 über Iller bei 
Kellmünz (38-1) 

Kellmünz 

4800 

2,9 

2.5 - 2.9 

7826877 

1 

Brücke A7 über Iller bei Kellmünz/Brücke A7 über Iller bei 
Kellmünz (38-1) 

Kellmünz 

4800 

2,8 

2.5 - 2.9 

7826877 

2 

Brücke B300 überden Mühlbach In Babenhausen 

Babenhausen 

352 

2,4 

2.0 - 2.4 

7827501 

0 

Brücke B300 über Günz In Babenhausen 

Babenhausen 

304 

2,0 

2.0 - 2.4 

7827502 

0 

Brücke B300 über Flutgraben In Babenhausen 

Babenhausen 

60 

2,5 

2.5 - 2.9 

7827503 

0 

Brücke B 16 überden Schaucherbach In Flausen 

Flausen 

50 

2,3 

2.0 - 2.4 

7828500 

0 

Brücke Bl 6 über die östliche MIndel In Flausen 

Flausen 

104 

2,5 

2.5 - 2.9 

7828501 

0 

Brücke Bl 6 über die MIndel bei Pfaffenhausen 

Pfaffen hausen 

264 

2,7 

2.5 - 2.9 

7828502 

0 

Brücke B 16 überden Rettenbach bei Pfaffenhausen 

Pfaffen hausen 

97 

2,0 

2.0 - 2.4 

7828503 

0 

Brücke Bl 6 über GRW bei Pfaffenhausen 

Pfaffenhausen 

64 

2,2 

2.0 - 2.4 

7828526 

0 

Brücke Bl 6 über GRW bei Flaupeltshofen 

Flaupeltshofen 

91 

2,5 

2.5 - 2.9 

7828540 

0 

Brücke B 16 über GRW Schöneberg 

Breitenbrunn 

110 

1,0 

1.0 - 1.4 

7828751 

0 

Brücke GVS über Bl 7 

östlich Obermeltingen 

530 

1,0 

1.0 - 1.4 

7830551 

0 

Brücke GVS über Bl 7 

östlich Flurlach 

448 

1,0 

1.0 - 1.4 

7830587 

0 
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Brücke Versorgungsgleis über die B17 

Lagerlechfeld Norden 

310 

1,0 

1.0 - 1.4 

7831500 

0 

Brücke Heimgartenstraße über die B17 

Lagerlechfeld Norden 

280 

1,0 

1.0 - 1.4 

7831501 

0 

Brücke GRW über die B17/TBW1 Brücke GRW über die 
B17 

Lagerlechfeld Mitte 

86 

2,0 

2.0 - 2.4 

7831502 

1 

Brücke Bahnhofstraße über die B17 

Lagerlechfeld Mitte 

285 

1,8 

1.5 - 1.9 

7831503 

0 

Brücke GRW über die B17 

Lagerlechfeld Mitte 

86 

1,7 

1.5 - 1.9 

7831504 

0 

Brücke St2027 über die B 17 /Aus- 
Einfahrtsrampen/Brücke GVS über die B 17 /TBW1 

Lagerlechfeld 

1175 

1,7 

1.5 - 1.9 

7831505 

1 

Brücke Geh - und Radweg über die Bl 7 

Klosterlechfeld 

100 

1,0 

1.0 - 1.4 

7831506 

0 

Brücke St 2027 über die Bl 7 

Klosterlechfeld 

567 

1,0 

1.0 - 1.4 

7831507 

0 

Brücke Bl 7 Rampe über GRW 

Klosterlechfeld 

120 

2,0 

2.0 - 2.4 

7831508 

0 

Brücke Bl 7 über K-LL20 

östlich Hurlach 

376 

1,0 

1.0 - 1.4 

7831586 

1 

Brücke Bl 7 über K-LL20 

östlich Hurlach 

376 

1,8 

1.5 - 1.9 

7831586 

2 

Brücke Bl 7 übereinen FW/Brücke Bl 7 übereinen FW 
(FR Füssen) 

südlich Hurlach 

104 

1,0 

1.0 - 1.4 

7831588 

1 

Brücke Bl 7 übereinen FW/Brücke Bl 7 übereinen FW 
(FR Augsburg) 

südlich Hurlach 

104 

1,0 

1.0 - 1.4 

7831588 

2 

Brücke Bl 7 übereinen FW/Brücke Bl 7 übereinen FW 
(FR Füssen) 

südlich Hurlach 

92 

1,0 

1.0 - 1.4 

7831589 

1 

Brücke Bl 7 übereinen FW/Brücke Bl 7 übereinen FW 
(FR Augsburg) 

südlich Hurlach 

92 

1,0 

1.0 - 1.4 

7831589 

2 

Brücke K-FFB 6 über B 471 in Wildenroth 

WILDENROTH 

167 

2,0 

2.0 - 2.4 

7832500 

0 

Brücke B 471 über GRW bei Wildenroth 

WILDENROTH 

34 

2,7 

2.5 - 2.9 

7832501 

0 

Brücke B 471 über Amper in Grafrath 

GRAFRATH 

408 

2,4 

2.0 - 2.4 

7832502 

0 
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Brücke B 2(W) über Starzelbach bei Puchheim 

PUCHHEIM 

56 

1,1 

1.0 - 1.4 

7833500 

0 

Brücke B 2(W) über Amper in Fürstenfeldbruck 

FÜRSTENFELDBRUCK 

256 

3,5 

3.5 - 4.0 

7833502 

0 

Brücke B 471 über FW bei Wildenroth 

WILDENROTH 

83 

3,0 

3.0 - 3.4 

7833506 

0 

Brücke B 471 über GVS bei Fürstenfeldbruck 

NEULINDACH 

265 

2,0 

2.0 - 2.4 

7833510 

0 

Brücke B 2 über B 2 (Äste) + RRB-BW B 2/Brücke B 2 
über B 2 (Äste) bei Floflach 

HOFLACH 

293 

2,0 

2.0 - 2.4 

7833513 

1 

Brücke GVS über B 471 bei Fürstenfeldbruck 

FÜRSTENFELDBRUCK 

188 

2,3 

2.0 - 2.4 

7833514 

0 

Brücke GRW über B 471 bei Fürstenfeldbruck 

FÜRSTENFELDBRUCK 

133 

2,9 

2.5 - 2.9 

7833521 

0 

Brücke FW über B 471 bei Fürstenfeldbruck 

FÜRSTENFELDBRUCK 

150 

2,4 

2.0 - 2.4 

7833522 

0 

Brücke GVS/Rothschwaiger Straße über B 471 

FÜRSTENFELDBRUCK 

167 

2,5 

2.5 - 2.9 

7833523 

0 

Brücke B 471 über St 2054 (Landsberger Straße) 

FÜRSTENFELDBRUCK 

358 

2,7 

2.5 - 2.9 

7833524 

0 

Brücke B 471 über GVS/Flerrnweg 

FÜRSTENFELDBRUCK 

146 

2,4 

2.0 - 2.4 

7833525 

0 

Brücke GVS/Wilhelm-Busch-Straße über B 471 

FÜRSTENFELDBRUCK 

300 

2,4 

2.0 - 2.4 

7833526 

0 

Brücke B 2(W) über B 471 in Fürstenfeldbruck 

FÜRSTENFELDBRUCK 

297 

3,0 

3.0 - 3.4 

7833527 

0 

Brücke GVS/Neufeldstraße über B 471 

FÜRSTENFELDBRUCK 

72 

2,5 

2.5 - 2.9 

7833528 

0 

Brücke GVS/Maisacher Straße über B 471 

FÜRSTENFELDBRUCK 

260 

2,7 

2.5 - 2.9 

7833529 

0 

Brücke GVS/Lützowstraße über B 471 

FÜRSTENFELDBRUCK 

93 

2,4 

2.0 - 2.4 

7833530 

0 

Brücke GVS über B 471 bei Fürstenfeldbruck 

FÜRSTENFELDBRUCK 

843 

2,5 

2.5 - 2.9 

7833531 

0 

Brücke FW über B 471 bei Fürstenfeldbruck 

FÜRSTENFELDBRUCK 

110 

2,4 

2.0 - 2.4 

7833532 

0 
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Brücke A96 über ÖFW bei Geisenbrunn 

Geisenbrunn 

175 

2,2 

2.0 - 2.4 

7833534 

1 

Brücke A96 über ÖFW bei Geisenbrunn 

Geisenbrunn 

194 

2,1 

2.0 - 2.4 

7833534 

2 

Brücke B 471 über GRW bei Wildenroth 

WILDENROTH 

71 

2,5 

2.5 - 2.9 

7833549 

0 

Brücke B 471 über GRW bei Schöngeising 

SCHÖNGEISING 

57 

1,8 

1.5 - 1.9 

7833550 

0 

Brücke GVS/Amperstraße über B 471 + LSW + 
SBW/Brücke GVS/Amperstraße über B 471 

SCHÖNGEISING 

328 

2,0 

2.0 - 2.4 

7833551 

1 

Brücke B 2(W) über GRW bei Fürstenfeldbruck 

FÜRSTENFELDBRUCK 

46 

2,0 

2.0 - 2.4 

7833552 

0 

Brücke B 2(W) über GRW bei Puch 

PUCH 

57 

1,9 

1.5 - 1.9 

7833553 

0 

Brücke GRW über Starzelbach neben B 2(W) 

PUCHHEIM 

23 

1,3 

1.0 - 1.4 

7833555 

0 

Brücke B471 über GVS/Oskar-von-Miller-Straße 

SCHÖNGEISING 

152 

2,3 

2.0 - 2.4 

7833556 

0 

Brücke FW über B 2(W) bei Puchheim 

PUCHHEIM 

273 

2,4 

2.0 - 2.4 

7833559 

0 

Brücke B 2(W) über GRW bei Hoflach 

HOFLACH 

96 

1,1 

1.0 - 1.4 

7833560 

0 

Brücke GW Senftenauerweg über A 96 (170/2) 

Kleinhadern 

486 

2,4 

2.0 - 2.4 

7834503 

0 

Brücke A 96 über Schröfelhof-ZMenahstr. (170/1)/Brücke A 
96 ü.Schröf./Men., Überbau Tram (170/1) 

Kleinhadern 

126 

2,8 

2.5 - 2.9 

7834504 

1 

Brücke A 96 über Schröfelhof-ZMenahstr. (170/1)/Brücke A 
96 über Schröf./Menaristr., FB B (170/1) 

Kleinhadern 

352 

2,8 

2.5 - 2.9 

7834504 

2 

Brücke A 96 über Schröfelhof-ZMenahstr. (170/1)/Brücke A 
96 über Schröf./Menaristr., FB A (170/1) 

Kleinhadern 

329 

2,8 

2.5 - 2.9 

7834504 

3 

Brücke GRW Walter-Hopf-Weg über A 96 (169/3) 

Kleinhadern 

476 

2,9 

2.5 - 2.9 

7834505 

0 

Brücke GW Haderner Steg über A 96 (169/2) 

Blumenau 

739 

2,7 

2.5 - 2.9 

7834506 

0 

Brücke Waldw.-/Silberdistelstr. über A 96 (169/1)/Brücke 
Waldw.-ZSilberd. über A 96, FB West (1 69/1 ) 

Blumenau 

1032 

2,8 

2.5 - 2.9 

7834507 

1 
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Brücke Waldw.-/Silberdistelstr. über A 96 (169/1)/Brücke 
Waldw.-/Silberd. über A 96, FB Ost (1 69/1 ) 

Blumenau 

1032 

2,7 

2.5 - 2.9 

7834507 

2 

Brücke GW Blumenau über A 96 (1 68/2) 

Blumenau 

262 

2,7 

2.5 - 2.9 

7834508 

0 

Ul uor\c y~v zjkj uuci ooi iia^vvo^ ai 1 1 ljui i icuci i 

(168/1)/Brücke A 96 über Schlagweg am Burgfr., FB 

r->/H r'n ia \ 

Gräfelfing 

202 

2,7 

2.5 - 2.9 

7834509 

1 

ul uCi\c A cru uuci ooiiici^vvc^ aiii uui^iiicudi 

(168/1)/Brücke A 96 über Schlagweg am Burgfr., FB 

Gräfelfing 

202 

2,5 

2.5 - 2.9 

7834509 

2 

Brücke A 96 über Würmkanal (1 67/1 )/Brücke A 96 über 
Würmkanal, NFB B (167/1) 

Gräfelfing 

632 

2,0 

2.0 - 2.4 

7834510 

1 

Brücke A 96 über Würmkanal (1 67/1 )/Brücke A 96 über 
Würmkanal, FB B (167/1) 

Gräfelfing 

1163 

2,0 

2.0 - 2.4 

7834510 

2 

Brücke A 96 über Würmkanal (1 67/1 )/Brücke A 96 über 
Würmkanal, FBA (167/1) 

Gräfelfing 

1163 

2,0 

2.0 - 2.4 

7834510 

3 

Brücke A 96 über Würmkanal (1 67/1 )/Brücke A 96 über 
Würmkanal, NFB A (167/1) 

Gräfelfing 

632 

2,2 

2.0 - 2.4 

7834510 

4 

Brücke St 2063 über A 96 (1 66/4) 

Gräfelfing 

1077 

2,7 

2.5 - 2.9 

7834511 

0 

Brücke A 96 über die Würm (1 66/3) 

Gräfelfing 

873 

2,8 

2.5 - 2.9 

7834512 

0 

Brücke GW P.-Eipper-Weg über A 96 (166/2) 

Gräfelfing 

480 

2,8 

2.5 - 2.9 

7834513 

0 

Brücke GW über A 96 in Gräfelfing (166/1) 

Gräfelfing 

157 

2,3 

2.0 - 2.4 

7834514 

0 

Brücke Straße Am Wasserbogen über A 96 (165/6) 

Gräfelfing 

885 

2,5 

2.5 - 2.9 

7834515 

0 

Brücke Lochhamerstraße über A 96 (165/5) 

Gräfelfing 

938 

2,6 

2.5 - 2.9 

7834516 

0 

Brücke GW (Lindenbrücke) über A 96 (165/4) 

Gräfelfing 

235 

2,7 

2.5 - 2.9 

7834517 

0 

Brücke FW bei Gräfelfing über A 96 (165/3) 

Gräfelfing 

235 

2,8 

2.5 - 2.9 

7834518 

0 

Brücke Josef-Schöfer-Straße über A 96 (164/1) 

Gräfelfing 

450 

2,4 

2.0 - 2.4 

7834521 

0 

Brücke A 96 über FW bei Streiflach 

Streiflach 

184 

1,8 

1.5 - 1.9 

7834524 

1 
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Brücke A 96 über FW bei Streiflach 

Streiflach 

184 

1,9 

1.5 - 1.9 

7834524 

2 

Brücke A96 über FW Aubinger Weg 

Streiflach 

228 

1,9 

1.5 - 1.9 

7834525 

1 

Brücke A96 über FW Aubinger Weg 

Streiflach 

228 

2,7 

2.5 - 2.9 

7834525 

2 

Brücke A96 ü.St2544 Germ.-Krailling(AS Germering) 

Unterpfaffenhofen 

519 

2,8 

2.5 - 2.9 

7834526 

1 

Brücke A96 ü.St2544 Germ.-Krailling(AS Germering) 

Unterpfaffenhofen 

519 

2,5 

2.5 - 2.9 

7834526 

2 

Brücke Ast A96 über Radweg 

Unterpfaffenhofen 

63 

2,0 

2.0 - 2.4 

7834527 

0 

Brücke GVS Gautinger Straße über A96 

Unterpfaffenhofen 

518 

2,8 

2.5 - 2.9 

7834529 

0 

Brücke Otto-Wagner-Straße über A96 

Unterpfaffenhofen 

504 

2,8 

2.5 - 2.9 

7834530 

0 

Brücke A96 über ÖFW (Starnberger Weg) 

Unterpfaffenhofen 

194 

1,7 

1.5 - 1.9 

7834531 

1 

Brücke A96 über ÖFW (Starnberger Weg) 

Unterpfaffenhofen 

175 

2,2 

2.0 - 2.4 

7834531 

2 

Brücke A96 über ÖFW bei Geisenbrunn 

Geisenbrunn 

185 

2,7 

2.5 - 2.9 

7834532 

1 

Brücke A96 über ÖFW bei Geisenbrunn 

Geisenbrunn 

185 

2,8 

2.5 - 2.9 

7834532 

2 

Brücke A96 über ÖFW bei Geisenbrunn 

Geisenbrunn 

175 

2,0 

2.0 - 2.4 

7834533 

1 

Brücke A96 über ÖFW bei Geisenbrunn 

Geisenbrunn 

194 

2,0 

2.0 - 2.4 

7834533 

2 

Brücke FW über B 2(W) bei Germering 

GERMERING 

110 

2,2 

2.0 - 2.4 

7834560 

0 

Brücke B 2(W) über GRW bei Germering 

GERMERING 

45 

2,3 

2.0 - 2.4 

7834561 

0 

LJi uor\c \j V II eil 1 II 1 icivvc^ uuci u j ' 

Pumpenhaus/Brücke GVS/Schrammelweg über B 2(W) bei 

PUCHHEIM 

161 

1,0 

1.0 - 1.4 

7834576 

1 

Brücke B 2(W) über St 2069 bei Puchheim 

PUCHHEIM 

284 

2,5 

2.5 - 2.9 

7834577 

0 
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GWW B 2(W) + Grünbrücke über B 2(W) bei 
Puchheim/Grünbrücke über B 2 (W) bei Puchheim 

PUCHHEIM 

862 

1,0 

1.0 - 1.4 

7834578 

B 

Brücke B 2 über Holzbach + AB-BW B 2/Brücke B 2 über 
Holzbach bei Puchheim 

PUCHHEIM 

294 

1,7 

1.5 - 1.9 

7834579 

1 

Brücke GVS über B 2(W) bei Puchheim 

PUCHHEIM 

398 

1,6 

1.5 - 1.9 

7834580 

0 

Brücke Zubringerstraße über B 2(W) bei Germering 

GERMERING 

487 

1,9 

1.5 - 1.9 

7834581 

0 

Brücke B 2(W) über FW bei Germering 

GERMERING 

92 

1,6 

1.5 - 1.9 

7834582 

0 

Brücke B 2(W) über GRW bei Germering 

GERMERING 

59 

1,6 

1.5 - 1.9 

7834583 

0 

Brücke A 8 West über GVS Aubing - Obermenzing 
(1 VBrücke A 8 West ü.GVS Aubing-Oberm.,Verbr. FB B(1 ) 

München - Obermenzing 

67 

2,3 

2.0 - 2.4 

7834651 

1 

Brücke A 8 West über GVS Aubing - Obermenzing 
(1 VBrücke A 8 West ü. GVS Aubing-Obermenzing, FB B(1 ) 

München - Obermenzing 

102 

2,2 

2.0 - 2.4 

7834651 

2 

Brücke A 8 West über GVS Aubing - Obermenzing 
(1 VBrücke A 8 West ü. GVS Aubing-Obermenzing, FB A(1 ) 

München - Obermenzing 

162 

2,4 

2.0 - 2.4 

7834651 

3 

Brücke A 8 West über GVS Lochhausen-Obermenz. (2) 

Obermenzing 

362 

2,7 

2.5 - 2.9 

7834652 

0 

Brücke Müllerstadelstraße über A 8 West (5) 

München-Langwied 

389 

2,3 

2.0 - 2.4 

7834655 

0 

Brücke A 8 West über Langwieder Bach (6) 

Langwied 

153 

1,7 

1.5 - 1.9 

7834656 

0 

Brücke K Ms 23 über A 8 West (AS Langwied) (7) 

Rasthaus Langwieder See - G 

278 

3,1 

3.0 - 3.4 

7834657 

0 

Brücke GVS Paul-Ehrlich-Weg über A 99 Nord (7/2) 

Allach 

567 

2,0 

2.0 - 2.4 

7834660 

0 

Brücke A 99 Nord über Gotheboldstraße (7/1 )/Brücke A 99 
Nord über Gotheboldstraße, FB B (7/1) 

Untermenzing 

252 

2,0 

2.0 - 2.4 

7834661 

1 

Brücke A 99 Nord über Gotheboldstraße (7/1 )/Brücke A 99 
Nord über Gotheboldstraße, FB A (7/1) 

Untermenzing 

223 

1,8 

1.5 - 1.9 

7834661 

2 

Brücke A 99 Nord über Gotheboldstraße (7/1 )/Brücke A 99 
Nord über Gotheboldstraße, NFB A (7/1) 

Untermenzing 

150 

1,1 

1.0 - 1.4 

7834661 

3 

TjrauT^eTV^^T^orcrTnj^rTTTrVT^ST-^TTTVTvnHnr^sr^ 

(6/2)/Brücke A 99 Nord ü. A 8 West(AK M-West), FB 

P/g/ON 

Langwied 

618 

1,9 

1.5 - 1.9 

7834662 

1 
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TjrauT^e'7V"^^"T^orcrTnj^r7TTrTnresr'^7TrvTVTT=Tnresr^ 

(6/2)/Brücke A 99 Nord ü. A 8 West(AK M-West), FB 

Langwied 

796 

1,8 

1.5 - 1.9 

7834662 

2 

Bf6Ü*v\i M 33 nUlU UUt!l M U VVt!&l IVI.-VVt!&i; 

(6/2)/Brücke A 99 Nord ü. A 8 West(AK M-West), FB 

Langwied 

796 

1,9 

1.5 - 1.9 

7834662 

3 

Öf6^2v\i M 33 INUIU UUtil M U VVB&l ^MrV IVI.-VVB&i; 

(6/2)/Brücke A 99 Nord ü. A 8 West(AK M-West), FB 

Langwied 

700 

1,9 

1.5 - 1.9 

7834662 

4 

Brücke GVS Berglwiesenstraße über A 99 West (6/1) 

Lochhausen 

941 

2,2 

2.0 - 2.4 

7834663 

0 

Brücke GVS Lochhausener Str. über A 99 West (5/2) 

Lochhausen 

1350 

2,3 

2.0 - 2.4 

7834664 

0 

Brücke A 8 West über Mooswiesenstraße (3)/Brücke A 8 
West über Mooswiesenstraße, FB B (3) 

Untermenzing und Aubing 

139 

1,8 

1.5 - 1.9 

7834672 

1 

Brücke A 8 West über Mooswiesenstraße (3)/Brücke A 8 
West über Mooswiesenstraße, FB A (3) 

Untermenzing und Aubing 

145 

1,8 

1.5 - 1.9 

7834672 

2 

Brücke A99W über Langwieder Bach (5/1 )/Brücke A99W 
über Langwieder Bach, FB B (5/1) 

Lochhausen 

82 

1,0 

1.0 - 1.4 

7834677 

1 

Brücke A99W über Langwieder Bach (5/1)/Brücke A99W 
über Langwieder Bach, FB A (5/1 ) 

Lochhausen 

68 

1,0 

1.0 - 1.4 

7834677 

2 

Brücke A99W über Langwieder Bach (5/1 )/Brücke A99W 
über Langwieder Bach, Rampe Muc (5/1) 

Lochhausen 

64 

1,0 

1.0 - 1.4 

7834677 

3 

Brücke Germeringer Weg über A 99 West (2/1 ) 

Germering 

429 

2,0 

2.0 - 2.4 

7834687 

0 

Brücke B2 ü. die A99 West (AS Germering Nord)(1/2) 

Aubing 

1261 

1,9 

1.5 - 1.9 

7834689 

0 

Brücke A 99 W Rampe A-E ü. GRW Mü-Germering (0/6s) 

Germering 

102 

1,8 

1.5 - 1.9 

7834690 

0 

Brücke B2 alt ü. A99 West (AS Freiham-Mitte) (0/5) 

Germering 

1096 

1,9 

1.5 - 1.9 

7834691 

0 

Brücke A 99 W Rampe ü. GRW Germering-Mü. (0/4s) 

Germering 

100 

1,9 

1.5 - 1.9 

7834692 

0 

Brücke Streiflacher Weg über A 99 West (0/2) 

Germering 

402 

2,3 

2.0 - 2.4 

7834695 

0 

Brücke Rampe A-T über A99 W (AD M-Süd-West) (0/1) 

Germering 

1439 

2,0 

2.0 - 2.4 

7834696 

0 

Brücke A 96 ü. Rampe A 96 (AD Süd-West) (163/2)/Brücke 
A 96 ü. Rampe A96 (AD Süd-West),FB B (163/2) 

Freiham 

629 

2,5 

2.5 - 2.9 

7834697 

1 
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Brücke A 96 ü. Rampe A 96 (AD Süd-West) (163/2)/Brücke 
A 96 ü. Rampe A96 (AD Süd-West), FB A (163/2) 

Freiham 

556 

1,9 

1.5 - 1.9 

7834697 

2 

Brücke A 96 ü. Rampe A 96 (AD Süd-West) (163/3)/Brücke 
A 96 ü. Rampe A96 (AD Süd-West), FB B (163/3) 

Freiham 

533 

2,5 

2.5 - 2.9 

7834698 

1 

Brücke A 96 ü. Rampe A 96 (AD Süd-West) (163/3)/Brücke 
A 96 ü. Rampe A96 (AD Süd-West),FB A (163/3) 

Freiham 

472 

1,6 

1.5 - 1.9 

7834698 

2 

Brücke Freihamer Allee über A 96 (163/4) 

Gräfelfing 

396 

2,3 

2.0 - 2.4 

7834699 

0 

Brücke Birnbaumsteig über A 99 West (1/1 ) 

Germering 

270 

2,4 

2.0 - 2.4 

7834704 

0 

Brücke Rampe Flalbanschluß Freiham ü. A 96 (164/0) 

Freiham 

1219 

1,0 

1.0 - 1.4 

7834707 

0 

Brücke Lochhausener Str.(neu)über A 8 West (1/1 ) 

München 

1054 

2,1 

2.0 - 2.4 

7834709 

0 

Brücke GVS Almende-Lochholz über A 99 Nord (8/1) 

Allach 

520 

2,2 

2.0 - 2.4 

7834767 

0 

Brücke Westendstraße über A 96 (171/1neu)/FR Lindau 

Klelnhadern 

644 

2,5 

2.5 - 2.9 

7835500 

1 

Brücke Westendstraße über A 96 (171/1neu)/FR München 

Klelnhadern 

818 

2,0 

2.0 - 2.4 

7835500 

2 

Brücke A 94 über Flultschlnerstraße (2)/Brücke A 94 über 
Flultschlnerstraße, FB B (2) 

München-Steinhausen 

216 

2,1 

2.0 - 2.4 

7835501 

1 

Brücke A 94 über Flultschlnerstraße (2)/Brücke A 94 über 
Flultschlnerstraße, FB A (2) 

München-Steinhausen 

216 

1,8 

1.5 - 1.9 

7835501 

2 

Brücke A 94 über Kronstadterstr. (AS Zamdorf) (3)/Brücke 

A 94 ü. Kronstadterstr.(AS Zamd.), FB B (3) 

München-Zamdorf 

217 

2,9 

2.5 - 2.9 

7835502 

1 

Brücke A 94 über Kronstadterstr. (AS Zamdorf) (3)/Brücke 

A 94 ü. Kronstadterstr.(AS Zamd.), FB A (3) 

München-Zamdorf 

221 

2,8 

2.5 - 2.9 

7835502 

2 

Brücke A 94 über DB Zamdorf (4)/Brücke A 94 über DB 
Zamdorf, FB B (4) 

München-Zamdorf 

319 

2,7 

2.5 - 2.9 

7835503 

1 

Brücke A 94 über DB Zamdorf (4)/Brücke A 94 über DB 
Zamdorf, FB A (4) 

München-Zamdorf 

262 

2,5 

2.5 - 2.9 

7835503 

2 

Brücke A 94 über GRW an der Burgauerstraße (5)/Brücke 

A 94 über GRW a.d. Burgauerstr., FB B (5) 

München-Zamdorf 

95 

2,3 

2.0 - 2.4 

7835504 

1 

Brücke A 94 über GRW an der Burgauerstraße (5)/Brücke 

A 94 über GRW a.d. Burgauerstr., FB A (5) 

München-Zamdorf 

95 

2,6 

2.5 - 2.9 

7835504 

2 
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Brücke A 94 über AS München - Daglfing und DB (6) 

München-Daglfing 

1850 

2,7 

2.5 - 2.9 

7835505 

0 

Brücke Garmischer Straße über A 96 (1 72/1 ) 

Kleinhadern 

558 

1,3 

1.0 - 1.4 

7835506 

1 

Brücke Garmischer Straße über A 96 (1 72/1 ) 

Kleinhadern 

1749 

2,5 

2.5 - 2.9 

7835506 

2 

Brücke A 96 Rampe über GRW (171/3) 

Kleinhadern 

76 

2,2 

2.0 - 2.4 

7835507 

0 

Brücke GRW über A 96 beim Pfrontnerplatz (171/2) 

Kleinhadern 

558 

2,7 

2.5 - 2.9 

7835508 

0 

Brücke Fürstenriederstraße über A 96 (170/3)/Brücke 
Fürstenriederstr. über A 96, FB West(170/3) 

Kleinhadern 

1134 

2,8 

2.5 - 2.9 

7835510 

A 

Brücke Fürstenriederstraße über A 96 (170/3)/Brücke 
Fürstenriederstr. über A 96, FB Ost (170/3) 

Kleinhadern 

1135 

2,9 

2.5 - 2.9 

7835510 

B 

Brücke A 9 über Abfahrt zu Ungererstr. (142a) 

München 

365 

2,3 

2.0 - 2.4 

7835517 

0 

LJi uor\c y~v z/ uuci i iduciiiciiiiioii. \r^\j i i cii i lai ii 

(136)/Brücke A 9 über Fleidemannstr, LSW-Brücke FB 

München - Freimann 

109 

1,0 

1.0 - 1.4 

7835651 

1 

Brücke A 9 über Fleidemannstr. (AS Freimann) (136) 

München - Freimann 

815 

2,3 

2.0 - 2.4 

7835651 

2 

LJi uor\c y~v z/ uuci i idudiiaiiiioii. i i cii i lai ii 

(136)/Brücke A 9 über Fleidemannstr, LSW-Brücke FB 

München - Freimann 

109 

1,0 

1.0 - 1.4 

7835651 

3 

Brücke A 9 über GRW Situlistraße (137) 

München - Freimann 

133 

1,1 

1.0 - 1.4 

7835652 

0 

Brücke A 9 über GRW Flarnierplatz (138) 

München - Freimann 

336 

1,0 

1.0 - 1.4 

7835653 

0 

Brücke A 9 über GRW Zinnienstraße (139) 

München - Freimann 

253 

1,7 

1.5 - 1.9 

7835654 

0 

Brücke A 9 über Verbindungsstraße (141 ) 

München-Schwabing 

66 

1,9 

1.5 - 1.9 

7835656 

0 

Brücke A 9 über Ungererstraße (Ostabfahrt) (142) 

München-Schwabing 

501 

2,2 

2.0 - 2.4 

7835657 

0 

Brücke A 9 Rampe über GRW Frankfurter Ring (143) 

München Schwabing 

69 

2,2 

2.0 - 2.4 

7835658 

0 

Brücke Domagkstraße Mü. -Schwabing über A 9 (144) 

München 

880 

3,0 

3.0 - 3.4 

7835659 

0 
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Brücke A 9 über GRW bei "Alte Heide" (145) 

München 

139 

1,8 

1.5 - 1.9 

7835660 

0 

Brücke A 9 über GRW (AS München-Schwabing) (146) 

München 

379 

2,2 

2.0 - 2.4 

7835661 

0 

Brücke A 9 über Schenkendorfstraße (AS)(147) 

München 

1428 

2,6 

2.5 - 2.9 

7835662 

0 

Brücke A 9 ü. Rad-u. Fußweg Schenkendorfstr. (148) 

München - Schwabing 

155 

2,5 

2.5 - 2.9 

7835663 

0 

Brücke Ständlerstraße über A 8 Ost (2St)/Brücke 
Ständlerstr. ü. A 8 Ost, FR Giesing (2St) 

Perlach 

1332 

2,7 

2.5 - 2.9 

7835664 

1 

Brücke Ständlerstraße über A 8 Ost (2St)/Brücke 
Ständlerstr. über A 8 Ost, FR Perlach (2St) 

Perlach 

1367 

2,5 

2.5 - 2.9 

7835664 

2 

Brücke Fußweg Peralohstraße über A 8 Ost (8St) 

Perlach 

285 

2,3 

2.0 - 2.4 

7835665 

0 

Brücke Hochäckerstraße über A 8 Ost (1 ) 

Perlach 

603 

3,0 

3.0 - 3.4 

7835666 

0 

Brücke FW über A 9 (144/1) 

München-Schwabing 

105 

2,5 

2.5 - 2.9 

7835702 

0 

Brücke A 9 - Hochbrücke Freimann (AS) (140)/Brücke A 9 - 
Hochbr.Freim.Ost-Ramp FB B (AS)(140) 

München - Freimann 

909 

2,3 

2.0 - 2.4 

7835703 

1 

Brücke A 9 - Hochbrücke Freimann (AS) (140)/Brücke A 9 - 
Hochbr.Freim. FB A (AS)(140) BW West 

München - Freimann 

10550 

2,0 

2.0 - 2.4 

7835703 

2 

Brücke A 9 - Hochbrücke Freimann (AS) (140)/Brücke A 9- 
Hochbr. Freim. FB B (AS)(140) BW Ost 

München - Freimann 

9643 

2,3 

2.0 - 2.4 

7835703 

3 

Brücke A 9 - Hochbrücke Freimann (AS) (140)/Brücke A 9- 
Hochbr. Freim. West-Rampe FB A (AS)(140) 

München - Freimann 

2044 

2,2 

2.0 - 2.4 

7835703 

4 

Brücke A 94 über Rad- und Fußweg (7)/Brücke A 94 über 
Rad- und Fußweg, FB B (7) 

München-Riem 

104 

2,9 

2.5 - 2.9 

7836500 

1 

Brücke A 94 über Rad- und Fußweg (7)/Brücke A 94 über 
Rad- und Fußweg, FB A (7) 

München-Riem 

104 

2,9 

2.5 - 2.9 

7836500 

2 

Brücke Straße Am Moosfeld über A 94 (8) 

München-Riem 

1127 

2,8 

2.5 - 2.9 

7836501 

0 

Brücke Am Mitterfeld über A 94 (9) 

München-Riem 

644 

2,8 

2.5 - 2.9 

7836502 

0 

Brücke a.d. Point über A 94 (AS München-Riem) (1 0) 

München-Riem 

1372 

2,3 

2.0 - 2.4 

7836503 

0 
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Brücke KM1 8 über A 94 (11) 

München-Riem 

678 

2,9 

2.5 - 2.9 

7836505 

0 

Brücke B 471 über A 94 (14) 

Feldkirchen 

569 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836506 

0 

Brücke A 94 über Kreisstrasse EBE 4 (16)/Brücke A 94 
über K EBE 4, Verbr. FB B (16) 

Feldkirchen 

172 

1,7 

1.5 - 1.9 

7836509 

1 

Brücke A 94 über Kreisstrasse EBE 4 (16)/Brücke A 94 
über K EBE 4, Mittelt. FB B (16) 

Feldkirchen 

326 

2,7 

2.5 - 2.9 

7836509 

2 

Brücke A 94 über Kreisstrasse EBE 4 (16)/Brücke A 94 
über K EBE 4, Mittelt. FB A (16) 

Feldkirchen 

326 

2,7 

2.5 - 2.9 

7836509 

3 

Brücke A 94 über Kreisstrasse EBE 4 (16)/Brücke A 94 
über K EBE 4, Verbr. FB A (16) 

Feldkirchen 

121 

1,9 

1.5 - 1.9 

7836509 

4 

Brücke A 94 über GVS Ammerthaler Weg (1 8)/Brücke A 

94 über GVS, Verbr. FB B (18) 

Weißenfeld 

54 

1,0 

1.0 - 1.4 

7836510 

1 

Brücke A 94 über GVS Ammerthaler Weg (1 8)/Brücke A 

94 über GVS, Mittelt. FB A+B (18) 

Weißenfeld 

322 

2,2 

2.0 - 2.4 

7836510 

2 

Brücke A 94 über GVS Ammerthaler Weg (1 8)/Brücke A 

94 über GVS, Verbr. FB A (18) 

Weißenfeld 

41 

1,6 

1.5 - 1.9 

7836510 

3 

Brücke Ottendichlerstraße über A 94 (AS)(12)/Brücke 
Ottendichlerstraße über A 94, FB B (AS)(12) 

Feldkirchen 

699 

2,3 

2.0 - 2.4 

7836512 

1 

Brücke Ottendichlerstraße über A 94 (AS)(12)/Brücke 
Ottendichlerstraße über A 94, FB A (12)(AS) 

Feldkirchen 

905 

2,5 

2.5 - 2.9 

7836512 

2 

Brücke GRW über B 304 in Flaar 

HAAR 

183 

2,7 

2.5 - 2.9 

7836513 

0 

Brücke B 304 über GRW bei Neukeferloh 

NEUKEFERLOH 

131 

2,2 

2.0 - 2.4 

7836514 

0 

Brücke B 471 über FW bei Aschheim 

ASCHHEIM 

102 

2,7 

2.5 - 2.9 

7836515 

0 

Brücke B 471 über Abfanggraben bei Aschheim 

ASCHHEIM 

293 

2,4 

2.0 - 2.4 

7836516 

0 

Brücke K Ml 8 Feldk.-Messe Riem über A 94 (1 3) 

Feldkirchen 

1337 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836529 

0 

Brücke K Ml 8 Feldk.-Messe Riem über A 94 (1 3) 

Feldkirchen 

1337 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836529 

0 

Brücke GRW über A 99 Ost (30/3) 

Aschheim 

433 

2,4 

2.0 - 2.4 

7836541 

0 
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Brücke B 471 über St 2082 bei Feldkirchen 

FELDKIRCHEN 

394 

2,3 

2.0 - 2.4 

7836553 

0 

Brücke B 471 (Rampe) über GRW bei Feldkirchen 

FELDKIRCHEN 

68 

2,2 

2.0 - 2.4 

7836554 

0 

Brücke ÖFW über A 99 Ost bei Unterföhring (28/1) 

Unterföhring 

948 

2,8 

2.5 - 2.9 

7836625 

0 

Brücke FW über A 99 Ost (30/2) 

Aschheim 

409 

2,9 

2.5 - 2.9 

7836626 

0 

Brücke B 471 über A 99 Ost bei Aschheim (AS)(30/4) 

Aschheim 

1737 

3,3 

3.0 - 3.4 

7836627 

0 

Brücke B 471 über A 99 Ost bei Aschheim (AS)(30/4) 

Aschheim 

1737 

3,3 

3.0 - 3.4 

7836627 

0 

Brücke A 99 Ost über FW (32/1 )/Brücke A 99 Ost über 

FW, FB B (32/1) 

Aschheim 

217 

2,7 

2.5 - 2.9 

7836628 

1 

Brücke A 99 Ost über FW (32/1 )/Brücke A 99 Ost über 

FW, FB A(32/1) 

Aschheim 

215 

2,3 

2.0 - 2.4 

7836628 

2 

Brücke A 99 Ost über FW (32/1 )/Brücke A 99 Ost über 
Fußweg, LS-Brücke FB A (32/1) 

Aschheim 

37 

1,9 

1.5 - 1.9 

7836628 

3 

Brücke A 99 Ost über Abfanggraben (32/2)/Brücke A 99 

Ost ü. Abfanggr., linkes Rohr (32/2) 

Aschheim 

702 

4,0 

3.5 - 4.0 

7836629 

1 

Brücke A 99 Ost über Abfanggraben (32/2)/Brücke A 99 

Ost ü. Abfanggr., rechtes Rohr (32/2) 

Aschheim 

702 

4,0 

3.5 - 4.0 

7836629 

2 

Brücke St 2082 (alt) über A 99 Ost (33/1 ) 

Aschheim 

1539 

2,8 

2.5 - 2.9 

7836630 

0 

Brücke St 2082 (neu) über A 99 Ost (AS)(34/1 )/Brücke St 
2082 (neu) über A 99 Ost (AS) (34/1 ) 

Kirchheim 

1680 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836631 

0 

Brücke GVS Fleimst.-Feldkirch. über A 99 Ost (35/1) 

Kirchheim 

708 

1,8 

1.5 - 1.9 

7836632 

0 

Brücke GVS über A 99 Ost (36/2) 

Feldkirchen 

1117 

2,3 

2.0 - 2.4 

7836634 

0 

Brücke K M 1 über A 99 Ost (36/3) 

Feldkirchen 

1055 

2,9 

2.5 - 2.9 

7836635 

0 

Brücke A 94 über A 99 Nord (AK Mü.-Ost) (17)/Brücke A 

94 über A 99 N (AK M-Ost), Erw. Nord (17) 

Weißenfeld 

725 

2,0 

2.0 - 2.4 

7836636 

1 

Brücke A 94 über A 99 Nord (AK Mü.-Ost) (17)/Brücke A 

94 über A 99 Nord (AK M-Ost), FB B (17) 

Weißenfeld 

1600 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836636 

2 
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Brücke A 94 über A 99 Nord (AK Mü.-Ost) (17)/Brücke A 

94 über A 99 Nord (AK M-Ost), FB A (17) 

Weißenfeld 

1600 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836636 

3 

Brücke A 94 über A 99 Nord (AK Mü.-Ost) (17)/Brücke A 

94 über A 99 N (AK M-Ost), Erw. Süd (17) 

Weißenfeld 

727 

1,9 

1.5 - 1.9 

7836636 

4 

Brücke A 99 Ost über K EBE4 (38/1 )/Brücke A 99 Ost über 
K EBE4, FB B (38/1) 

Weißenfeld 

742 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836637 

1 

Brücke A 99 Ost über K EBE4 (38/1 )/Brücke A 99 Ost über 
KEBE4, FB A(38/1) 

Weißenfeld 

819 

2,8 

2.5 - 2.9 

7836637 

2 

Brücke A 99 Ost über GVS Weißenf.-Ottend. (38/2)/Brücke 
A 99 Ost ü.GVS Weißenf.-Ottend., FB B(38/2) 

Weißenfeld 

247 

2,8 

2.5 - 2.9 

7836638 

1 

Brücke A 99 Ost über GVS Weißenf.-Ottend. (38/2)/Brücke 
A 99 Ost ü.GVS Weißenf.-Ottend., FB A(38/2) 

Weißenfeld 

245 

2,7 

2.5 - 2.9 

7836638 

2 

Brücke A 99 Ost über FW bei Weißenfeld (39/1 )/Brücke A 
99 Ost über FW bei Weißenfeld, FB B(39/1) 

Weißenfeld 

268 

2,5 

2.5 - 2.9 

7836639 

1 

Brücke A 99 Ost über FW bei Weißenfeld (39/1 )/Brücke A 
99 Ost über FW bei Weißenfeld, FB A(39/1 ) 

Weißenfeld 

268 

2,8 

2.5 - 2.9 

7836639 

2 

Brücke A 99 Ost über GVS Vaterst.-Ottend. (40/1)/Brücke 

A 99 Ost ü.GVS Vaterst.-Ottend., FB B(40/1) 

Vaterstetten 

407 

2,4 

2.0 - 2.4 

7836640 

1 

Brücke A 99 Ost über GVS Vaterst.-Ottend. (40/1)/Brücke 

A 99 Ost ü.GVS Vaterst.-Ottend., FB A(40/1) 

Vaterstetten 

407 

2,0 

2.0 - 2.4 

7836640 

2 

Brücke Geh- und Radweg über A 99 Ost (41/2) 

Haar 

298 

2,8 

2.5 - 2.9 

7836642 

0 

Brücke B 304 (AS Haar) über A 99 Ost (42/2) 

Haar 

2940 

2,9 

2.5 - 2.9 

7836643 

0 

Brücke A 99 Ost Rampe über Geh- und Radweg (42/1 ) 

Haar 

92 

2,7 

2.5 - 2.9 

7836644 

0 

Brücke GVS Heimstetten-Parsdorf über A 94 (19) 

Parsdorf 

430 

2,3 

2.0 - 2.4 

7836647 

0 

Brücke K EBE17 über A 94 (AS Parsdorf) (20) 

Parsdorf 

724 

2,5 

2.5 - 2.9 

7836648 

0 

Brücke FW über A 94 (21) 

Neufarn 

262 

2,5 

2.5 - 2.9 

7836649 

0 

Brücke K EBE 2 über A 94 (22) 

Neufarn 

602 

2,8 

2.5 - 2.9 

7836650 

0 

Brücke FW bei Angelbrechting über A 94 (23) 

Angelbrechting 

366 

2,0 

2.0 - 2.4 

7836651 

0 
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Brücke FW über A 99 Ost (30/2neu) 

Aschheim 

985 

1,7 

1.5 - 1.9 

7836664 

0 

Brücke GRW über A 94 (1 2/1 ) 

Feldkirchen 

334 

2,5 

2.5 - 2.9 

7836676 

0 

Brücke A 94 Rampe G-L über Zufahrt Parkhaus (1 0/1 ) 

München-Riem 

165 

2,3 

2.0 - 2.4 

7836711 

0 

Brücke K Ml über A 94 (AS Feldk.-Ost)(15) 

Feldkirchen 

915 

2,5 

2.5 - 2.9 

7836730 

0 

Brücke St 2580 FTO ü. A94(AS Markt Schwaben)(23/1 ) 

Angelbrechting 

700 

1,9 

1.5 - 1.9 

7837533 

0 

Brücke Bl 2 über Wirtschaftsweg Flohenlinden 

Flohenlinden 

112 

2,5 

2.5 - 2.9 

7837601 

0 

Brücke K EBE1 über A 94 (24) 

Mauerstetten 

511 

2,2 

2.0 - 2.4 

7837651 

0 

Brücke A 94 über Flennigbach (25) 

Mauerstetten 

97 

2,2 

2.0 - 2.4 

7837652 

0 

Brücke St2081 über A 94 (AS Anzing)(26) 

Anzing 

723 

2,2 

2.0 - 2.4 

7837653 

0 

Brücke A 94 über Anzinger Sempt (27) 

Anzing 

168 

2,0 

2.0 - 2.4 

7837654 

0 

Brücke FW über A 94 (28) 

Anzing 

257 

2,5 

2.5 - 2.9 

7837655 

0 

Brücke St2080 Mkt.Schwab.-Ebersb. ü. A 94 (AS)(29) 

Forstinning 

548 

2,5 

2.5 - 2.9 

7837656 

0 

Brücke GVS Sempt-Forstinning über A 94(31) 

Forstinning 

402 

2,3 

2.0 - 2.4 

7837657 

0 

Brücke GVS über B 12 bei Forstinning 

FORSTINNING 

327 

2,4 

2.0 - 2.4 

7837658 

0 

Brücke GVS über B 12(0) bei Forstinning 

FORSTINNING 

199 

2,3 

2.0 - 2.4 

7837659 

0 

Brücke B 12(0) über GRW bei Forstinning 

FORSTINNING 

53 

2,5 

2.5 - 2.9 

7837660 

0 

Brücke A 94 Rampe über GRW (AS St 2080) (30) 

Forstinning 

55 

1,2 

1.0 - 1.4 

7837661 

0 

Brücke Anschlußstelle Bl 2 über A94 (AS) (12/1) 

Forstinning 

507 

1,2 

1.0 - 1.4 

7837662 

0 
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Brücke A 94 über den Erlbach + ÖFWW (12/2)/Brücke A 

94 überden Erlbach + ÖFWW FR Mü.(12/2) 

Forstinning 

310 

2,0 

2.0 - 2.4 

7837663 

1 

Brücke A 94 über den Erlbach + ÖFWW (12/2)/Brücke A 

94 über den Erlbach + ÖFWW FR Pock.(12/2) 

Forstinning 

310 

2,0 

2.0 - 2.4 

7837663 

2 

Brücke St 2332 Pastetten-M. Schwaben über A94(14/1) 

Pastetten 

639 

2,0 

2.0 - 2.4 

7837664 

0 

Brücke B15 über B12 bei Flaag WEST 

Flaag 

659 

2,4 

2.0 - 2.4 

7838500 

0 

Brücke B 15 über Rainbach bei Flaag 

Esbaum bei Flaag 

86 

2,8 

2.5 - 2.9 

7838501 

0 

Brücke B12 über GVS Altstockach bei Flohenllnden 

Flohenllnden 

100 

2,0 

2.0 - 2.4 

7838502 

0 

Brücke Bl 5 über Viehtrieb bei Bachmehring 

Bachmehring 

27 

1,8 

1.5 - 1.9 

7838505 

0 

Brücke Bl 2 über Geh- und Radweg bei Maitenbeth 

Maitenbeth 

44 

1,7 

1.5 - 1.9 

7838506 

0 

Brücke Bl 2 über GW bei Birkach 

Flohenllnden 

33 

0,0 

sllcht feststellba 

7838507 

0 

Brücke Bl 2 über GRW bei Birkach 

Birkach 

51 

2,2 

2.0 - 2.4 

7838508 

0 

Brücke Bl 2 über Feldweg bei Flaag (west) 

Flaag 

211 

2,8 

2.5 - 2.9 

7839500 

0 

Brücke B12 über GVS bei Flaag(ost) 

Flaag 

219 

2,5 

2.5 - 2.9 

7839501 

0 

Brücke B12 über B15 bei Flaag ÖST 

Flaag 

507 

2,3 

2.0 - 2.4 

7839502 

0 

Brücke Bl 2 über Rainbach bei Ramsau 

Ramsau 

132 

2,9 

2.5 - 2.9 

7839503 

0 

Brücke K-MÜ50 über B 12 bei Ramsau 

Ramsau 

295 

2,8 

2.5 - 2.9 

7839504 

0 

Brücke Bl 2 über Ramsauer Bach bei Ramsau 

Ramsau 

49 

2,7 

2.5 - 2.9 

7839505 

0 

Brücke Bl 2 über Wirtschaftweg bei Thambach 

Thambach 

59 

2,9 

2.5 - 2.9 

7839506 

0 

Brücke GVS über Bl 2 bei Thambach 

Thambach 

178 

2,0 

2.0 - 2.4 

7839507 

0 
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Brücke B12 über Wirtsschaftsweg bei Thambach 

Thambach 

57 

2,8 

2.5 - 2.9 

7839508 

0 

Brücke B12 über GVS Reichertsheim 

Reichertsheim 

60 

2,7 

2.5 - 2.9 

7839509 

0 

Brücke GVS Garserstr über B 15 

Flaag 

179 

1,9 

1.5 - 1.9 

7839510 

0 

Brücke Bl 5 über Mühlbach in Altdorf 

Altdorf 

40 

2,5 

2.5 - 2.9 

7839512 

0 

Brücke B15 über Fehlbach in Altdorf 

Altdorf 

27 

1,2 

1.0 - 1.4 

7839526 

0 

Brücke B 15 über FW bei Fischbach 

Seeburg 

65 

1,1 

1.0 - 1.4 

7839527 

0 

Brücke Bl 5 über FW Ferchensee 

Soyen 

77 

1,2 

1.0 - 1.4 

7839528 

0 

Brücke B 15 über Mühlbach Ferchensee 

Soyen 

116 

2,0 

2.0 - 2.4 

7839529 

0 

Brücke Bl 5 über Nasenbach Ferchensee 

Soyen 

134 

1,1 

1.0 - 1.4 

7839530 

0 

Brücke Bl 5 über FW bei Wolfau 

Wolfau 

75 

1,0 

1.0 - 1.4 

7839531 

0 

Brücke Bl 5 über Lengmoser Bach 

Flaag 

57 

2,2 

2.0 - 2.4 

7839533 

0 

Brücke Bl 5 über Wirtschaftsweg 

Flaag 

45 

1,0 

1.0 - 1.4 

7839534 

0 

Brücke Bl 5 über Wirtschaftsweg bei Flaag 

Flaag 

60 

1,0 

1.0 - 1.4 

7839535 

0 

Brücke B 299 über Alzkanal bei Aichmühl 

Aichmühl 

424 

1,6 

1.5 - 1.9 

7841626 

0 

Brücke B 299 über GRW in Garching 

Garching 

42 

1,3 

1.0 - 1.4 

7841659 

0 

Brücke B 299 über GRW bei Gasteig 

Gasteig 

80 

2,0 

2.0 - 2.4 

7841660 

0 

Brücke B 299 über Industriegleis Flilgerberg 

Flart a. d. Alz 

401 

1,8 

1.5 - 1.9 

7841662 

0 

Brücke B 299 über den Alzkanal am Flilgerberg 

Unterneukirchen 

314 

1,8 

1.5 - 1.9 

7841663 

0 
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Brücke B 299 über K-AÖ 6 bei Unterneukirchen 

Unterneukirchen 

320 

1,3 

1.0 - 1.4 

7841664 

0 

Brücke B 299 über FW bei Unterneukirchen 

Unterneukirchen 

279 

1,9 

1.5 - 1.9 

7841665 

0 

Brücke AÖ 24 über B 20 bei Wacker Nord 

Burghausen 

331 

2,0 

2.0 - 2.4 

7842500 

0 

Brücke B 20 über Alzkanal bei Burghausen 

Burghausen 

252 

2,3 

2.0 - 2.4 

7842501 

0 

Brücke GVS über B 20 bei Wacker West 

Burghausen 

540 

1,9 

1.5 - 1.9 

7842502 

0 

Brücke B 20 über Gleis bei Wacker West/OMV 

Burghausen 

133 

2,5 

2.5 - 2.9 

7842503 

0 

Brücke B 20 über GRW am Zündhölzlberg 

Burghausen 

57 

2,5 

2.5 - 2.9 

7842525 

0 

Brücke B 20 über FW bei Plattenberg 

Plattenberg 

85 

1,5 

1.5 - 1.9 

7842549 

0 

Brücke B 20 über FW bei Nonnreit 

Nonnreit 

72 

1,6 

1.5 - 1.9 

7842550 

0 

Brücke B 20 über GRW bei Knappen 

Knappen 

39 

1,5 

1.5 - 1.9 

7842551 

0 

Brücke B 20 über GRW Burghausen Nord 

Burghausen 

118 

2,0 

2.0 - 2.4 

7842554 

0 

Brücke B 20 über Ast B 20 KV Burghausen Süd 

Burghausen 

258 

2,0 

2.0 - 2.4 

7842555 

0 

Brücke B 20 über Ast B 20 KV Burghausen Nord 

Burghausen 

261 

1,8 

1.5 - 1.9 

7842556 

0 

Brücke GRW neben B 20 über Alzkanal bei Burghausen 

Burghausen 

92 

2,0 

2.0 - 2.4 

7842559 

0 

Brücke B 20 über Bahn Terminal Burghausen 

Burghausen 

212 

1,6 

1.5 - 1.9 

7842561 

0 

A 7; Brücke A7 über L2013 Steinheim - Berkheim/Brücke 

A7 über L2013 Steinheim - Berkheim 

Egelsee 

195 

2,2 

2.0 - 2.4 

7926535 

1 

A 7; Brücke A7 über L2013 Steinheim - Berkheim/Brücke 

A7 über L2013 Steinheim - Berkheim 

Egelsee 

195 

2,7 

2.5 - 2.9 

7926535 

2 

Brücke B300 über Memminger Ach in Fleimertingen 

Fleimertingen 

109 

2,2 

2.0 - 2.4 

7926901 

0 
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Brücke B300 überden Mühlbach in Heimertingen 

Heimertingen 

229 

2,5 

2.5 - 2.9 

7926905 

0 

Brücke GRW über B300 bei Heimertingen 

Heimertingen 

61 

1,7 

1.5 - 1.9 

7926908 

0 

Brücke B312 über die Iller bei Heimertingen 

Heimertingen 

1505 

2,3 

2.0 - 2.4 

7926909 

0 

Brücke B 312 über Lerchschussgr. bei Heimertingen 

Heimertingen 

50 

1,0 

1.0 - 1.4 

7926910 

0 

Brücke B312 über FW bei Heimertingen 

Heimertingen 

86 

2,0 

2.0 - 2.4 

7926911 

0 

Brücke B 312 über die Flutmulde bei Heimertingen 

Heimertingen 

64 

1,1 

1.0 - 1.4 

7926913 

0 

Brücke B 312 über Flutmulde bei Heimertingen 

Heimertingen 

69 

1,7 

1.5 - 1.9 

7926914 

0 

Brücke A7 über Iller bei Egelsee/Brücke A7 über Iller bei 
Egelsee (51-2) 

Egelsee 

2400 

2,7 

2.5 - 2.9 

7926931 

1 

Brücke A7 über Iller bei Egelsee/Brücke A7 über Iller bei 
Egelsee (51-2) 

Egelsee 

2400 

2,7 

2.5 - 2.9 

7926931 

2 

Brücke A7 über Reutenbach bei Egelsee/Brücke A7 über 
Reutenbach bei Egelsee (52-1) 

Steinheim 

312 

1,1 

1.0 - 1.4 

7926932 

A 

Brücke A7 über Reutenbach bei Egelsee/Brücke A7 über 
Reutenbach bei Egelsee (52-1) 

Steinheim 

312 

1,1 

1.0 - 1.4 

7926932 

B 

Brücke Kr MN 33 Steinheim - Buxheim über A7/Brücke Kr 
MN 33 Steinheim - Buxheim über A7 (52-2) 

Buxheim 

422 

2,3 

2.0 - 2.4 

7926933 

0 

Brücke A7 über GVS Amendingen - Buxheim/Brücke A7 
über GVS Amendingen - Buxheim (53-1 ) 

Buxheim 

155 

2,7 

2.5 - 2.9 

7926934 

1 

Brücke B312 MM - Berkheim über A7 (AS Berkheim) 

Heimertingen 

1106 

2,5 

2.5 - 2.9 

7926939 

0 

LJi uor\c y~vc7u uuci uic vvcoiiioiic \juii^ uci 

Westerheim/Brücke A96 ü. die Westl.Günz bei 

Unterwesterheim 

398 

1,8 

1.5 - 1.9 

7927503 

1 

DiQCKc^\»'CruiJ6i uiü V V t^biiiui it^ vjuiiz. Uöi 

Westerheim/Brücke A96 ü. die Westl.Günz bei 

Unterwesterheim 

398 

1,1 

1.0 - 1.4 

7927503 

2 

Brücke A96 über Krebsbach + FW/Brücke A96 über 
Krebsbach + FW (72-3) 

Holzgünz 

316 

1,0 

1.0 - 1.4 

7927506 

2 

Brücke A96 über Krebsbach + FW/Brücke A96 über 
Krebsbach + FW (72-3) 

Holzgünz 

316 

1,0 

1.0 - 1.4 

7927506 

3 
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Brücke A96 über Hochwasserdurchlaß Krebsbach/Brücke 
A96 über Hochwasserdurchl. Krebsbach (72-2) 

Holzgünz 

170 

1,1 

1.0 - 1.4 

7927507 

1 

Brücke A96 über Hochwasserdurchlaß Krebsbach/Brücke 
A96 über Hochwasserdurchl. Krebsbach (72-2) 

Holzgünz 

86 

1,0 

1.0 - 1.4 

7927507 

2 

Brücke A96 über DB (1gl.) Buchloe-Memmingen + 2 
FW/Brücke A96 über DB (1gl.) Buchloe-MM + 2 FW (71-1) 

bei Holzgünz 

691 

2,4 

2.0 - 2.4 

7927509 

2 

Brücke A96 über DB (Igl.) Buchloe-Memmingen + 2 
FW/Brücke A96 über DB (Igl.) Buchloe-MM + 2 FW (71-1) 

bei Holzgünz 

691 

2,0 

2.0 - 2.4 

7927509 

3 

Brücke A96 über FW bei Schwaighausen/Brücke A96 über 
FW bei Schwaighausen (70-1) 

Schwaighausen 

118 

1,0 

1.0 - 1.4 

7927510 

1 

Brücke A96 über FW bei Schwaighausen/Brücke A96 über 
FW bei Schwaighausen (70-1) 

Schwaighausen 

118 

1,0 

1.0 - 1.4 

7927510 

2 

Brücke B 300 über die Roth in Niederrieden 

Niederrieden 

44 

2,0 

2.0 - 2.4 

7927523 

0 

Brücke A96 über GVS Wernher-v.-Braun-Straße/Brücke 
A96 über GVS Wernher-v.-Braun-Straße (64-1) 

Memmingen 

163 

1,9 

1.5 - 1.9 

7927700 

1 

Brücke A96 über GVS Wernher-v.-Braun-Straße/Brücke 
A96 über GVS Wernher-v.-Braun-Straße (64-1) 

Memmingen 

168 

2,0 

2.0 - 2.4 

7927700 

2 

Brücke B300 Augsburg-Memmingen(Donaustraße) ü. 
A96/Brücke B300 A - MM (Donaustraße) über A96 (65-1 ) 

Memmingen 

481 

2,3 

2.0 - 2.4 

7927701 

1 

Brücke B300 Augsburg-Memmingen(Donaustraße) ü. 
A96/Brücke B300 A - MM (Donaustraße) über A96 (65-1 ) 

Memmingen 

481 

2,3 

2.0 - 2.4 

7927701 

2 

Brücke GVS Obere Straße über A96/Brücke GVS Obere 
Straße über A96 (65-2) 

Memmingen 

400 

2,5 

2.5 - 2.9 

7927702 

0 

Brücke GS Trunkeisberg - Memmingerberg über 
A96/Brücke GS Trunkeisberg - MMberg über A96 (68-1) 

Trunkeisberg 

447 

2,3 

2.0 - 2.4 

7927703 

0 

Brücke GS Holzgünz- Ungerhausen über A96/Brücke GS 
Holzgünz- Ungerhausen über A96 (72-1) 

Holzgünz 

263 

2,5 

2.5 - 2.9 

7927704 

0 

Brücke KrMN2020 Holzgünz-Ungerhausen über 

A96/Brücke KrMN2020 Holzgünz-Ungerh. über A96 (72-4) 

Holzgünz 

528 

2,0 

2.0 - 2.4 

7927705 

0 

Brücke St2020n Holzg.-Ungerh.(AS Holzgünz) ü. 
A96/Brücke St2020n (AS Holzgünz) über A96 (73-1) 

Holzgünz 

467 

2,9 

2.5 - 2.9 

7927706 

0 

Brücke ÖFWW "Hardt" über A96/Brücke ÖFWW "Hardt" 
über A96 (74-1) 

Westerheim 

269 

2,5 

2.5 - 2.9 

7927707 

0 

TjrauT^eTTrr7TPiTJZ"TTOnz''="T7"^STCTTT^nTr~'"“^:7TTTnrTnj^i 

A96/BrLicke KrMN32 Günz-Westerheim + GRW ü. A96 (75- 

ns 

Westerheim 

546 

2,0 

2.0 - 2.4 

7927708 

0 
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Brücke FW bei Westerheim über A96/Brücke FW bei 
Westerheim über A96 (75-3) 

Westerheim 

269 

2,0 

2.0 - 2.4 

7927709 

0 

Ul uor\c rAC/u uuci vj v o l_i r\i icii i i-vv coici i icii 1 1 

Erkheim/Brücke A96 GVS Erkh.-Westerh. (AS Erkheim) 

Erkheim 

209 

1,9 

1.5 - 1.9 

7927710 

1 

rAC7u uuci vjvo 1 — ir\iidiii-vvcoioiiidiii 

Erkheim/Brücke A96 GVS Erkh.-Westerh. (AS Erkheim) 

/-7-7 -i \ 

Erkheim 

209 

1,8 

1.5 - 1.9 

7927710 

2 

Brücke B16 über GVS bei Mindelheim 

Mindelheim 

74 

2,0 

2.0 - 2.4 

7928537 

0 

Brücke B16 Mindelheim - Kaufbeuren über A96/Brücke 

B16 Mindelheim - Kaufbeuren über A96 (90-2) 

Mindelheim 

438 

2,2 

2.0 - 2.4 

7928650 

0 

Brücke A96 über die Mindel + GRW bei Apfeltrach/Brücke 
A96 ü. die Mindel+GRW bei Apfeltrach (90-1) 

Mindelheim 

58 

1,0 

1.0 - 1.4 

7928651 

A2 

Brücke A96 über die Mindel + GRW bei Apfeltrach/Brücke 
A96 ü. die Mindel+GRW bei Apfeltrach (90-1) 

Mindelheim 

58 

1,0 

1.0 - 1.4 

7928651 

A3 

Brücke A96 über die Mindel + GRW bei Apfeltrach/Brücke 
A96 ü. die Mindel+GRW bei Apfeltrach (90-1) 

Mindelheim 

297 

1,7 

1.5 - 1.9 

7928651 

B2 

Brücke A96 über die Mindel + GRW bei Apfeltrach/Brücke 
A96 ü. die Mindel+GRW bei Apfeltrach (90-1) 

Mindelheim 

297 

1,1 

1.0 - 1.4 

7928651 

B3 

Brücke A96 über den Papierbach/Brücke A96 über den 
Papierbach (89-3) 

Mindelheim 

183 

1,0 

1.0 - 1.4 

7928652 

0 

Brücke FW "Weihermähder" über A96/Brücke FW 
"Weihermähder" über A96 (89-2) 

Mindelheim 

271 

1,6 

1.5 - 1.9 

7928653 

0 

Brücke A96 über die Westernach/Brücke A96 über die 
Westernach (89-1) 

Mindelheim 

89 

1,1 

1.0 - 1.4 

7928655 

1 

Brücke A96 über die Westernach/Brücke A96 über die 
Westernach (89-1 ) 

Mindelheim 

178 

1,0 

1.0 - 1.4 

7928655 

2 

Brücke GVS Unggenried - Stetten über A96/Brücke GVS 
Unggenried - Stetten über A96 (88-1) 

Mindelheim 

950 

2,4 

2.0 - 2.4 

7928656 

0 

Brücke A96 über das Auerbachtal/Brücke A96 über das 
Auerbachtal (86-2) 

Stetten 

915 

2,4 

2.0 - 2.4 

7928658 

1 

Brücke A96 über das Auerbachtal/Brücke A96 über das 
Auerbachtal (86-2) 

Stetten 

915 

2,7 

2.5 - 2.9 

7928658 

2 

Brücke A96 ü. St2013 Oberauerb.-Stett.(AS 

Stetten)/Brücke A96 über St2013 (AS Stetten) (86-1) 

Stetten 

236 

2,0 

2.0 - 2.4 

7928660 

1 

Brücke A96 ü. St2013 Oberauerb.-Stett.(AS 

Stetten)/Brücke A96 über St2013 (AS Stetten) (86-1) 

Stetten 

236 

2,0 

2.0 - 2.4 

7928660 

2 
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Brücke FW Oberkammlach - Kirchstetten über A96/Brücke 
FW Oberkamml.-Kirchst. über A96 (84-3) 

Kammlach 

296 

2,0 

2.0 - 2.4 

7928661 

0 

Brücke A96 über die Kammlach + GW/Brücke A96 über 
die Kammlach + GW (84-2) 

Kammlach 

327 

2,0 

2.0 - 2.4 

7928662 

0 

Brücke GVS Oberkammlach - Wideregg über A96/Brücke 
GVS Oberkammlach - Wideregg über A96 (84-1 ) 

Kammlach 

409 

2,3 

2.0 - 2.4 

7928663 

0 

Brücke FW "Kirchweg" über A96/Brücke FW "Kirchweg" 
über A96 (83-1) 

Kammlach 

258 

2,0 

2.0 - 2.4 

7928664 

0 

Brücke FW "Gehrenwaldweg" über A96/Brücke FW 
"Gehrenwaldweg" über A96 (81-1) 

Erkheim 

288 

2,0 

2.0 - 2.4 

7928666 

0 

Brücke FW "Dickenlohweg" über A96/Brücke FW 
"Dickenlohweg" über A96 (80-1) 

Erkheim 

288 

2,5 

2.5 - 2.9 

7928667 

0 

Brücke A96 über St201 1 Erkheim - Sontheim/Brücke A96 
über St201 1 Erkheim - Sontheim (78-1 ) 

Erkheim 

182 

1,9 

1.5 - 1.9 

7928672 

2 

Brücke A96 über St201 1 Erkheim - Sontheim/Brücke A96 
über St201 1 Erkheim - Sontheim (78-1 ) 

Erkheim 

182 

1,0 

1.0 - 1.4 

7928672 

3 

Brücke A96 über die Östliche Günz/Brücke A96 über die 
Östliche Günz (78-2) 

Erkheim 

177 

1,0 

1.0 - 1.4 

7928673 

2 

Brücke A96 über die Östliche Günz/Brücke A96 über die 
Östliche Günz (78-2) 

Erkheim 

177 

1,0 

1.0 - 1.4 

7928673 

3 

Brücke A96 über GVS Erkheim-Schlegelsberg/Brücke A96 
über GVS Erkheim - Schlegelsberg (78-3) 

Erkheim 

180 

1,0 

1.0 - 1.4 

7928674 

1 

Brücke A96 über GVS Erkheim-Schlegelsberg/Brücke A96 
über GVS Erkheim - Schlegelsberg (78-3) 

Erkheim 

174 

2,0 

2.0 - 2.4 

7928674 

2 

Brücke A96 über Privatweg "Baufhtz'VBrücke A96 über 
Privatweg "Baufhtz" (78-01) 

Erkheim 

292 

1,0 

1.0 - 1.4 

7928676 

0 

Brücke A96 über den Mühlbach/Brücke A96 über den 
Mühlbach (102-3) 

Irsingen 

211 

1,5 

1.5 - 1.9 

7929501 

1 

Brücke A96 über den Mühlbach/Brücke A96 über den 
Mühlbach (102-3) 

Irsingen 

206 

1,7 

1.5 - 1.9 

7929501 

2 

Brücke A96 über FW KrMNIO - Wehranlage/Brücke A96 
über FW KrMNIO - Wehranlage (102-2) 

Irsingen 

96 

1,0 

1.0 - 1.4 

7929502 

1 

Brücke A96 über FW KrMNIO - Wehranlage/Brücke A96 
über FW KrMNIO - Wehranlage (102-2) 

Irsingen 

92 

1,1 

1.0 - 1.4 

7929502 

2 

Brücke A96 über die Wertach bei Irsingen/Brücke A96 
über die Wertach bei Irsingen (102-1) 

Irsingen 

1180 

2,3 

2.0 - 2.4 

7929503 

1 
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Brücke A96 über die Wertach bei Irsingen/Brücke A96 
über die Wertach bei Irsingen (102-1) 

Irsingen 

1180 

1,8 

1.5 - 1.9 

7929503 

2 

Brücke A96 über GVS Unterirsingen - Irsingen/Brücke A96 
über GVS Unterirsingen-Irsingen (101-1) 

Irsingen 

140 

1,6 

1.5 - 1.9 

7929504 

2 

Brücke A96 über GVS Unterirsingen - Irsingen/Brücke A96 
über GVS Unterirsingen-Irsingen (101-1) 

Irsingen 

154 

1,7 

1.5 - 1.9 

7929504 

3 

Brücke St2015 über A96 (AS Bad Wörishofen)/Brücke 
St2015 über A96 (AS Bad Wörishofen) (100-1) 

Bad Wörishofen 

680 

2,1 

2.0 - 2.4 

7929505 

0 

Brücke St2015 über A96 (AS Bad Wörishofen)/Brücke 
St2015 über A96 (AS Bad Wörishofen) (100-1) 

Bad Wörishofen 

680 

2,1 

2.0 - 2.4 

7929505 

0 

Brücke B16 über Hungerbach in Mindelheim 

Mindelheim 

172 

1,8 

1.5 - 1.9 

7929531 

0 

Brücke B 16 über Flutmulde bei Mindelheim 

Mindelheim 

72 

2,5 

2.5 - 2.9 

7929532 

0 

Brücke B 16 über Flutmulde bei Mindelheim 

Mindelheim 

61 

2,5 

2.5 - 2.9 

7929533 

0 

Brücke Bl 6 über FW bei Mindelheim 

Mindelheim 

69 

2,3 

2.0 - 2.4 

7929535 

0 

Brücke MN6 über Bl 6 bei Mindelheim 

Mindelheim 

243 

2,5 

2.5 - 2.9 

7929536 

0 

Brücke GVS über Bl 6 bei Mindelheim 

Mindelheim 

153 

2,0 

2.0 - 2.4 

7929538 

0 

Brücke B 16 überden Hungerbach 

Mindelheim 


2,0 

2.0 - 2.4 

7929554 

0 

Brücke Bl 6 Ast B-0 über den Hungerbach 

Mindelheim 


2,0 

2.0 - 2.4 

7929555 

0 

Brücke GVS über Bl 6 bei Apfeltrach 

Apfeltrach 

251 

2,3 

2.0 - 2.4 

7929556 

0 

Brücke Bl 6 über FW bei Dirlewang 

Dirlewang 

71 

2,0 

2.0 - 2.4 

7929557 

0 

Brücke B 16 über Werkszufahrt Grob 

Mindelheim 

178 

2,0 

2.0 - 2.4 

7929562 

0 

Ul uor\c 1 \cii 1 i|jc r^z/\j uuci \^i \ vv ii i y~vo uau 

Wöhshofen/Brücke Rampe A96 über GRW in AS Bad W. 

Bad Wörishofen 

42 

2,0 

2.0 - 2.4 

7929750 

0 

Brücke FW "Hartfeld" über A96/Brücke FW "Hartfeld" über 
A96 (98-1 ) 

Bad Wörishofen 

258 

2,8 

2.5 - 2.9 

7929752 

0 
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Wörishofen/Brücke A96 über St2513 Rammingen - Bad W. 

Bad Wörishofen 

279 

2,2 

2.0 - 2.4 

7929753 

0 

Brücke A96 über den Wörthbach bei Kirchdorf/Brücke A96 
über den Wörthbach bei Kirchdorf (97-2) 

Bad Wörishofen 

245 

1,0 

1.0 - 1.4 

7929754 

0 

Brücke A96 über K-MN4 nordöstl. Kirchdorf/Brücke A96 
über K-MN4 nordöstl. Kirchdorf (97-1) 

Bad Wörishofen 

397 

2,6 

2.5 - 2.9 

7929756 

0 

Brücke GVS nordwestl. Kirchdorf über A96/Brücke GVS 
nordwestl. Kirchdorf über A96 (96-1) 

Bad Wörishofen 

452 

2,3 

2.0 - 2.4 

7929757 

0 

Brücke FW bei Katzenhirn über A96/Brücke FW bei 
Katzenhirn über A96 (95-1) 

Mindelheim 

258 

2,3 

2.0 - 2.4 

7929758 

0 

Brücke A96 über FW "Kapitelholz'VBrücke A96 über FW 
"Kapitelholz" (94-1) 

Mindelheim 

500 

1,0 

1.0 - 1.4 

7929759 

0 

Brücke A96 über GVS Fleimenegg - Mindelau/Brücke A96 
über GVS Fleimenegg - Mindelau (93-1 ) 

Mindelheim 

161 

1,8 

1.5 - 1.9 

7929760 

2 

Brücke A96 über GVS Fleimenegg - Mindelau/Brücke A96 
über GVS Fleimenegg - Mindelau (93-1 ) 

Mindelheim 

161 

1,9 

1.5 - 1.9 

7929760 

3 

Brücke FW Oberfeld - Unterfeld über A96/Brücke FW 
Oberfeld - Unterfeld über A96 (92-1) 

Mindelheim 

258 

2,2 

2.0 - 2.4 

7929761 

0 

Ul uor\c u 1 uci u. iviii lucii ICH 1 1 uuoi rAC/u 

Mindelheim)/Brücke Bl 6a b. MN über A96 (AS 

Mindelheim 

618 

2,4 

2.0 - 2.4 

7929762 

0 

■uTOCl^c^ 

Mindelheim)/Brücke Bl 6a b. MN über A96 (AS 

Mindelheim 

618 

2,4 

2.0 - 2.4 

7929762 

0 

uV UCiVc McTÜ uUÖI iTöll 1 IUI ly UdUl 1 Ilt^Ut^ll MO 

Mindelheim/Brücke A96 über den Flungerbach neben AS 

Mindelheim 

134 

1,0 

1.0 - 1.4 

7929763 

1 

r\^u ukjci UCI 1 1 IUI i^ci ucioi 1 1 icuci 1 y~vu 

Mindelheim/Brücke A96 über den Hungerbach neben AS 

Mindelheim 

134 

1,8 

1.5 - 1.9 

7929763 

2 

Brücke B16 überden Flungerbach bei Mindelheim 

Mindelheim 

145 

2,0 

2.0 - 2.4 

7929764 

0 

Brücke FW "Mitterfeld" über A96/Brücke FW "Mitterfeld" 
über A96 (91-1) 

Mindelheim 

258 

2,4 

2.0 - 2.4 

7929765 

0 

Brücke GS Wiedergeltingen-Stockheim über A96/Brücke 
GS Wiedergeltingen-Stockheim ü. A96 (103-1) 

Wiedergeltingen 

409 

2,3 

2.0 - 2.4 

7929767 

0 

Brücke A96 über FW "Tägermoosweg'VBrücke A96 über 

FW "Tägermoosweg" (114-1 ) 

Flolzhausen 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

7930502 

1 

Brücke A96 über FW "Tägermoosweg'VBrücke A96 über 

FW "Tägermoosweg" (114-1 ) 

Flolzhausen 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

7930502 

2 
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Brücke A96 über die Singold bei Holzhausen/Brücke A96 
über die Singold bei Holzhausen (113-2) 

Holzhausen 

184 

2,1 

2.0 - 2.4 

7930503 

1 

Brücke A96 über die Singold bei Holzhausen/Brücke A96 
über die Singold bei Holzhausen (113-2) 

Holzhausen 

182 

2,2 

2.0 - 2.4 

7930503 

2 

Brücke A96 über den Schorenbach + FW/Brücke A96 über 
den Schorenbach + FW (112-2) 

Holzhausen 

96 

2,0 

2.0 - 2.4 

7930504 

1 

Brücke A96 über den Schorenbach + FW/Brücke A96 über 
den Schorenbach + FW (112-2) 

Holzhausen 

93 

2,0 

2.0 - 2.4 

7930504 

2 

Brücke A96 über GVS Honsolgen - Holzhausen/Brücke 

A96 über GVS Honsolgen - Holzhausen (112-1) 

Holzhausen 

163 

2,0 

2.0 - 2.4 

7930505 

1 

Brücke A96 über GVS Honsolgen - Holzhausen/Brücke 

A96 über GVS Honsolgen - Holzhausen (112-1) 

Holzhausen 

163 

2,0 

2.0 - 2.4 

7930505 

2 

Brücke K-LL2 Erpfting - Igling über A96/Brücke K-LL2 
Erpfting - Igling über A96 (115-1) 

Landsberg 

748 

2,2 

2.0 - 2.4 

7930507 

0 

Brücke A96 über FW "Dammoosweg'VBrücke A96 über 

FW "Dammoosweg" (1 1 3-1 ) 

Holzhausen 

87 

2,1 

2.0 - 2.4 

7930508 

1 

Brücke A96 über FW "Dammoosweg'VBrücke A96 über 

FW "Dammoosweg" (1 1 3-1 ) 

Holzhausen 

87 

2,0 

2.0 - 2.4 

7930508 

2 

Brücke FW über Bl 7 

östlich Igling 

255 

1,7 

1.5 - 1.9 

7930509 

0 

Brücke GVS über Bl 7 

östlich Igling (AS Igling) 

532 

1,0 

1.0 - 1.4 

7930510 

0 

Brücke GVS über Bl 7 

westlich Landsberg am Lech 

530 

1,6 

1.5 - 1.9 

7930511 

0 

Brücke K-OAL18 Buchloe-Waal ü. A96(AS Buchloe- 
Ost)/Brücke K-OAL18 über A96 (AS Buchloe-Ost) (110-1) 

Buchloe 

607 

2,5 

2.5 - 2.9 

7930571 

0 

Brücke A96 über d. Salach + GVS Waaler Straße + 
FW/Brücke A96 über die Salach + GVS + FW (109-1) 

Buchloe 

420 

2,0 

2.0 - 2.4 

7930572 

2 

Brücke A96 über d. Salach + GVS Waaler Straße + 
FW/Brücke A96 über die Salach + GVS + FW (109-1) 

Buchloe 

348 

2,2 

2.0 - 2.4 

7930572 

3 

Brücke A96 über Schießstattstraße/Brücke A96 über 
Schießstattstraße (108-3) 

Buchloe 

200 

2,0 

2.0 - 2.4 

7930573 

1 

Brücke A96 über Schießstattstraße/Brücke A96 über 
Schießstattstraße (108-3) 

Buchloe 

222 

2,3 

2.0 - 2.4 

7930573 

2 

Ul uor\c uuci i i uci lyci i - 

Kaufbeuren)/Brücke A96 über R. A96-B12(AS Jengen - 

i/irx /H r\o n\ 

Buchloe 

506 

1,7 

1.5 - 1.9 

7930575 

2 
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Kaufbeuren)/Brücke A96 über R. A96-B12(AS Jengen - 

Buchloe 

385 

1,8 

1.5 - 1.9 

7930575 

3 

Brücke WW über die B 12 bei Lindenberg 

Lindenberg 

171 

1,0 

1.0 - 1.4 

7930576 

0 

Brücke B 12 über Gennach bei Jengen 

Jengen 

153 

2,3 

2.0 - 2.4 

7930577 

0 

Brücke B 12 über VT Jengen 

Jengen 

53 

2,8 

2.5 - 2.9 

7930578 

1 

Brücke B 12 über VT Jengen/Brücke B 12 über VT 
Jengen/Erweiterung 

Jengen 

34 

2,0 

2.0 - 2.4 

7930578 

2 

Brücke B 12 über St 2035 (AS Jengen) 

Jengen 

316 

1,0 

1.0 - 1.4 

7930579 

0 

Brücke B 12 über FW Weichter Weg 

Jengen 

70 

1,8 

1.5 - 1.9 

7930580 

0 

Brücke A96 über die Gennach bei Buchloe/Brücke A96 
über die Gennach bei Buchloe (108-1 ) 

Buchloe 

232 

2,1 

2.0 - 2.4 

7930581 

2 

Brücke A96 über die Gennach bei Buchloe/Brücke A96 
über die Gennach bei Buchloe (108-1 ) 

Buchloe 

214 

2,1 

2.0 - 2.4 

7930581 

3 

Brücke A96 über FW Buchloe - Lindenberg/Brücke A96 
über FW Buchloe - Lindenberg (107-4) 

Buchloe 

119 

1,6 

1.5 - 1.9 

7930582 

2 

Brücke A96 über FW Buchloe - Lindenberg/Brücke A96 
über FW Buchloe - Lindenberg (107-4) 

Buchloe 

119 

1,8 

1.5 - 1.9 

7930582 

3 

Brücke St2035 Buchloe-Jengen + GRW über A96/Brücke 
St2035 Buchloe-Jengen + GRW ü. A96 (107-3) 

Buchloe 

662 

2,0 

2.0 - 2.4 

7930583 

0 

LJILiUKL» / \\JKj LJ. L./ LJ LJ Uoi 1 1 . ~l \L_ ' V_J V LJ LJ LJ Ol 1 1 

Lindenb.+FW/Brücke A96 ü. DB Buchl.-KE + GVS + FW 

LjILjUKL» / \JKj LJ. LJ LJ LJLJL>III.~I\^ ' LJ V LJ LJ LJ Ol 1 1 .~ 

Buchloe 

847 

2,5 

2.5 - 2.9 

7930584 

1 

Lindenb.+FW/Brücke A96 ü. DB Buchl.-KE + GVS + FW 

Buchloe 

847 

2,4 

2.0 - 2.4 

7930584 

2 

Brücke FW über A96 beim Einödhof/Brücke FW über A96 
beim Einödhof (1 06-1 ) 

Buchloe 

258 

1,9 

1.5 - 1.9 

7930585 

0 

Brücke A96 über den Flungerbach bei Buchloe/Brücke A96 
überden Hungerbach bei Buchloe (105-1) 

Buchloe 

91 

1,5 

1.5 - 1.9 

7930631 

1 

Brücke A96 über den Hungerbach bei Buchloe/Brücke A96 
überden Hungerbach bei Buchloe (105-1) 

Buchloe 

91 

1,6 

1.5 - 1.9 

7930631 

2 

Ul uor\c 1 vv 1 i^uci 1 y~vcju uuci ucii i lüii^ciuaoii uci 

Buchloe/Brücke FW überden Hungerbach bei Buchloe 

/H nc H 

Buchloe 

37 

1,0 

1.0 - 1.4 

7930632 

0 
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Brücke GVS Wiedergeltingen - Weicht über A96/Brücke 
GVS Wiedergeltingen - Weicht ü. A96 (104-1 ) 

Wiedergeltingen 

413 

2,9 

2.5 - 2.9 

7930633 

0 

Brücke A96 ü. GVS Buchl.-Lindenb.(AS Buchloe- 
WestVBrücke A96 über GVS (AS Buchloe-West) (107-1) 

Buchloe 

362 

2,0 

2.0 - 2.4 

7930701 

1 

Brücke A96 ü. GVS Buchl.-Lindenb.(AS Buchloe- 
West)/Brücke A96 über GVS (AS Buchloe-West) (107-1) 

Buchloe 

362 

2,2 

2.0 - 2.4 

7930701 

2 

Brücke Bl 7 übereinen Wildwechsel 

westlich Kaufering 

195 

1,0 

1.0 - 1.4 

7931500 

0 

Brücke Bl 7 übereinen Wildwechsel 

westlich Landsberg am Lech 

201 

1,0 

1.0 - 1.4 

7931501 

0 

LJi uor\c r\i i_L.^u rA - i_i_ uuci rAC/u i_ai luouci y 

Nord)/Brücke KrLL20 über A96 (AS Landsberg Nord) (120- 

o\ 

Landsberg 

733 

2,8 

2.5 - 2.9 

7931507 

0 

Brücke St2052 Weil - Landsberg über A96/Brücke St2052 
Weil - Landsberg über A96 (121-3) 

Landsberg 

638 

2,3 

2.0 - 2.4 

7931517 

0 

Brücke A96 ü. St2054 Penzing-LL (AS Landsberg Ost) 

Landsberg 

473 

1,9 

1.5 - 1.9 

7931521 

1 

Brücke A96 ü. St2054 Penzing-LL (AS Landsberg Ost) 

Landsberg 

436 

1,8 

1.5 - 1.9 

7931521 

2 

Brücke A96 über ÖFW bei Landsberg a.Lech 

Landsberg 

129 

2,0 

2.0 - 2.4 

7931522 

1 

Brücke A96 über ÖFW bei Landsberg a.Lech 

Landsberg 

161 

2,0 

2.0 - 2.4 

7931522 

2 

Brücke A96 über Lech bei Landsberg/Brücke A96 über 

Lech bei Landsberg (121-2) 

Landsberg 

7788 

2,8 

2.5 - 2.9 

7931523 

0 

Brücke A96 über Schwaighofstraße/Brücke A 96 über 
Schwaighofstraße (121-1) 

Landsberg 

234 

2,2 

2.0 - 2.4 

7931524 

1 

Brücke A96 über Schwaighofstraße/Brücke A 96 über 
Schwaighofstraße (121-1) 

Landsberg 

234 

1,9 

1.5 - 1.9 

7931524 

2 

Brücke A96 über FW Altöttinger Straße/Brücke A 96 über 
FW Altöttinger Straße (120-5) 

Landsberg 

141 

2,0 

2.0 - 2.4 

7931525 

0 

Brücke FW Landsberg a. Lech über A96/Brücke FW 
Landsberg a. Lech über A 96 (120-4) 

Landsberg 

323 

2,2 

2.0 - 2.4 

7931526 

0 

Brücke GVS Lechwiesenstraße über A96/Brücke GVS 
Lechwiesenstraße über A96 (120-1) 

Landsberg 

527 

2,7 

2.5 - 2.9 

7931528 

0 

Brücke A96 über GVS Landsberg a. Lech - Igling/Brücke 
A96 über GVS Landsberg - Igling (119-1) 

Landsberg 

168 

2,5 

2.5 - 2.9 

7931529 

1 
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Brücke A96 über GVS Landsberg a. Lech - Igling/Brücke 
A96 über GVS Landsberg - Igling (119-1) 

Landsberg 

168 

2,6 

2.5 - 2.9 

7931529 

2 

Brücke A96 über FW "Stadtwaldteile'VBrücke A96 über FW 
"Stadtwaldteile" (118-1) 

Landsberg 

117 

2,6 

2.5 - 2.9 

7931530 

1 

Brücke A96 über FW "Stadtwaldteile'VBrücke A96 über FW 
"Stadtwaldteile" (118-1) 

Landsberg 

105 

2,1 

2.0 - 2.4 

7931530 

2 

Brücke A96 ü. KrLL9 Landsberg - Holzhausen/Brücke A96 
ü. KrLL9 Landsberg - Holzhausen (117-3) 

Landsberg 

201 

2,0 

2.0 - 2.4 

7931531 

1 

Brücke A96 ü. KrLL9 Landsberg - Holzhausen/Brücke A96 
ü. KrLL9 Landsberg - Holzhausen (117-3) 

Landsberg 

206 

2,6 

2.5 - 2.9 

7931531 

2 

Brücke FW über Bl 7 

westlich Kaufering 

184 

1,7 

1.5 - 1.9 

7931568 

0 

Brücke K-LL9 über Bl 7 

nördlich der AS Landsberg/We 

431 

1,0 

1.0 - 1.4 

7931570 

0 

Brücke FW über Bl 7 

südwestlich Landsberg am Lee 

172 

1,0 

1.0 - 1.4 

7931571 

0 

Brücke GVS über Bl 7 

südlich Landsberg am Lech 

364 

1,0 

1.0 - 1.4 

7931572 

0 

Brücke FW über Bl 7 

südwestlich Landsberg am Lee 

190 

1,0 

1.0 - 1.4 

7931573 

0 

Brücke B17-Ast/DB über Bl 7/Brücke B17-Ast über 
B17/B17-Ast 

südlich Landsberg a. Lech 

1019 

1,0 

1.0 - 1.4 

7931574 

A 

Brücke GVS über Bl 7 

südlich Landsberg 

295 

1,0 

1.0 - 1.4 

7931576 

0 

Brücke FW über Bl 7 

südwestlich Landsberg am Lee 

153 

1,0 

1.0 - 1.4 

7931579 

0 

Brücke Industriestraße über Bl 7 

südlich Igling 

452 

1,0 

1.0 - 1.4 

7931580 

0 

Brücke GVS Penzing-Schwifting über A96 

Schwifting 

456 

2,8 

2.5 - 2.9 

7931701 

0 

Brücke GVS Stillerweg über A96 

Stillern 

402 

2,3 

2.0 - 2.4 

7931702 

0 

Brücke A96 über ÖFW bei Schöffelding 

Stillern 

108 

2,0 

2.0 - 2.4 

7931703 

1 

Brücke A96 über ÖFW bei Schöffelding 

Stillern 

108 

2,0 

2.0 - 2.4 

7931703 

2 
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Brücke GVS Hauptstraße über A96 

Schöffelding 

313 

2,3 

2.0 - 2.4 

7931704 

0 

Brücke GVS Austraße über A96 

Schöffelding 

335 

2,4 

2.0 - 2.4 

7931705 

0 

Ul uor\c u. rxiciov. lj i i vvcoi \r^\j i_ai luouci y- 

West)/Brücke A96 ü. Kreisv. B17West (AS LL-West) (117- 

H \ 

Landsberg 

390 

2,4 

2.0 - 2.4 

7931707 

1 

ul uor\c u. rxiciov. ui / vv coi \^rAO i_ai luouci 

West)/Brücke A96 ü. Kreisv. B17West (AS LL-West) (117- 

H \ 

Landsberg 

390 

2,2 

2.0 - 2.4 

7931707 

2 

Brücke A96 ü. Kreisv. Bl 7 Ost (AS Landsberg- 
West)/Brücke A96 ü. Kreisv. B170st (AS LL-West) (117-2) 

Landsberg 

390 

2,2 

2.0 - 2.4 

7931708 

1 

Brücke A96 ü. Kreisv. Bl 7 Ost (AS Landsberg- 
West)/Brücke A96 ü. Kreisv. B170st (AS LL-West) (117-2) 

Landsberg 

390 

1,8 

1.5 - 1.9 

7931708 

2 

Brücke B471 über eine Viehtrift 

westlich Arzla 

33 

2,5 

2.5 - 2.9 

7932706 

0 

Brücke B471 übereinen GRW 

südlich Arzla 

75 

1,9 

1.5 - 1.9 

7932708 

0 

Brücke ÖFWW bei Schöffelding über A96 

Schöffelding 

282 

1,9 

1.5 - 1.9 

7932750 

0 

Ul uor\c r\i i_i_u i_icoiii^-i iiiiiiii^ u. 

Schöffeld.)/Brücke KrLL6 Eresing-Finning ü. A96 (AS 

Schöffelding 

626 

2,5 

2.5 - 2.9 

7932751 

0 

Brücke A96 über ÖFW Burgleitenstraße 

Windach 

167 

1,9 

1.5 - 1.9 

7932752 

0 

Brücke KrLLIS Eresing-Windach ü. A96 (AS Windach) 

Windach 

602 

2,4 

2.0 - 2.4 

7932753 

0 

Brücke A96 ü. ÖFW+Fischbach+DB(1gl.)Mering-Weilh. 

Neugreifenberg 

1475 

2,3 

2.0 - 2.4 

7932754 

1 

Brücke A96 ü. ÖFW+Fischbach+DB(1gl.)Mering-Weilh. 

Neugreifenberg 

1501 

2,0 

2.0 - 2.4 

7932754 

2 

Brücke GVS über A96 bei Neugreifenberg 

Neugreifenberg 

590 

2,7 

2.5 - 2.9 

7932755 

0 

Brücke Beurerstraße über A 96 

Greifenberg 

454 

1,9 

1.5 - 1.9 

7932756 

0 

Brücke GVS Schondorfer Straße über A96 

Greifenberg 

416 

2,1 

2.0 - 2.4 

7932757 

0 

Brücke St2055 Beuren-Schond. ü. A96(AS Greifenberg 

Greifenberg 

921 

2,5 

2.5 - 2.9 

7932758 

0 
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Brücke A96 über Windach 

Eching 

360 

2,0 

2.0 - 2.4 

7932759 

1 

Brücke A96 über Windach 

Eching 

297 

1,8 

1.5 - 1.9 

7932759 

2 

Brücke A 96 über die Amper 

Stegen 

1046 

2,7 

2.5 - 2.9 

7932761 

1 

Brücke A 96 über die Amper 

Stegen 

1046 

2,7 

2.5 - 2.9 

7932761 

2 

Brücke A 96 über Moosstraße 

Inning 

100 

2,0 

2.0 - 2.4 

7932762 

1 

Brücke A 96 über Moosstraße 

Inning 

94 

1,5 

1.5 - 1.9 

7932762 

2 

Brücke A96 über Inninger Bach 

Inning 

41 

1,7 

1.5 - 1.9 

7932763 

1 

Brücke A96 über Inninger Bach 

Inning 

109 

1,7 

1.5 - 1.9 

7932763 

2 

Brücke A96 über Inninger Bach 

Inning 

127 

1,0 

1.0 - 1.4 

7932763 

3 

Brücke A96 über B471 Grafrath-Inning (AS Inning) 

Inning 

414 

2,0 

2.0 - 2.4 

7932764 

0 

Brücke A 96 über Mauerner Waldweg 

Inning 

118 

2,0 

2.0 - 2.4 

7932765 

1 

Brücke A 96 über Mauerner Waldweg 

Inning 

115 

2,6 

2.5 - 2.9 

7932765 

2 

Brücke A96 über Amphibiendurchlass 

Eching 

184 

2,6 

2.5 - 2.9 

7932775 

0 

Brücke Zufahrt Rückhaltebecken neben A96 über 

Fischbach 

Neugreifenberg 

17 

1,0 

1.0 - 1.4 

7932783 

0 

Brücke A96 über ÖFW bei Flüll (Gautinger Straße) 

Hüll 

185 

2,7 

2.5 - 2.9 

7933500 

1 

Brücke A96 über ÖFW bei Flüll (Gautinger Straße) 

Hüll 

185 

2,5 

2.5 - 2.9 

7933500 

2 

Brücke Römerstraße bei Flüll über A96 

Hüll 

959 

2,9 

2.5 - 2.9 

7933501 

0 

Brücke A96 ü. St2069 Glich. -Starnb. (AS Gilching) 

Argeisried 

1043 

2,7 

2.5 - 2.9 

7933502 

1 
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Brücke A96 ü. St2069 Gilch.-Starnb. (AS Gilching) 

Argeisried 

1043 

2,5 

2.5 - 2.9 

7933502 

2 

Brücke A 96 über B12 alt 

Neugilching 

291 

2,9 

2.5 - 2.9 

7933503 

1 

Brücke A 96 über B12 alt 

Neugilching 

291 

3,0 

3.0 - 3.4 

7933503 

2 

Brücke A96 über ÖFW bei Neugilching Ost 

Neugilching 

226 

1,5 

1.5 - 1.9 

7933504 

2 

Brücke A96 über ÖFW bei Neugilching Ost 

Neugilching 

226 

2,1 

2.0 - 2.4 

7933504 

3 

Brücke A96 über ÖFW bei Neugilching West/Brücke A96 
über ÖFW bei Neugilching West (1 53-1 ) 

St. Gilgen 

185 

2,0 

2.0 - 2.4 

7933505 

1 

Brücke A96 über ÖFW bei Neugilching West/Brücke A96 
über ÖFW bei Neugilching West{1 53-1 ) 

St. Gilgen 

185 

2,7 

2.5 - 2.9 

7933505 

2 

Brücke St2068 über A 96 (AS Oberpfaffenhofen) 

St. Gilgen 

1138 

2,5 

2.5 - 2.9 

7933506 

0 

Brücke A96 über GVS St. Gilgen - Weßling 

Weßling 

140 

2,3 

2.0 - 2.4 

7933650 

1 

Brücke A96 über GVS St. Gilgen - Weßling 

Weßling 

140 

2,0 

2.0 - 2.4 

7933650 

2 

Brücke A96 über ÖFW bei Mischenried 

Weßling 

106 

2,5 

2.5 - 2.9 

7933651 

1 

Brücke A96 über ÖFW bei Mischenried 

Weßling 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

7933651 

2 

Brücke A96 über ÖFW bei Mischenried 

Weßling 

76 

1,8 

1.5 - 1.9 

7933651 

3 

Brücke A96 über Ampibiendurchlaß 

Weßling 

46 

1,1 

1.0 - 1.4 

7933653 

1 

Brücke A96 über Ampibiendurchlaß 

Weßling 

38 

2,0 

2.0 - 2.4 

7933653 

2 

Brücke St2348 Ettersch.-Wört. ü. A96 (AS Wörthsee) 

Wörthsee 

760 

2,0 

2.0 - 2.4 

7933654 

0 

Brücke A96 über Wild-u. Amphibiendurchlaß 

Etterschlag 

121 

1,6 

1.5 - 1.9 

7933655 

1 

Brücke A96 über Wild-u. Amphibiendurchlaß 

Etterschlag 

121 

2,0 

2.0 - 2.4 

7933655 

2 
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Brücke GVS Etterschlag-Walchstadt über A96 

Etterschlag 

460 

2,2 

2.0 - 2.4 

7933657 

0 

Brücke A96 über Wild-u. Amphibiendurchlaß 

Walchstadt 

81 

1,5 

1.5 - 1.9 

7933658 

0 

Brücke A96 über Wild-u. Amphibiendurchlaß 

Inning 

103 

1,8 

1.5 - 1.9 

7933659 

1 

Brücke A96 über Wild-u. Amphibiendurchlaß 

Inning 

103 

1,0 

1.0 - 1.4 

7933659 

2 

Brücke B2 über die Würm 

in Percha 

189 

2,8 

2.5 - 2.9 

7934500 

A 

Brücke B2 über die Würm 

in Percha 

189 

2,8 

2.5 - 2.9 

7934500 

B 

Brücke B2 über die Würm 

in Percha 

189 

2,8 

2.5 - 2.9 

7934500 

C 

Brücke B2 über die Würm 

in Percha 

189 

2,8 

2.5 - 2.9 

7934500 

D 

Brücke B2 über den Maisinger-Georgenbach 

in Starnberg 

900 

2,7 

2.5 - 2.9 

7934502 

0 

Brücke B 11 (S) überGRW bei Buchenhain 

BUCHENHAIN 

88 

2,0 

2.0 - 2.4 

7934503 

0 

Brücke FW über B 11(S) + S-BW in Buchenhain/Brücke 

FW über B 1 1 (S) in Buchenhain 

BUCHENHAIN 

180 

1,0 

1.0 - 1.4 

7934517 

1 

Brücke A 95 über GRW b. Schloß Fürstenried (7) 

Fürstenried 

285 

2,1 

2.0 - 2.4 

7934651 

0 

Brücke A 95 über Straßenbahn und GRW (8) 

Fürstenried 

1290 

2,2 

2.0 - 2.4 

7934652 

0 

Brücke GVS (AS München-Fürstenried) über A 95 
(9)/Brücke GVS (AS M-Fürstenried) über A 95, Nord (9) 

Fürstenried 

632 

2,9 

2.5 - 2.9 

7934653 

1 

Brücke GVS (AS München-Fürstenried) über A 95 
(9)/Brücke GVS (AS M-Fürstenried) über A 95, Süd (9) 

Fürstenried 

633 

2,7 

2.5 - 2.9 

7934653 

2 

Brücke A 95 über St 2065 München-Wangen (1 1 )/Brücke 

A 95 über St 2065 München-Wangen, FB B (1 1 ) 

Fürstenried 

150 

2,7 

2.5 - 2.9 

7934654 

1 

Brücke A 95 über St 2065 München-Wangen (1 1 )/Brücke 

A 95 über St 2065 München-Wangen, FB A (1 1 ) 

Fürstenried 

150 

2,8 

2.5 - 2.9 

7934654 

2 

Brücke A 95 über Forstweg Abt. 1 1 -Geräumt (12)/Brücke A 
95 über Forstweg Abt. 1 1 -Geräumt, FB B(12) 

Fürstenried 

130 

2,7 

2.5 - 2.9 

7934655 

1 
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Brücke A 95 über Forstweg Abt. 11 -Geräumt (12)/Brücke A 
95 über Forstweg Abt. 1 1 -Geräumt, FB A(12) 

Fürstenried 

130 

2,8 

2.5 - 2.9 

7934655 

2 

Brücke A 95 über Forstweg Ludwigs-Geräumt (13)/Brücke 

A 95 ü. Forstweg Ludwigs-Geräumt, FB B (13) 

Oberdill 

131 

2,5 

2.5 - 2.9 

7934656 

1 

Brücke A 95 über Forstweg Ludwigs-Geräumt (13)/Brücke 

A 95 ü. Forstweg Ludwigs-Geräumt, FB A (13) 

Oberdill 

131 

2,4 

2.0 - 2.4 

7934656 

2 

Brücke A 95 über Forstweg Marien-Geräumt (14)/Brücke A 
95 über Forstweg Marien-Geräumt, FB B(14) 

Oberdill 

132 

2,7 

2.5 - 2.9 

7934657 

1 

Brücke A 95 über Forstweg Marien-Geräumt (14)/Brücke A 
95 über Forstweg Marien-Geräumt, FB A(14) 

Oberdill 

133 

2,7 

2.5 - 2.9 

7934657 

2 

Brücke A 95 über Forstweg Amalien-Geräumt (15)/Brücke 

A 95 ü. Forstweg Amalien-Geräumt, FB B (15) 

Oberdill 

193 

2,4 

2.0 - 2.4 

7934658 

1 

Brücke A 95 über Forstweg Amalien-Geräumt (15)/Brücke 

A 95 ü. Forstweg Amalien-Geräumt, FB A (15) 

Oberdill 

193 

2,4 

2.0 - 2.4 

7934658 

2 

Brücke ÖFW über Rampe A 952 (1 ) 

Wangen 

141 

2,0 

2.0 - 2.4 

7934659 

0 

Brücke ÖFW Strasser-Schorn 1 über A 95 (16) 

Wangen 

287 

2,5 

2.5 - 2.9 

7934660 

0 

Brücke A 95 über A 952 (AD Starnberg) (1 7)/Brücke A 95 
über A 952 (AD Starnberg), FB B (1 7) 

Wangen 

785 

2,7 

2.5 - 2.9 

7934661 

1 

Brücke A 95 über A 952 (AD Starnberg) (1 7)/Brücke A 95 
über A 952 (AD Starnberg), FB A (1 7) 

Wangen 

753 

2,7 

2.5 - 2.9 

7934661 

2 

Brücke A 95 über Schul- und Kirchenweg (18) 

Wangen 

126 

2,0 

2.0 - 2.4 

7934662 

0 

Brücke A 95 über GVS Wangen-Flohenschäftlarn (19) 

Fercha 

420 

2,5 

2.5 - 2.9 

7934663 

0 

Brücke A 95 über GVS Schorn-Neufahrn (20)/Brücke A 95 
über GVS Schorn-Neufahrn, FB B (20) 

Neufahrn 

142 

1,6 

1.5 - 1.9 

7934664 

1 

Brücke A 95 über GVS Schorn-Neufahrn (20)/Brücke A 95 
über GVS Schorn-Neufahrn, FB A (20) 

Neufahrn 

142 

1,6 

1.5 - 1.9 

7934664 

2 

Brücke A 952 über St 2071 bei Wangen (2) 

Wangen 

375 

1,8 

1.5 - 1.9 

7934665 

0 

Brücke A 952 über FW bei Gut Buchhof (4)/Brücke A 952 
über FW bei Gut Buchhof, FB B (4) 

Percha 

93 

2,7 

2.5 - 2.9 

7934667 

1 

Brücke A 952 über FW bei Gut Buchhof (4)/Brücke A 952 
ü. FW b. Buchhof, Mittelt. FB A+B (4) 

Percha 

93 

2,5 

2.5 - 2.9 

7934667 

2 


Stand: 29.07.2015 


492 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A 952 über FW bei Gut Buchhof (4)/Brücke A 952 
über FW bei Gut Buchhof, FB A (4) 

Percha 

93 

2,7 

2.5 - 2.9 

7934667 

3 

Brücke A 952 über Fußweg bei Percha (5) 

Percha 

119 

1,9 

1.5 - 1.9 

7934668 

0 

Brücke A 952 über St 2070 in der AS Percha (6) 

Percha 

332 

1,9 

1.5 - 1.9 

7934669 

0 

Brücke FW Mindelheimerstraße über A 95 (10) 

Fürstenried 

241 

2,5 

2.5 - 2.9 

7934670 

0 

Brücke A 952 über St2065 Wangen-Percha (3neu)/Brücke 
A 952 über St 2065 Wangen-Percha FB B (3) 

Wangen 

250 

1,6 

1.5 - 1.9 

7934688 

1 

Brücke A 952 über St2065 Wangen-Percha (3neu)/Brücke 
A 952 über St 2065 Wangen-Percha FB A (3) 

Wangen 

250 

1,0 

1.0 - 1.4 

7934688 

2 

Brücke A 8 Ost über ÖFWW Finsinger Weg (8)/Brücke A 8 
Ost über ÖFWW Finsinger Weg FB B (8) 

Unterhaching 

112 

1,6 

1.5 - 1.9 

7935503 

1 

Brücke A 8 Ost über ÖFWW Finsinger Weg (8)/Brücke A 8 
Ost über ÖFWW Finsinger Weg FB A (8) 

Unterhaching 

112 

1,6 

1.5 - 1.9 

7935503 

2 

Brücke A 995 Rampe ü. K M2 in AS Unterhaching (2a) 

Fasangarten / Unterhaching 

622 

2,2 

2.0 - 2.4 

7935504 

0 

Brücke B 11 (S) überGRW in Pullach 

PULLACH 

51 

2,0 

2.0 - 2.4 

7935511 

1 

Brücke A 8 öst ü. Rampe N-F (AK M-Süd) (13) 

Kirchstockach 

1719 

3,0 

3.0 - 3.4 

7935651 

0 

Brücke Rampe A 99 Ost ü. A 8 Ost (AK M-Süd) (53/4) 

Kirchstockach 

4599 

2,3 

2.0 - 2.4 

7935652 

0 

Brücke A 99 Ost über Rampe U-M (AK M-Süd) (53/1 ) 

Kirchstockach 

1726 

2,8 

2.5 - 2.9 

7935653 

0 

Brücke A 99 Ost über A 8 Ost (AK Mü.-Süd) (53/3)/Brücke 
A 99 Ost ü. A 8 Ost(AK M-Süd), NFB B (53/3) 

Kirchstockach 

677 

2,2 

2.0 - 2.4 

7935654 

1 

Brücke A 99 Ost über A 8 Ost (AK Mü.-Süd) (53/3)/Brücke 
A 99 Ost ü. A 8 Ost (AK M-Süd), FB B (53/3) 

Kirchstockach 

923 

2,9 

2.5 - 2.9 

7935654 

2 

Brücke A 99 Ost über A 8 Ost (AK Mü.-Süd) (53/3)/Brücke 
A 99 Ost ü. A 8 Ost (AK M-Süd), FB A (53/3) 

Kirchstockach 

944 

2,2 

2.0 - 2.4 

7935654 

3 

Brücke Rampe A 99 Ost über Rampe (AK M-Süd) (53/5) 

Kirchstockach 

2646 

2,9 

2.5 - 2.9 

7935655 

0 

Brücke Fasangartenstraße über A 8 Ost (3) 

Perlach 

484 

2,5 

2.5 - 2.9 

7935657 

0 
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Brücke A 8 Ost ü. GVS Unterbiberg-Fasangarten (4) 

Fasangarten 

288 

2,7 

2.5 - 2.9 

7935658 

0 

Brücke St2368 Perlach-Unterhaching ü. A 8 Ost (5) 

Unterbiberg 

590 

2,2 

2.0 - 2.4 

7935659 

0 

Brücke A 8 Ost über Hachinger Bach (6) 

Unterhaching 

149 

2,9 

2.5 - 2.9 

7935660 

0 

Brücke A 8 Ost über K M22 (AS Unterhaching- 
Ost)(9)/Brücke A 8 Ost über K M22, FB B (9) 

Unterhaching 

302 

2,0 

2.0 - 2.4 

7935663 

1 

Brücke A 8 Ost über K M22 (AS Unterhaching- 
Ost)(9)/Brücke A 8 Ost über K M22, FB A (9) 

Unterhaching 

302 

1,8 

1.5 - 1.9 

7935663 

2 

Brücke A 8 Ost über Geh- und Radweg (9/1 )/Brücke A 8 

Ost über GRW, Verbreiterung FB B (9/1) 

Unterhaching 

20 

1,9 

1.5 - 1.9 

7935664 

1 

Brücke A 8 Ost über Geh- und Radweg (9/1 )/Brücke A 8 

Ost über GRW, Mittelteil FB A+B (9/1) 

Unterhaching 

99 

1,9 

1.5 - 1.9 

7935664 

2 

Brücke A 8 Ost über Geh- und Radweg (9/1 )/Brücke A 8 

Ost über GRW, Verbreiterung FB A (9/1 ) 

Unterhaching 

20 

1,7 

1.5 - 1.9 

7935664 

3 

Brücke A 8 Ost über ÖFWW Ziegelweg (10) 

Ottobrunn 

197 

3,0 

3.0 - 3.4 

7935665 

0 

Brücke A 8 Ost über ÖFW Zacherlweg (1 1 )/Brücke A 8 Ost 
ü. ÖFW Zacheriw., Verbr. FB B (1 1 ) 

Ottobrunn 

31 

2,1 

2.0 - 2.4 

7935666 

1 

Brücke A 8 Ost über ÖFW Zacherlweg (1 1 )/Brücke A 8 Ost 
ü. ÖFW Zacheriw., Mittelt. A+B (11) 

Ottobrunn 

143 

2,8 

2.5 - 2.9 

7935666 

2 

Brücke A 8 Ost über ÖFW Zacherlweg (1 1 )/Brücke A 8 Ost 
ü. ÖFW Zacheriw., Verbr. FB A (1 1 ) 

Ottobrunn 

31 

2,1 

2.0 - 2.4 

7935666 

3 

Brücke Fasangartenstraße über A 995 (1) 

München 

990 

2,5 

2.5 - 2.9 

7935669 

0 

Brücke Ast A 995 (AS Unterhaching) über A 995 (2) 

Fasangarten / Unterhaching 

602 

3,0 

3.0 - 3.4 

7935670 

0 

Brücke A 995 über Wörnbrunner Geräumt (3) 

Unterhaching 

354 

1,6 

1.5 - 1.9 

7935671 

0 

Brücke A 995 über Winkelweg bei Unterhaching (4)/Brücke 
A 995 über Winkelweg bei Unterh., FB B (4) 

Unterhaching 

421 

2,0 

2.0 - 2.4 

7935672 

1 

Brücke A 995 über Winkelweg bei Unterhaching (4)/Brücke 
A 995 über Winkelweg bei Unterh., FB A (4) 

Unterhaching 

389 

2,5 

2.5 - 2.9 

7935672 

2 

Brücke A 995 über AS Taufkirchen (AS)(5)/Brücke A 995 
über AS Taufkirchen, FB B (AS) (5) 

Oberhaching 

399 

2,2 

2.0 - 2.4 

7935673 

1 
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Brücke A 995 über AS Taufkirchen (AS)(5)/Brücke A 995 
über AS Taufkirchen, FB A (AS) (5) 

Oberhaching 

415 

2,5 

2.5 - 2.9 

7935673 

2 

Brücke A 995 über Kögelweg bei Taufkirchen (6)/Brücke A 
995 über Kögelweg b. Taufkirchen, FB B(6) 

Taufkirchen 

208 

2,5 

2.5 - 2.9 

7935674 

1 

Brücke A 995 über Kögelweg bei Taufkirchen (6)/Brücke A 
995 über Kögelweg b. Taufkirchen, FB A(6) 

Taufkirchen 

243 

2,0 

2.0 - 2.4 

7935674 

2 

Brücke Geh- und Radweg über A 995 (7) 

Taufkirchen 

263 

2,3 

2.0 - 2.4 

7935675 

0 

Brücke A 995 über Flachinger Tal (AS)(9)/Brücke A 995 
über Flachinger Tal, FB B (AS) (9) 

Oberhaching 

3431 

2,5 

2.5 - 2.9 

7935676 

1 

Brücke A 995 über Flachinger Tal (AS)(9)/Brücke A 995 
über Flachinger Tal, FB A (AS) (9) 

Oberhaching 

3431 

2,5 

2.5 - 2.9 

7935676 

2 

Brücke A 995 über Lanzenhaarerweg bei Taufk. 

(10)/Brücke A 995 ü. Lanzenhaarerw. b.Taufk., FB B (10) 

Oberhaching bei München 

212 

2,5 

2.5 - 2.9 

7935678 

1 

Brücke A 995 über Lanzenhaarerweg bei Taufk. 

(10)/Brücke A 995 ü. Lanzenhaarerw. b.Taufk., FB A (10) 

Oberhaching bei München 

248 

2,5 

2.5 - 2.9 

7935678 

2 

Brücke A 995 über Flopfenweg (1 1 ) 

Taufkirchen 

369 

2,6 

2.5 - 2.9 

7935679 

0 

Brücke B 1 3 über A 995 (AS Sauerlach) (1 2) 

Sauerlach 

1651 

2,9 

2.5 - 2.9 

7935680 

0 

Brücke A8 Ost ü.B 471/K M19(AS Taufkirch.- 
Ost)(12)/Brücke A 8 Ost über B 471/K M19 (AS), FB B (12) 

Ottobrunn 

330 

1,9 

1.5 - 1.9 

7935702 

1 

Brücke A8 Ost ü.B 471/K M19(AS Taufkirch.- 
Ost)(12)/Brücke A 8 Ost über B 471/K M19 (AS), FB A (12) 

Ottobrunn 

328 

1,8 

1.5 - 1.9 

7935702 

2 

Brücke A 8 Ost Rampe über GRW in AS (1 2/1 ) 

Ottobrunn 

61 

1,1 

1.0 - 1.4 

7935703 

0 

Brücke A 80st Rampe ü.GRW in AS Unterh.-Ost (9/2s) 

Ottobrunn 

82 

1,8 

1.5 - 1.9 

7935708 

0 

Brücke A 995 über GRW in AS Unterhaching (2b) 

Unterhaching 

79 

1,8 

1.5 - 1.9 

7935709 

0 

Brücke A 8 Ost über St2368A (AS Neubiberg )(3/1 )/Brücke 

A 8 Ost über St 2368A, FB B (3/1 ) 

Unterbiberg 

281 

1,8 

1.5 - 1.9 

7935710 

1 

Brücke A 8 Ost über St2368A (AS Neubiberg )(3/1 )/Brücke 

A 8 Ost über St 2368A, FB A (3/1 ) 

Unterbiberg 

281 

1,7 

1.5 - 1.9 

7935710 

2 

Brücke A 8 Ost über GRW entlang B471 (12/2) 

Ottobrunn 

167 

2,2 

2.0 - 2.4 

7935712 

0 
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Brücke A 995 über Münchner-Kindl-Weg (0/1) 

München 

272 

2,0 

2.0 - 2.4 

7935736 

0 

Brücke B 304 über GRW bei Vaterstetten 

VATERSTETTEN 

98 

1,0 

1.0 - 1.4 

7936500 

0 

Brücke B 471 über GRW bei Keferloh 

KEFERLOH 

154 

2,7 

2.5 - 2.9 

7936501 

0 

Brücke GRW über B 471 in Hohenbrunn 

HOHENBRUNN 

126 

2,0 

2.0 - 2.4 

7936503 

0 

Brücke GRW über B 304 in Neukeferloh 

NEUKEFERLOH 

153 

2,3 

2.0 - 2.4 

7936509 

0 

Brücke B 304 über FW bei Zorneding 

ZORNEDING 

94 

2,0 

2.0 - 2.4 

7936512 

0 

Brücke St 2081 über B 304 bei Zorneding 

ZORNEDING 

320 

1,7 

1.5 - 1.9 

7936513 

0 

Brücke FW über B 304 bei Zorneding 

ZORNEDING 

138 

2,0 

2.0 - 2.4 

7936515 

0 

Brücke St 2081 über B 304 bei Zorneding 

ZORNEDING 

341 

1,8 

1.5 - 1.9 

7936516 

0 

Brücke GVS/Bucher Straße über B 304 bei Zorneding 

ZORNEDING 

139 

1,8 

1.5 - 1.9 

7936517 

0 

Brücke GVS Neukefer.-Keferloh über A 99 Ost (42/3) 

Keferloh 

909 

2,8 

2.5 - 2.9 

7936625 

0 

Brücke A 99 Ost über A 87 alt (43/1 )/Brücke A 99 Ost über 
A87 alt, FB B (43/1) 

Grasbrunn 

2436 

3,5 

3.5 - 4.0 

7936626 

1 

Brücke A 99 Ost über A 87 alt (43/1 )/Brücke A 99 Ost über 
A87 alt, FB A(43/1) 

Grasbrunn 

1966 

2,9 

2.5 - 2.9 

7936626 

2 

Brücke A 99 Ost über ÖFWW (44/1 ) 

Grasbrunn 

470 

2,0 

2.0 - 2.4 

7936627 

0 

LJi uor\c y~v z/zi uuci vj? v o v^i aoui ui ii i-rxcici lui i 

(45/1 )/Brücke A 99 Ost ü. GVS Grasb.-Keferloh, FB 

Grasbrunn 

262 

2,6 

2.5 - 2.9 

7936628 

1 

uuci vj v o \jji aoui ui ii i-rxcici ivji i 

(45/1)/Brücke A 99 Ost ü. GVS Grasb.-Keferloh, FB 

A / /i C /H \ 

Grasbrunn 

335 

2,0 

2.0 - 2.4 

7936628 

2 

Brücke A 99 Ost über GVS (46/1 ) 

Putzbrunn 

667 

2,3 

2.0 - 2.4 

7936629 

0 

Brücke A 99 Ost über ÖFW bei Putzbrunn (46/2)/Brücke A 
99 Ost über ÖFW b. Putzbrunn, FB B (46/2) 

Putzbrunn 

173 

1,7 

1.5 - 1.9 

7936630 

1 
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Brücke A 99 Ost über ÖFW bei Putzbrunn (46/2)/Brücke A 
99 Ost über ÖFW b. Putzbrunn, FB A (46/2) 

Putzbrunn 

173 

2,0 

2.0 - 2.4 

7936630 

2 

Brücke B 471 über A 99 Ost (AS Flohenbrunn) (47/1 ) 

Flohenbrunn 

2098 

2,9 

2.5 - 2.9 

7936631 

0 

Brücke GVS Flohenbr.-Riemerl. über A 99 Ost (48/2) 

Riemerling 

515 

2,7 

2.5 - 2.9 

7936632 

0 

Brücke ÖFWW bei Flohenbrunn über A 99 Ost (49/1) 

Flohenbrunn 

355 

2,7 

2.5 - 2.9 

7936633 

0 

Brücke GVS Riemerl.-Flohenbr. über A 99 (49/3) 

Flohenbrunn 

882 

2,9 

2.5 - 2.9 

7936635 

0 

Brücke B471 bei Flohenbrunn über A 99 Ost (50/1 ) 

Flohenbrunn 

744 

2,8 

2.5 - 2.9 

7936636 

0 

Brücke A 99 Ost über St2078 (AS Ottobrunn) 

(51/1)/Brücke A 99 Ost ü. St2078 (AS Ottobr.), FB B(51/1) 

Ottobrunn 

850 

2,7 

2.5 - 2.9 

7936637 

1 

Brücke A 99 Ost über St2078 (AS Ottobrunn) 

(51/1)/Brücke A 99 Ost ü. St2078 (AS Ottobr.), FB A(51/1) 

Ottobrunn 

850 

2,7 

2.5 - 2.9 

7936637 

2 

Ul uor\c rA zfz/ v-/oi uuci vj v r\ii oi loiOorvcioi i-um- / i 

(51/2)/Brücke A 99 Ost über GVS Kirchst.-B471 , FB 

Kirchstockach 

233 

2,6 

2.5 - 2.9 

7936638 

1 

C 7 C» v-/oi uuci vj v u r\ii oi loiuorvaoi / i 

(51/2)/Brücke A 99 Ost über GVS Kirchst.-B471 , FB 

Kirchstockach 

212 

2,6 

2.5 - 2.9 

7936638 

2 

z/z/ V-/ÖI uuci vj v o r\ii oi löiuorvaoi 1-1^*+ / 1 

(51/2)/Brücke A 99 Ost ü.GVS Kirch.-B471,Verbr.FB 

Kirchstockach 

67 

1,7 

1.5 - 1.9 

7936638 

3 

crc? \wroi u.vjjvo r\ii oi ioi.-vjjuui ui ioicui. 

(52/1)/Brücke A 99 Ost ü. GVS Kirch.-Gudruns., FB 

Kirchstockach 

194 

2,8 

2.5 - 2.9 

7936639 

1 

BfÖCrCt'r^ c'c/ wöi u.vjvu r\ii oi iöi.-vjuui ui iöicui. 

(52/1)/Brücke A 99 Ost ü. GVS Kirch.-Gudruns., FB 

Kirchstockach 

244 

2,8 

2.5 - 2.9 

7936639 

2 

Brücke A 8 Ost über Kr Ml 1 Brunnthal-Otterloh 
(14)/Brücke A 8 Ost über Kr Ml 1 , Verbr. FB B (14) 

Brunnthal 

88 

2,5 

2.5 - 2.9 

7936640 

1 

Brücke A 8 Ost über Kr Ml 1 Brunnthal-Otterloh 
(14)/Brücke A 8 Ost über Kr Ml 1 , Mittelt. FB A+B (14) 

Brunnthal 

260 

2,5 

2.5 - 2.9 

7936640 

2 

Brücke A 8 Ost über Kr Ml 1 Brunnthal-Otterloh 
(14)/Brücke A 8 Ost über K Ml 1 , Verbr. FB A (14) 

Brunnthal 

136 

3,0 

3.0 - 3.4 

7936640 

3 

Brücke Rampe A 99 Ost ü. GRW (AS Flohenbrunn)(48/1) 

Flohenbrunn 

43 

2,2 

2.0 - 2.4 

7936641 

0 

Brücke St 2079 über A 99 Ost bei Putzbrunn (45/2) 

Putzbrunn 

653 

1,8 

1.5 - 1.9 

7936662 

0 
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Brücke B 304 über GRW in Kirchseeon 

KIRCHSEEON 

40 

2,0 

2.0 - 2.4 

7937501 

0 

Brücke B 304 über GRW in Kirchseeon 

KIRCHSEEON 

96 

1,7 

1.5 - 1.9 

7937502 

0 

Brücke B 304 über GVS bei Kirchseeon 

KIRCHSEEON 

147 

2,1 

2.0 - 2.4 

7937503 

0 

Brücke B 304 über GVS/Osterseeonstraße 

KIRCHSEEON 

115 

2,2 

2.0 - 2.4 

7937504 

0 

Brücke GRW über B 304 in Eglharting 

EGLHARTING 

65 

2,0 

2.0 - 2.4 

7937523 

0 

Brücke FW über B 304 bei Zorneding 

ZORNEDING 

143 

2,0 

2.0 - 2.4 

7937538 

0 

Brücke GVS/Herzog-Albrecht-Straße über B 304 

ZORNEDING 

265 

1,8 

1.5 - 1.9 

7937539 

0 

Brücke GVS über B304 Reitgiesing 

Ebersberg 

239 

2,5 

2.5 - 2.9 

7937651 

0 

Brücke B304 über FW Tennishalle 

Ebersberg 

101 

1,0 

1.0 - 1.4 

7937652 

0 

Brücke FW über B304 GW Kaps 

Ebersberg 

77 

1,7 

1.5 - 1.9 

7937654 

0 

Brücke B304 über FW Gsprait 

Wiesham 

92 

2,0 

2.0 - 2.4 

7937655 

0 

Brücke GVS Oberlaufing über B304 Ebersberg 

Ebersberg 

224 

2,4 

2.0 - 2.4 

7937657 

0 

Brücke B 304 über GRW bei Flage Bau 

Ebersberg 

64 

1,1 

1.0 - 1.4 

7937659 

0 

Brücke B15 über Katzbach bei Attel 

Ramerberg 

118 

2,2 

2.0 - 2.4 

7938500 

0 

Brücke B304 über Wirtschaftsweg bei Felling 

Felling 

48 

1,7 

1.5 - 1.9 

7938501 

0 

Brücke B15 über Geh- und Radweg bei Sendling 

Sendling 

44 

1,0 

1.0 - 1.4 

7938508 

0 

Brücke B 304 über Ebrach bei Steinhöring 

STEINHÖRING 

88 

2,5 

2.5 - 2.9 

7938702 

0 

Brücke GRW über Ebrach neben B 304 

STEINHÖRING 

37 

1,2 

1.0 - 1.4 

7938709 

0 
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Brücke B15 über Altermanngraben bei Sendling 

Sendling 

51 

2,0 

2.0 - 2.4 

7939500 

0 

Brücke B 15 über die Attel bei Attel 

Attel 

634 

2,3 

2.0 - 2.4 

7939501 

0 

Brücke Bl 5 über GVS bei Attel 

Attel 

280 

2,0 

2.0 - 2.4 

7939502 

0 

Brücke GVS über B 15 bei Attel 

Attel 

171 

1,9 

1.5 - 1.9 

7939503 

0 

Brücke B 15 über DB bei Altensee 

Soyen 

189 

2,5 

2.5 - 2.9 

7939505 

0 

Brücke B304 über die Ebrach (Johannisbrücke) 

Edling 

132 

1,8 

1.5 - 1.9 

7939506 

0 

Brücke B304 über Rad- und Gehweg bei Reitmehring 

Reitmehring 

35 

1,6 

1.5 - 1.9 

7939507 

0 

Brücke B304 über Murn bei Kirchensur 

Kirchensur 

48 

2,2 

2.0 - 2.4 

7939510 

0 

Brücke B304 über Gehweg bei Reithmering 

Reithmering 

30 

1,1 

1.0 - 1.4 

7939520 

0 

Brücke B304 über Wirtschaftsweg Osendorf 

Osendorf bei Wasserburg 

67 

2,5 

2.5 - 2.9 

7939522 

0 

Brücke B304 über Wirtschaftsweg bei Weiglham 

Weiglham bei Eiselfing 

80 

2,5 

2.5 - 2.9 

7939523 

0 

Brücke B304 über Viehtrieb Schilchau 

Schilchau bei Eiselfing 

45 

1,7 

1.5 - 1.9 

7939524 

0 

Brücke Bl 5 über FW Rohrmoos 

Wasserburg 

76 

2,0 

2.0 - 2.4 

7939528 

0 

Brücke B304 über die Bl 5 bei Reitmehring 

Reitmehring 

1561 

2,7 

2.5 - 2.9 

7939529 

0 

Brücke Bl 5 über DB und 2 FW bei Reitmehring 

Reitmehring 

283 

2,7 

2.5 - 2.9 

7939530 

0 

Brücke B304 über Ortszufahrt Wasserburg 

Reitmehring bei Wasserburg 

781 

1,7 

1.5 - 1.9 

7939534 

0 

Brücke B304 über Gehweg Rottmoos 

Rottmoos bei Wasserburg 

32 

2,4 

2.0 - 2.4 

7939536 

0 

Brücke B304 über Wirtschaftsweg bei Koblberg 

Koblberg bei Wasserburg 

88 

1,9 

1.5 - 1.9 

7939537 

1 
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Brücke B 304 über Inn bei Wasserburg 

Wasserburg am Inn 

5156 

2,3 

2.0 - 2.4 

7939538 

0 

Brücke B304 über Wirtschaftsweg bei Odelsham 

Odelsham bei Wasserburg 

83 

2,5 

2.5 - 2.9 

7939539 

0 

Brücke B 304 über Gemeindestraße bei Neudeck 

Neudeck bei Wasserburg 

163 

2,0 

2.0 - 2.4 

7939540 

0 

Brücke St 2092 über B304 bei Wasserburg 

Wasserburg 

313 

1,9 

1.5 - 1.9 

7939541 

0 

Brücke B304 über FW bei Straßloh 

Straßloh bei Wasserburg 

114 

1,0 

1.0 - 1.4 

7939542 

0 

Brücke B304 über Wirtschaftsweg bei Straß 

Straß bei Wasserburg 

83 

1,2 

1.0 - 1.4 

7939543 

0 

Brücke B 15 über FW bei Seeburg 

Seeburg 

65 

1,0 

1.0 - 1.4 

7939554 

0 

Brücke B 304 über Obinger Bach bei Flochbruck 

Flochbruck 

25 

2,3 

2.0 - 2.4 

7940504 

0 

Brücke FW über B304 bei Gallertsham 

Gallertsham 

171 

1,8 

1.5 - 1.9 

794051 1 

0 

Brücke B 299 über die Alz in Altenmarkt 

Altenmarkt 

510 

1,9 

1.5 - 1.9 

7941500 

0 

Brücke B 299 über den Mühlbach in Altenmarkt 

Altenmarkt 

136 

2,4 

2.0 - 2.4 

7941501 

0 

Brücke B 304 über die Alz in Altenmarkt 

Altenmarkt 

592 

2,4 

2.0 - 2.4 

7941502 

0 

Brücke B 299 über die Alz in Trostberg (Süd) 

Trostberg 

987 

2,2 

2.0 - 2.4 

7941503 

A 

Brücke B 299 über Friedhofstr. in Trostberg 

Trostberg 

125 

2,1 

2.0 - 2.4 

7941514 

0 

Brücke B 299 über den Alzkanal in Trostberg 

Trostberg 

369 

2,0 

2.0 - 2.4 

7941515 

0 

Brücke B 299 über die Alz in Trostberg (Nord) 

Trostberg Stm.Alzbr.2 

956 

2,4 

2.0 - 2.4 

7941516 

A 

Brücke B 299 über Graben bei Kaltenbrunn 

Trostberg 

36 

3,0 

3.0 - 3.4 

7941517 

0 

Brücke B 299 über GRW 2 bei Mögling 

Mögling 

55 

2,0 

2.0 - 2.4 

7941518 

0 
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Brücke B 299 über GRW 1 Mögling 

Mögling 

64 

1,9 

1.5 - 1.9 

7941520 

0 

Brücke B 304 über GRW in Altenmarkt 

Altenmarkt 

82 

1,2 

1.0 - 1.4 

7941526 

0 

Brücke B 20 über Stillbach bei Kirchheim 

Kirchheim 

138 

2,3 

2.0 - 2.4 

7942502 

0 

Brücke B 20 über Götzinger Ache bei Fridolfing 

Fridolfing 

135 

2,7 

2.5 - 2.9 

7942503 

0 

Brücke B 20 über Bach beim Tittmoninger Tor 

Tittmoning 

27 

2,7 

2.5 - 2.9 

7942516 

0 

Brücke B 20 über FW 1 bei Kirchheim 

Kirchheim 

43 

2,5 

2.5 - 2.9 

7942517 

0 

Brücke B 20 über FW 2 bei Kirchheim 

Pietling 

44 

2,4 

2.0 - 2.4 

7942518 

0 

Brücke B 20 über Flutmulde bei Fridolfing 

Fridolfing 

45 

2,5 

2.5 - 2.9 

7942519 

0 

Brücke B 20 über FW bei Fridolfing 

Fridolfing 

44 

2,3 

2.0 - 2.4 

7943500 

0 

Brücke A96 über GVS Amendinger Grenzweg/Brücke A96 
über GVS Amendinger Grenzweg (63-1 ) 

Memmingen 

162 

2,7 

2.5 - 2.9 

8026803 

1 

Brücke A96 über GVS Amendinger Grenzweg/Brücke A96 
über GVS Amendinger Grenzweg (63-1 ) 

Memmingen 

162 

2,3 

2.0 - 2.4 

8026803 

2 

Brücke K-MM19 über A96 (AS Memmingen Nord)/Brücke 
K-MM19 über A96 (AS Memmingen Nord) (63-2) 

Memmingen 

891 

2,3 

2.0 - 2.4 

8026804 

0 

Brücke A7 über A96 Lindau-Landsberg (AK 
Memmingen)/Brücke A7 über A96 (AK Memmingen) (54-2) 

Memmingen 

504 

2,7 

2.5 - 2.9 

8026870 

1 

Brücke A7 über A96 Lindau-Landsberg (AK 
Memmingen)/Brücke A7 über A96 (AK Memmingen) (54-2) 

Memmingen 

732 

2,5 

2.5 - 2.9 

8026870 

2 

Brücke A7 über A96 Lindau-Landsberg (AK 
Memmingen)/Brücke A7 über A96 (AK Memmingen) (54-2) 

Memmingen 

732 

2,5 

2.5 - 2.9 

8026870 

3 

Brücke A7 über A96 Lindau-Landsberg (AK 
Memmingen)/Brücke A7 über A96 (AK Memmingen) (54-2) 

Memmingen 

504 

2,5 

2.5 - 2.9 

8026870 

4 

Brücke A7 über Kr MN 33 Memmingen - Buxheim/Brücke 

A7 über Kr MN 33 Memmingen - Buxheim (54-3) 

Buxheim 

292 

2,7 

2.5 - 2.9 

8026871 

1 

Brücke A7 über Kr MN 33 Memmingen - Buxheim/Brücke 

A7 über Kr MN 33 Memmingen - Buxheim (54-3) 

Buxheim 

383 

2,6 

2.5 - 2.9 

8026871 

2 
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Brücke A7 über DB (1gl.) Memmingen - Leutkirch/Brücke 

A7 über DB (1gl.) Memmingen - Leutk. (55-1) 

Memmingen 

465 

2,8 

2.5 - 2.9 

8026872 

1 

Brücke GVS Memmingen - Buxach über A7/Brücke GVS 
Memmingen - Buxach über A7 (55-2) 

Memmingen 

411 

2,2 

2.0 - 2.4 

8026873 

0 

uut^i oi^uu9 ivit^i i ii i iii r- 

Volkratshofen/Brücke A7 ü. St2009 Memmingen - 

Memmingen 

495 

2,7 

2.5 - 2.9 

8026874 

1 

UlUOK^H/ üUci ivici 1 II 1 III 1 - 

Volkratshofen/Brücke A7 ü. St2009 Memmingen - 

Memmingen 

495 

2,9 

2.5 - 2.9 

8026874 

2 

Brücke Rampe A7-A96 über A96 München-Lindau/Brücke 
Rampe A7-A96 über A96 (54-2S) 

Memmingen 

1158 

2,4 

2.0 - 2.4 

8026875 

1 

Brücke Rampe A7-A96 über A96 München-Lindau/Brücke 
Rampe A7-A96 über A96 (54-2S) 

Memmingen 

1231 

2,5 

2.5 - 2.9 

8026875 

2 

Brücke A96 über DB (Igl) Lindau - Memmingen/Brücke 

A96 über DB (Igl) Lindau - Memmingen (62-3) 

Memmingen 

339 

3,0 

3.0 - 3.4 

8026876 

1 

Brücke A96 über DB (Igl) Lindau - Memmingen/Brücke 

A96 über DB (1gl) Lindau - Memmingen (62-3) 

Memmingen 

585 

2,0 

2.0 - 2.4 

8026876 

3 

Brücke A96 über GVS Buxheim - Memmingen/Brücke A96 
über GVS Buxheim - Memmingen (62-2) 

Buxheim 

375 

2,6 

2.5 - 2.9 

8026877 

2 

Brücke A96 über das Buxachtal/Brücke A96 über das 
Buxachtal (62-1) 

Buxheim 

3922 

2,7 

2.5 - 2.9 

8026878 

2 

Brücke A96 über das Buxachtal/Brücke A96 über das 
Buxachtal (62-1 ) 

Buxheim 

4263 

2,3 

2.0 - 2.4 

8026878 

3 

Brücke A96 über FW (Staatsforstverwaltung)/Brücke A96 
über FW (Staatsforstverwaltung) (60-2) 

Westerhart 

157 

1,8 

1.5 - 1.9 

8026879 

0 

Brücke A96 über FW (Staatsforstverwaltung)/Brücke A96 
über FW (Staatsforstverwaltung) (60-1) 

Westerhart 

102 

1,7 

1.5 - 1.9 

8026880 

1 

Brücke A96 über FW (Staatsforstverwaltung)/Brücke A96 
über FW (Staatsforstverwaltung) (60-1) 

Westerhart 

110 

1,6 

1.5 - 1.9 

8026880 

2 

Brücke A96 über GVS Brunnen - Volkratshofen/Brücke 

A96 über GVS Brunnen - Volkratshofen (58-1) 

Volkratshofen 

139 

2,2 

2.0 - 2.4 

8026881 

1 

Brücke A96 über GVS Brunnen - Volkratshofen/Brücke 

A96 über GVS Brunnen - Volkratshofen (58-1) 

Volkratshofen 

151 

2,7 

2.5 - 2.9 

8026881 

2 

Brücke GVS Brunnen - Volkratshofen über A96/Brücke 

GVS Brunnen - Volkratshofen über A96 (57-1) 

Volkratshofen 

427 

2,8 

2.5 - 2.9 

8026882 

0 

Brücke A96 über GVS Brunnen - Ferthofen/Brücke A96 
über GVS Brunnen - Ferthofen (56-2) 

Ferthofen 

136 

1,7 

1.5 - 1.9 

8026883 

1 
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Brücke A96 über GVS Brunnen - Ferthofen/Brücke A96 
über GVS Brunnen - Ferthofen (56-2) 

Ferthofen 

144 

2,0 

2.0 - 2.4 

8026883 

2 

Brücke A96 über Iller bei Ferthofen/Brücke A96 über Iller 
bei Ferthofen (56-1) 

Ferthofen 

987 

2,0 

2.0 - 2.4 

8026884 

2 

Brücke A96 über Iller bei Ferthofen/Brücke A96 über Iller 
bei Ferthofen (56-1 ) 

Ferthofen 

10843 

2,8 

2.5 - 2.9 

8026884 

3 

LJi uor\c y~v / uuoi ivici i ii i iii i ~ i-c^ciu ' i \ vv ' 

FW/Brücke A7 über GS Memmingen - Legau+RW+FW (57- 

A \ 

Memmingen 

417 

2,8 

2.5 - 2.9 

8027650 

1 

lJI uor\c r\i uuci vjo iviciitiiMii^di - i_o^au ' i \ vv ' 

FW/Brücke A7 über GS Memmingen - Legau-t-RW-t-FW (57- 

A \ 

Memmingen 

417 

2,8 

2.5 - 2.9 

8027650 

2 

Brücke A7 über FW Memmingen - Neubruch/Brücke A7 
über FW Memmingen - Neubruch (58-1) 

Memmingen 

162 

2,7 

2.5 - 2.9 

8027651 

1 

Brücke A7 über FW Memmingen - Neubruch/Brücke A7 
über FW Memmingen - Neubruch (58-1) 

Memmingen 

162 

2,7 

2.5 - 2.9 

8027651 

2 

Brücke GW Memmingen - Dickenreishausen über 
A7/Brücke GW Memmingen - Dickenreish. über A7 (58-2) 

Memmingen 

213 

2,4 

2.0 - 2.4 

8027652 

0 

TjrauT^e'7T7"Tnj^rTj;jT7UTVTf7PTTTjrrTTg^TT"^7^onvTCTrnT7Tng^ri ^ — 

Süd)/Brücke A7 über B300 MM-Woringen (AS MM Süd) 

Memmingen 

1066 

2,8 

2.5 - 2.9 

8027653 

1 

Üi'üüK'e M/ uutii uouu iviivi-vvui II igtii 1 ^Mo ivitJi 1 II 1 Ml igtii 1 

Süd)/Brücke A7 über B300 MM-Woringen (AS MM Süd) 

Memmingen 

1066 

2,9 

2.5 - 2.9 

8027653 

2 

Brücke A7 über FW in der Woringer Einöde/Brücke A7 
über FW in der Woringer Einöde (61-1) 

Woringen 

171 

1,9 

1.5 - 1.9 

8027654 

1 

Brücke A7 über FW in der Woringer Einöde/Brücke A7 
über FW in der Woringer Einöde (61-1) 

Woringen 

182 

1,8 

1.5 - 1.9 

8027654 

2 

Brücke A7 über Zellerbach in der Woringer Einöde/Brücke 
A7 ü. Zellerbach in der W. Einöde (61-2) 

Woringen 

102 

2,0 

2.0 - 2.4 

8027655 

1 

Brücke A7 über Zellerbach in der Woringer Einöde/Brücke 
A7 ü. Zellerbach in der W. Einöde (61-2) 

Woringen 

109 

2,0 

2.0 - 2.4 

8027655 

2 

Brücke A7 über FW in der Woringer Einöde/Brücke A7 
über FW in der Woringer Einöde (62-1 ) 

Woringen 

174 

1,9 

1.5 - 1.9 

8027656 

1 

Brücke A7 über FW in der Woringer Einöde/Brücke A7 
über FW in der Woringer Einöde (62-1 ) 

Woringen 

174 

1,9 

1.5 - 1.9 

8027656 

2 

Brücke A7 über FW Fletzlinshofen - Woringen/Brücke A7 
über FW Fletzlinshofen - Woringen (63-1) 

Woringen 

171 

1,8 

1.5 - 1.9 

8027657 

1 

Brücke A7 über FW Fletzlinshofen - Woringen/Brücke A7 
über FW Fletzlinshofen - Woringen (63-1) 

Woringen 

171 

2,5 

2.5 - 2.9 

8027657 

2 
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LJi uor\c u. v o vjivjioiiiciiiiioii.-vvvjiiii^d 

Woringen)/Brücke A7 ü. GVS Grmh.-Wor. (AS Woringen) 

Woringen 

412 

1,9 

1.5 - 1.9 

8027658 

1 

(S\ r^i u. vjvo \j?iuioiiiciiiiioii.-vvuiiii^d 

Woringen)/Brücke A7 ü. GVS Grmh.-Wor. (AS Woringen) 

Woringen 

412 

2,0 

2.0 - 2.4 

8027658 

2 

M/ UUtil 1 VV IllUtü VVUIIIigt!l 

Bahnhofseinöde/Brücke A7 ü. FW in der Woringer 

Woringen 

204 

2,1 

2.0 - 2.4 

8027659 

1 

DruCKtrArr'ULTtJi I Vv mutJi vvuiiiiytJi 

Bahnhofseinöde/Brücke A7 ü. FW in der Woringer 

Woringen 

204 

2,2 

2.0 - 2.4 

8027659 

2 

bruCRtrA7'uiJt?i 1 Vv iiiutJi vvuiiiiytJi 

Bahnhofseinöde/Brücke A7 ü. FW in der Woringer 

Woringen 

164 

2,0 

2.0 - 2.4 

8027660 

1 

BhicRe'Arl'\45S 1\v iiiutü vvuiiiigt!i 

Bahnhofseinöde/Brücke A7 ü. FW in der Woringer 

Woringen 

164 

2,7 

2.5 - 2.9 

8027660 

2 

Brücke A7 über FW Dietradried - Darast/Brücke A7 über 
FW Dietradried - Darast (66-1) 

Dietratried 

173 

2,0 

2.0 - 2.4 

8027661 

1 

Brücke A7 über FW Dietradried - Darast/Brücke A7 über 
FW Dietradried - Darast (66-1) 

Dietratried 

173 

1,9 

1.5 - 1.9 

8027661 

2 

Brücke A7 über GVS Niederdorf - K-MN22/Brücke A7 
über GVS Niederdorf - K-MN22 (67-1) 

Wolfertschwenden 

348 

2,7 

2.5 - 2.9 

8027662 

1 

Brücke A7 über GVS Niederdorf - K-MN22/Brücke A7 
über GVS Niederdorf - K-MN22 (67-1 ) 

Wolfertschwenden 

342 

2,4 

2.0 - 2.4 

8027662 

2 

Brücke A7 über Flungerbach bei Dickenreis/Brücke A7 
über Flungerbach bei Dickenreis (59-2) 

Memmingen 

145 

1,8 

1.5 - 1.9 

8027663 

0 

Brücke A96 ü. St2009 Trunk. -MM (AS Memmingen 
Ost)/Brücke A96 ü. St2009 Trunk.-MM (AS MM Ost) (67-2) 

Memmingen 

676 

2,2 

2.0 - 2.4 

8027664 

1 

Brücke A96 ü. St2009 Trunk.-MM (AS Memmingen 
Ost)/Brücke A96 ü. St2009 Trunk.-MM (AS MM Ost) (67-2) 

Memmingen 

653 

1,7 

1.5 - 1.9 

8027664 

2 

Ul uCr\c uuci v o y~vi luci rci|jidiiiuiiic • 

Flaienbach/Brücke A96 ü. GVS An d. 

Memmingen 

486 

2,6 

2.5 - 2.9 

8027665 

1 

Ul ÜUkc AcfU uUOi ^ V o Ml 1 üci 1 apici 1 1 lui iic ■ 

Flaienbach/Brücke A96 ü. GVS An d. 

Memmingen 

511 

2,3 

2.0 - 2.4 

8027665 

2 

Brücke A96 über FW Vogelsbrunner Weg/Brücke A96 
über FW Vogelsbrunner Weg (66-3) 

Memmingen 

90 

1,6 

1.5 - 1.9 

8027666 

1 

Brücke A96 über FW Vogelsbrunner Weg/Brücke A96 
über FW Vogelsbrunner Weg (66-3) 

Memmingen 

101 

2,5 

2.5 - 2.9 

8027666 

2 

Brücke A96 über GVS Am Vogelsbrunnen/Brücke A96 
über GVS Am Vogelsbrunnen (66-2) 

Memmingen 

395 

1,9 

1.5 - 1.9 

8027667 

1 
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Brücke A96 über GVS Am Vogelsbrunnen/Brücke A96 
über GVS Am Vogelsbrunnen (66-2) 

Memmingen 

392 

1,7 

1.5 - 1.9 

8027667 

2 

Ul uor\c uuci O v o ' r ai r\ ' lJu - i luoi lui uor\c 

Memmingen/Brücke A96 über GVS+Park+DB - 

Memmingen 

4995 

2,5 

2.5 - 2.9 

8027668 

2 

Ul ÜCKc /Hc/u uuci O V u ' 1 ai r\ ' uu - i i\_/oi lui uor\c 

Memmingen/Brücke A96 über GVS+Park+DB - 

Memmingen 

4587 

2,3 

2.0 - 2.4 

8027668 

3 

Brücke Ast A-E A96 über GRW in AS Memmingen 
Ost/Brücke Ast A-E A96 über GRW in AS MM Ost (67-2a) 

Memmingen 

48 

1,7 

1.5 - 1.9 

8027672 

0 

Brücke B300 über GW in Memmingen 

Memmingen 

65 

2,3 

2.0 - 2.4 

8027918 

0 

Brücke B 12 über K-OAL 14 Untergermaringen 

Untergermaringen 

178 

2,4 

2.0 - 2.4 

8029500 

0 

Brücke B 12 über GVS Obergermaringen 

Obergermaringen 

66 

2,6 

2.5 - 2.9 

8029501 

0 

Brücke B 12 über K-OAL 6 (AS Germaringen) 

Obergermaringen 

390 

2,6 

2.5 - 2.9 

8029502 

0 

Brücke B 12 über GVS Neugablonz 

Neugablonz 

97 

2,7 

2.5 - 2.9 

8029503 

0 

Brücke B 12 über GRW Neugablonz 

Neugabonz 

103 

1,6 

1.5 - 1.9 

8029504 

0 

Brücke B 16 überden Eybach 

Irsee 

37 

2,7 

2.5 - 2.9 

8029505 

0 

Brücke B 1 6 über den Irseer Bach 

Hammerschmiede 

23 

2,9 

2.5 - 2.9 

8029506 

0 

Brücke B 16 überden Riedgraben 

Hammerschmiede 

44 

2,5 

2.5 - 2.9 

8029507 

0 

Brücke B 16 überden Eisbach Ingenried 

Ingenried 

42 

2,4 

2.0 - 2.4 

8029508 

0 

Brücke B 16 überden Wörthbach 

Großried 

65 

1,9 

1.5 - 1.9 

8029509 

0 

Brücke B 12 über GW Steinholz 

Steinholz 

59 

2,1 

2.0 - 2.4 

8029520 

1 

Brücke B 16 über GRW Pforzen 

Pforzen 

91 

2,0 

2.0 - 2.4 

8029525 

0 

Brücke B 16 über GRW bei Pforzen 

Pforzen 

65 

1,7 

1.5 - 1.9 

8029526 

1 
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Brücke B 12 über K-OAL 17 bei Weinhausen 

Weinhausen 

112 

2,7 

2.5 - 2.9 

8030500 

0 

Brücke B 12 über GVS Stettbachstraße b. Weinhausen 

Weinhausen 

145 

1,8 

1.5 - 1.9 

8030501 

0 

Brücke B 12 über GVS Weinhausen 

Weinhausen 

143 

2,5 

2.5 - 2.9 

8030502 

0 

Brücke B 12 über K-OAL 16 Ketterschwang 

Ketterschwang 

171 

2,7 

2.5 - 2.9 

8030503 

0 

Brücke B 12 über GVS Ketterschwanger Weg 

Ketterschwang 

86 

2,7 

2.5 - 2.9 

8030504 

0 

Brücke B 12 über GVS Rieden 

Ketterschwang 

158 

2,7 

2.5 - 2.9 

8030505 

0 

Brücke B 12 über GVS Untergermaringen 

Untergermaringen 

116 

2,7 

2.5 - 2.9 

8030506 

0 

Brücke Bl 7 übereinen GW 

östlich Unterdießen 

53 

1,7 

1.5 - 1.9 

8031500 

0 

Brücke Bl 7 übereine Viehtrift 

beim Römerkessel 

56 

1,1 

1.0 - 1.4 

8031506 

0 

Brücke Bl 7 übereinen GW 

beim Römerkessel 

77 

2,2 

2.0 - 2.4 

8031507 

0 

Brücke Bl 7 übereinen GRW 

nordöstlich Denklingen 

120 

1,9 

1.5 - 1.9 

8031508 

0 

Brücke Bl 7 überK-LL16 

östlich Denklingen 

362 

1,5 

1.5 - 1.9 

8031510 

0 

Brücke Bl 7 über K-LL6/GVS 

östlich Asch 

392 

0,0 

slicht feststellba 

8031511 

0 

Brücke B2 über einen GRW 

südöstlich Neusöcking 

58 

2,2 

2.0 - 2.4 

8033500 

0 

Brücke Gemeindestraße über B2 

in Traubing 

197 

2,5 

2.5 - 2.9 

8033501 

0 

Brücke B2 über einen GRW 

in Traubing 

90 

2,2 

2.0 - 2.4 

8033520 

0 

Brücke B2 über den Deixlfurterbach 

in Traubing 

112 

1,0 

1.0 - 1.4 

8033521 

0 

Brücke B2 über eine GVS 

südöstlich Traubing 

79 

2,0 

2.0 - 2.4 

8033522 

0 
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Brücke B2 über einen GRW 

südöstlich Traubing 

81 

2,3 

2.0 - 2.4 

8033523 

0 

Brücke B2 über eine GVS 

nördlich Pöcking 

206 

2,3 

2.0 - 2.4 

8033525 

0 

Brücke B2 über einen FW 

nördlich Pöcking 

59 

1,3 

1.0 - 1.4 

8033526 

0 

Brücke B2 über einen FW 

nördlich Pöcking 

101 

2,3 

2.0 - 2.4 

8033527 

0 

Brücke B2 übereinen FW 

nordwestlich Pöcking 

101 

1,1 

1.0 - 1.4 

8033528 

0 

Brücke B2 über B2-Äste 

nördlich Pöcking (AS Pöcking- 

286 

1,9 

1.5 - 1.9 

8033530 

0 

Brücke B2 über einen GW 

östlich Pähl (Flirschbergalm) 

61 

2,0 

2.0 - 2.4 

8033701 

0 

Brücke B2 über eine Gemeindestraße 

östlich Pähl 

124 

1,8 

1.5 - 1.9 

8033702 

0 

Brücke B1 1 über eine Viehtrift 

nördlich Icking (Schützenried) 

33 

2,7 

2.5 - 2.9 

8034601 

0 

Brücke B1 1 über eine Viehtrift 

nördlich Dorfen 

137 

2,7 

2.5 - 2.9 

8034603 

0 

Brücke B11 über die Loisach 

in Wolfratshausen 

877 

2,2 

2.0 - 2.4 

8034604 

0 

Brücke B11 übereinen GW 

in Wolfratshausen 

80 

2,5 

2.5 - 2.9 

8034605 

0 

Brücke B11 überden Loisach-Isarkanal/Brücke B11 über 
den Loisach-Isarkanal (neue Br.) 

südlich Wolfratshausen 

218 

1,9 

1.5 - 1.9 

8034606 

1 

Brücke B11 überden Loisach-Isarkanal/Brücke B11 über 
den Loisach-Isarkanal (alte Br.) 

südlich Wolfratshausen 

218 

2,3 

2.0 - 2.4 

8034606 

2 

Brücke A 95 Rampe ü. St2371 (AS Wolfratshs.) (35a) 

Münsing 

201 

1,7 

1.5 - 1.9 

8034613 

0 

Brücke B11 übereinen GW 

südlich Wolfratshausen 

76 

1,7 

1.5 - 1.9 

8034614 

0 

Brücke FW über B1 1 

südwestlich Wolfratshausen 

132 

2,0 

2.0 - 2.4 

8034617 

0 

Brücke GRW neben B11 überden Loisach-Isarkanal 

südlich Wolfratshausen 

64 

1,2 

1.0 - 1.4 

8034619 

0 


Stand: 29.07.2015 


507 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 
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BW- 

Nr. 

Brücke B11 übereinen GW 

südlich Wolfratshausen (am L( 

157 

2,0 

2.0 - 2.4 

8034644 

0 

Brücke B11 übereinen GRW 

südlich Icking (Schlederloh) 

93 

2,2 

2.0 - 2.4 

8034649 

0 

Brücke A 95 über St2071 Neuf.-Hohenschäftl. (21)/Brücke 
A 95 ü. St2071 Neuf.-Hohenschäftl. ,FB B(21) 

Neufahrn 

252 

1,5 

1.5 - 1.9 

8034701 

1 

Brücke A 95 über St2071 Neuf.-Hohenschäftl. (21)/Brücke 
A 95 ü. St2071 Neuf.-Hohenschäftl. ,FB A(21) 

Neufahrn 

205 

2,5 

2.5 - 2.9 

8034701 

2 

Brücke A 95 über GVS Zell - Neufahrn (22) 

Neufahrn 

293 

3,0 

3.0 - 3.4 

8034702 

0 

Brücke Feldweg über A 95 (23) 

Ebenhausen 

269 

2,2 

2.0 - 2.4 

8034703 

0 

Brücke FW zum Burgstall über A 95 (24) 

Irschenhausen 

269 

2,4 

2.0 - 2.4 

8034704 

0 

Brücke A 95 über ÖFWW Mörlbach-Wolfsee (25) 

Mörlbach 

186 

2,0 

2.0 - 2.4 

8034705 

0 

Brücke K STA7 Waldhausen-Mörlbach über A 95 (26) 

Mörlbach 

412 

2,0 

2.0 - 2.4 

8034706 

0 

Brücke ÖFWW bei Bachhausen über A 95 (27) 

Walchstadt 

290 

2,5 

2.5 - 2.9 

8034707 

0 

Brücke A 95 über FW bei Ziegelstadel (28) 

Walchstadt 

308 

3,0 

3.0 - 3.4 

8034708 

0 

Brücke A 95 über ÖFWW Kapellenweg (29) 

Walchstadt 

192 

2,5 

2.5 - 2.9 

8034709 

0 

Brücke A 95 über GVS Attenhausen-Bachhausen 
(30)/Brücke A 95 ü. GVS Attenhausen-Bachh., FB B (30) 

Walchstadt 

137 

2,7 

2.5 - 2.9 

8034710 

1 

Brücke A 95 über GVS Attenhausen-Bachhausen 
(30)/Brücke A 95 ü. GVS Attenhausen-Bachh., FB A (30) 

Walchstadt 

155 

2,0 

2.0 - 2.4 

8034710 

2 

Brücke GVS Attenhausen-Höhenrain über A 95 (31) 

Höhenrain 

403 

2,7 

2.5 - 2.9 

8034711 

0 

Brücke A 95 über GVS Dorfen-Höhenrain (32)/Brücke A 95 
über GVS Dorfen-Höhenrain, FB B (32) 

Dorfen 

146 

2,1 

2.0 - 2.4 

8034712 

1 

Brücke A 95 über GVS Dorfen-Höhenrain (32)/Brücke A 95 
über GVS Dorfen-Höhenrain, FB A (32) 

Dorfen 

150 

2,0 

2.0 - 2.4 

8034712 

2 

Brücke A 95 über St 2070 Berg-Wolfratshausen (33) 

Höhenrain 

724 

2,0 

2.0 - 2.4 

8034713 

0 
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Brücke A 95 über GVS (34) 

Mellenberg 

365 

2,8 

2.5 - 2.9 

8034714 

0 

Brücke A 95 über B 1 1 AS Wolfratshausen(35)/Brücke A 

95 ü. B 1 1 AS Wolfratshs., FB B(35) 

Münsing 

394 

2,7 

2.5 - 2.9 

8034715 

1 

Brücke A 95 über B 11 AS Wolfratshausen(35)/Brücke A 

95 ü. B 1 1 AS Wolfratshs., FB A(35) 

Münsing 

394 

2,9 

2.5 - 2.9 

8034715 

2 

Brücke A 95 Rampe über GRW (AS Schäftlarn )(21a) 

Neufahrn 

63 

1,8 

1.5 - 1.9 

8034716 

0 

Brücke B 13(S) über FW bei Lochhofen 

LOCHHOFEN 

151 

2,8 

2.5 - 2.9 

8035501 

0 

Brücke B 13(S) über FW bei Arget 

ARGET 

151 

2,2 

2.0 - 2.4 

8035502 

0 

Brücke St2070 (AS Flofold. Forst) über A 8 Ost (15) 

Hofolding 

1029 

1,5 

1.5 - 1.9 

8036651 

0 

Brücke FW Taxen - Geräumt über A 8 Ost (16) 

Hofolding 

337 

2,5 

2.5 - 2.9 

8036652 

0 

Brücke GVS Flofolding-Otterfing über A 8 Ost (18) 

Klelnkarollnenfeld 

405 

3,0 

3.0 - 3.4 

8036653 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Kreuzstraße-Otterfing 
(20)/Brücke A 80st ü GVS Kreuzstr-Otterf Verbr FB B(20) 

Otterfing 

80 

2,0 

2.0 - 2.4 

8036654 

1 

Brücke A 8 Ost über GVS Kreuzstraße-Otterfing 
(20)/Brücke A 8 Ost ü GVS Kreuzstr-Otterf, Mlttelt.(20) 

Otterfing 

166 

2,9 

2.5 - 2.9 

8036654 

2 

Brücke A 8 Ost über GVS Kreuzstraße-Otterfing 
(20)/Brücke A 80st ü GVS Kreuzstr-Otterf Verbr FB A(20) 

Otterfing 

80 

2,0 

2.0 - 2.4 

8036654 

3 

Brücke A 8 Ost über ÖFW Teufelsgraben (21 )/Brücke A 8 
Ost ü. ÖFW Teufelsgr., Verbr. FB B (21) 

Föching 

46 

2,0 

2.0 - 2.4 

8036655 

1 

Brücke A 8 Ost über ÖFW Teufelsgraben (21 )/Brücke A 8 
Ost ü.ÖFW Teufelsgr., MIttelt.FB A+B(21) 

Föching 

124 

2,8 

2.5 - 2.9 

8036655 

2 

Brücke A 8 Ost über ÖFW Teufelsgraben (21 )/Brücke A 8 
Ost ü. ÖFW Teufelsgr., Verbr. FB A (21) 

Föching 

46 

2,0 

2.0 - 2.4 

8036655 

3 

Brücke ÖFW Mühlweg über A 8 Ost (23) 

Föching 

338 

2,5 

2.5 - 2.9 

8036656 

0 

Brücke Bl 5 über Rott bei Flochstätt 

Oberwöhrn 

181 

1,1 

1.0 - 1.4 

8038501 

0 

Brücke Bl 5 über Flartergraben bei Flart 

Feldkirchen 

51 

2,5 

2.5 - 2.9 

8038502 

0 
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Brücke GVS über B 15 bei Schechen 

Schechen 

269 

2,5 

2.5 - 2.9 

8038521 

0 

Brücke GVS über B 15 nach Hochstätt 

Hochstätt 

269 

2,5 

2.5 - 2.9 

8038522 

0 

Brücke Bl 5 über Moosgraben bei Hochstätt 

Hochstätt 

113 

2,5 

2.5 - 2.9 

8038523 

0 

Brücke FW über Bl 5 südl. DB Brücke bei Hochstätt 

Hochstätt 

112 

2,0 

2.0 - 2.4 

8038525 

0 

Brücke FW über Bl 5 nördl. DB Brücke bei Hochstätt 

Hochstätt 

121 

2,5 

2.5 - 2.9 

8038527 

0 

Brücke B 304 über GRW Neustadl 

Neustadl 

67 

1,4 

1.0 - 1.4 

8040637 

0 

Brücke B 304 über die Traun in Stein a.d. Traun 

Stein a.d. Traun 

450 

1,5 

1.5 - 1.9 

8041500 

0 

Brücke B 304 überden Mühlbach bei Stein a.d. Traun 

Stein a.d. Traun 

64 

2,1 

2.0 - 2.4 

8041501 

0 

Brücke B 304 überden Mühlbach bei St.Georgen 

St.Georgen 

45 

3,5 

3.5 - 4.0 

8041502 

0 

Brücke B 304 über die Traun in St. Georgen 

St. Georgen 

549 

1,9 

1.5 - 1.9 

8041503 

0 

Brücke B 304 über GRW in Stein a.d. Traun 

Stein a.d. Traun 

37 

1,6 

1.5 - 1.9 

8041506 

0 

Brücke B 304 über GRW in St.Georgen 

St.Georgen 

83 

2,2 

2.0 - 2.4 

8041510 

0 

Brücke B304 über FW bei Mögstetten 

Mögstetten 

277 

1,5 

1.5 - 1.9 

8041518 

0 

Brücke B 304 über GVS Aiging-Wang 

Aiging 

148 

1,5 

1.5 - 1.9 

8041519 

0 

Brücke B 20 über den Lehbach bei Stiefsberg 

Obergeisenfeiden 

142 

2,5 

2.5 - 2.9 

8043502 

0 

Brücke B 20 über Schinderbach bei Lebenau 

Eberding 

257 

2,0 

2.0 - 2.4 

8043503 

0 

Brücke B 20 über FW bei Niederheining 

Freilassing 

67 

2,0 

2.0 - 2.4 

804351 1 

0 

Brücke B 20 über Herrenbachl bei Triebenbach 

Surheim 

73 

2,0 

2.0 - 2.4 

8043512 

0 
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Brücke B 20 über FW bei Triebenbach 

Surheim 

50 

2,2 

2.0 - 2.4 

8043513 

0 

Brücke B 20 über FW bei Oberau 

Oberau 

44 

2,2 

2.0 - 2.4 

8043514 

0 

Brücke B 20 über Bach Abzweig. Kirchanschöring 

Berg 

102 

2,5 

2.5 - 2.9 

8043515 

0 

Brücke B 20 über GRW bei Lebenau 

Laufen 

43 

2,0 

2.0 - 2.4 

8043527 

0 

Brücke B 20 über GRW bei Bubenberg 

Bubenberg 


Nicht feststellba 

8043532 

0 

■EjrauT^e'7T7“TJTj^rT\=TVTr^z:z"TnroTTCTTSurTWCTTCi^rr= 

Woringen/Brücke A7 ü. K-MN22 W. schwenden - Woringen 

Wolfertschwenden 

328 

1,9 

1.5 - 1.9 

8127680 

1 

M/ uutil rV-IVIINZZ WUlltü l&UI IVVtü lUtil 1 

Woringen/Brücke A7 ü. K-MN22 W. schwenden - Woringen 

Wolfertschwenden 

325 

2,7 

2.5 - 2.9 

8127680 

2 

M/ uutil 1 VV WUlltü l&UI IVVtü lUBI 1 

Schulerloch/Brücke A7 ü. FW Wolfertschw. - Schulerloch 

Wolfertschwenden 

86 

2,0 

2.0 - 2.4 

8127681 

1 

M/ UUt!l 1 VV WUlltü l&UI IVVtü lUBI 1 

Schulerloch/Brücke A7 ü. FW Wolfertschw. - Schulerloch 

Wolfertschwenden 

86 

2,8 

2.5 - 2.9 

8127681 

2 

r^i u. r\-iviiN IC/ vvvjiidiooi uau 

Grönenbach)/Brücke A7 ü. K-MN19 (AS Bad Grönenbach) 

Bad Grönenbach 

549 

2,7 

2.5 - 2.9 

8127682 

1 

u. r\-iviiN IC» vvunciiöoi uau 

Grönenbach)/Brücke A7 ü. K-MN19 (AS Bad Grönenbach) 

Bad Grönenbach 

538 

2,6 

2.5 - 2.9 

8127682 

2 

Brücke A7 über GVS Ittelsburg - Bad Grönenbach/Brücke 
A7 ü. GVS Ittelsburg - Bad Grönenb. (70-1) 

Bad Grönenbach 

140 

2,0 

2.0 - 2.4 

8127683 

1 

Brücke A7 über GVS Ittelsburg - Bad Grönenbach/Brücke 
AI ü. GVS Ittelsburg - Bad Grönenb. (70-1) 

Bad Grönenbach 

140 

1,7 

1.5 - 1.9 

8127683 

2 

Brücke A7 über DB (Igl.) Kempten - Ulm + 2 FW/Brücke 

A7 ü. DB (Igl.) Kempten - Ulm + 2 FW (71-1) 

Grönenbach 

441 

2,3 

2.0 - 2.4 

8127684 

1 

Brücke AI über DB (Igl.) Kempten - Ulm + 2 FW/Brücke 

A7 ü. DB (Igl.) Kempten - Ulm + 2 FW (71-1) 

Grönenbach 

441 

2,1 

2.0 - 2.4 

8127684 

2 

Brücke GVS Ittelsburg - Schwenden über A7/Brücke GVS 
Ittelsburg - Schwenden über A7 (71-2) 

Grönenbach 

409 

2,2 

2.0 - 2.4 

8127685 

0 

■DrauT^e''^n“TJi7^rT^=TVTT^z:z"TnraTTCTTsunw7'= 

Dietmannsried/Brücke A7 ü. K-MN22 Wolfertschw- 

Grönenbach 

323 

2,0 

2.0 - 2.4 

8127686 

1 

U[UUr\67vrTjijei r\-ivii'jz.z. vvuuüi i5>ui ivv. 

Dietmannsried/Brücke A7 ü. K-MN22 Wolfertschw- 

— /-70 H\ 

Grönenbach 

324 

1,9 

1.5 - 1.9 

8127686 

2 
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Brücke A7 über GVS Pfefferhof - Eichholz/Brücke A7 über 
GVS Pfefferhof - Eichholz (74-1 ) 

Dietmannsried 

127 

2,6 

2.5 - 2.9 

8127688 

1 

Brücke A7 über GVS Pfefferhof - Eichholz/Brücke A7 über 
GVS Pfefferhof - Eichholz (74-1 ) 

Dietmannsried 

127 

2,6 

2.5 - 2.9 

8127688 

2 

Brücke A7 über GVS Naiers - Eichholz/Brücke A7 über 

GVS Naiers - Eichholz (75-1) 

Dietmannsried 

127 

1,9 

1.5 - 1.9 

8127689 

1 

Brücke A7 über GVS Naiers - Eichholz/Brücke A7 über 

GVS Naiers - Eichholz (75-1) 

Dietmannsried 

119 

2,2 

2.0 - 2.4 

8127689 

2 

Brücke GVS Schrattenbach - Käsers über A7/Brücke GVS 
Schrattenbach - Käsers über A7 (76-1) 

Dietmannsried 

438 

2,3 

2.0 - 2.4 

8127690 

0 

Brücke GVS Schrattenbach - Vockenthal über A7/Brücke 
GVS Schrattenbach - Vockenthal ü. A7 (77-1) 

Dietmannsried 

431 

2,0 

2.0 - 2.4 

8127691 

0 

Brücke St2377 über A7 (AS Dietmannsried)/Brücke St2377 
über A7 (AS Dietmannsried) (79-1) 

Dietmannsried 

674 

2,7 

2.5 - 2.9 

8127693 

0 

Brücke GVS Überbach - Dietmannsried über A7/Brücke 
GVS Überbach - Dietmannsried über A7 (79-2) 

Dietmannsried 

358 

2,2 

2.0 - 2.4 

8127694 

0 

Brücke A7 über GVS Überbach - Heising/Brücke A7 über 
GVS Überbach - Heising (80-1) 

Überbach 

148 

2,2 

2.0 - 2.4 

8127695 

1 

Brücke A7 über GVS Überbach - Heising/Brücke A7 über 
GVS Überbach - Heising (80-1) 

Überbach 

158 

1,9 

1.5 - 1.9 

8127695 

2 

Brücke A7 über Seebach bei Überbach/Brücke A7 über 
Seebach bei Überbach (79-3) 

Dietmannsried 

79 

1,7 

1.5 - 1.9 

8127696 

0 

uiuorvcr^/ uuci r\-v-/rA i c» vjci i icii luci icu - 

Dietmannsried/Brücke A7 ü. K-OA19 Gemeinden- 

Dietmannsried 

381 

1,8 

1.5 - 1.9 

8127697 

0 

Brücke B 12 über St 2055 (AS KF Nord) 

Kaufbeuren 

435 

2,7 

2.5 - 2.9 

8129500 

0 

Brücke B 12 über St 2055 (AS KF Süd) 

Kaufbeuren 

435 

2,7 

2.5 - 2.9 

8129501 

0 

Brücke B 16 über die Wertach 8/Brücke B 16 über die 
Wertach /WL Süd 

Biessenhofen 

66 

1,0 

1.0 - 1.4 

8129507 

A 

Brücke B 1 6 über die Wertach 8/Brücke B 1 6 über die 
Wertach /Überbau 

Biessenhofen 

398 

2,7 

2.5 - 2.9 

8129507 

B 

Brücke B 16 über die Wertach 8/Brücke B 16 über die 
Wertach/WL Nord 

Biessenhofen 

66 

1,0 

1.0 - 1.4 

8129507 

C 

Brücke B 12 über St 2014 nach Mauerstetten 

Kaufbeuren 

344 

2,4 

2.0 - 2.4 

8129527 

0 
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Brücke B 12 über K-KF 16 Hirschzell 

Kaufbeuren 

847 

3,0 

3.0 - 3.4 

8129528 

0 

Brücke B 12 über GVS Schneidersteig 

Kaufbeuren 

120 

2,4 

2.0 - 2.4 

8129529 

0 

Brücke B 12 über FW Birkentalweg 

Kaufbeuren 

96 

2,5 

2.5 - 2.9 

8129530 

0 

Brücke B 12 über FW Hornachweg 

Frankenried 

96 

2,4 

2.0 - 2.4 

8129531 

0 

Brücke B 12 über GVS Gennachsäge 

Altdorf 

166 

2,5 

2.5 - 2.9 

8129532 

0 

Brücke B 12 über die Geltnach 3 

Altdorf 

281 

2,8 

2.5 - 2.9 

8129533 

0 

Brücke B 12 über VT Altdorf 

Altdorf 

55 

2,4 

2.0 - 2.4 

8129534 

0 

Brücke K-OAL 5 über B 12 in Altdorf 

Altdorf 

456 

3,0 

3.0 - 3.4 

8129535 

0 

Brücke B 12 über GVS Kreener Straße 

Altdorf 

96 

2,7 

2.5 - 2.9 

8129536 

0 

Brücke B 12 über FW Altdorf 

Ennenhofen 

78 

2,7 

2.5 - 2.9 

8129537 

0 

Brücke B 12 über GVS Schwabenstraße 

Ebenhofen 

147 

2,5 

2.5 - 2.9 

8129538 

0 

Brücke B 12 über Schmölzbach 

Marktoberdorf 

195 

1,0 

1.0 - 1.4 

8129539 

0 

Brücke B 12 über DB bei Ebenhofen 

Ebenhofen 

254 

3,0 

3.0 - 3.4 

8129540 

0 

Brücke B 12 über Wertach 7 bei Marktoberdorf 

Marktoberdorf 

1265 

2,9 

2.5 - 2.9 

8129541 

0 

Brücke B 12 über FW Geisenhofen 

Geisenhofen 

53 

2,4 

2.0 - 2.4 

8129542 

0 

Brücke B 16 über VT Altdorf 

Altdorf 

82 

2,4 

2.0 - 2.4 

8129543 

0 

Brücke B 16 über GVS Kreener Straße 

Altdorf 

97 

3,0 

3.0 - 3.4 

8129544 

0 

Brücke B 16 über B 12 (AS Altdorf) 

Altdorf 

1167 

3,0 

3.0 - 3.4 

8129545 

0 
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Brücke B 16 über FW Marktoberdorf 

Marktoberdorf 

104 

3,0 

3.0 - 3.4 

8129546 

0 

Brücke B 16 über FW Flörmannshofen 

Flörmannshofen 

122 

2,2 

2.0 - 2.4 

8129549 

0 

Brücke B 12 über VT Flirschzell 

Kaufbeuren 

80 

2,1 

2.0 - 2.4 

8129551 

0 

Brücke B 16 über GRW Flörmannshofen 

Flörmannshofen 

68 

1,7 

1.5 - 1.9 

8129558 

0 

Brücke B 12 über GRW Mauerstetten 

Kaufbeuren 

126 

2,5 

2.5 - 2.9 

8129559 

0 

Brücke B 16 über Bach am Bärensee 

Biessenhofen 


1,0 

1.0 - 1.4 

8129560 

0 

Brücke B 12 über FW Mooshütte 

Biessenhofen 

128 

2,5 

2.5 - 2.9 

8130500 

0 

Brücke B 12 über K-OAL 4 Bernbach 

Bernbach 

237 

2,8 

2.5 - 2.9 

8130501 

0 

Brücke B472 überden Mühlbach 

östlich Erbenschwang 

51 

2,3 

2.0 - 2.4 

8130651 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

südlich Erbenschwang 

54 

2,0 

2.0 - 2.4 

8130652 

0 

Brücke B472 übereinen FW 

südlich Erbenschwang 

69 

2,7 

2.5 - 2.9 

8130653 

0 

Brücke B472 übereinen FW 

westlich Ingenried 

180 

2,3 

2.0 - 2.4 

8130654 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

südlich Fluttenried 

69 

1,7 

1.5 - 1.9 

8130657 

0 

Brücke B472 übereinen FW 

südlich Ingenried 

152 

2,6 

2.5 - 2.9 

8130658 

0 

Brücke Bl 7 übereine Viehtrift 

nördlich Flohenfurch 

54 

2,7 

2.5 - 2.9 

8131500 

0 

Brücke Bl 7 übereine Gemeindestraße 

in Flohenfurch 

143 

2,3 

2.0 - 2.4 

8131501 

0 

Brücke Bl 7 über die Schönach 

in Flohenfurch 

188 

2,2 

2.0 - 2.4 

8131502 

0 

Brücke Bl 7 übereine Viehtrift 

in Flohenfurch 

41 

2,6 

2.5 - 2.9 

8131503 

0 
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Brücke B472 über eine Viehtrift 

in Flohenpeißenberg (Gasthof 

31 

2,4 

2.0 - 2.4 

8131508 

0 

Brücke B472 über B17 

westlich Schongau (AS Schon 

502 

2,3 

2.0 - 2.4 

8131533 

0 

Brücke Gemeindestraße über B17 

westlich Schongau 

153 

2,2 

2.0 - 2.4 

8131534 

0 

Brücke Gemeindestraße über B17 

in Schongau 

245 

2,2 

2.0 - 2.4 

8131535 

0 

Brücke Gemeindestraße über B17 

in Schongau 

336 

2,3 

2.0 - 2.4 

8131536 

0 

Brücke GRW über B17 

in Altenstadt 

78 

2,0 

2.0 - 2.4 

8131537 

0 

Brücke St2014 über B17 

nordöstlich Altenstadt (AS Sch 

280 

2,7 

2.5 - 2.9 

8131538 

0 

Brücke B17 übereinen FW 

nördlich Schongau 

83 

2,4 

2.0 - 2.4 

8131539 

0 

Brücke B17 übereinen FW 

nördlich Schongau 

506 

2,0 

2.0 - 2.4 

8131541 

0 

Brücke B17 übereine Gemeindestraße 

südlich Flohenfurch 

111 

2,0 

2.0 - 2.4 

8131542 

0 

Brücke B472 über die 2. Seebachflutmulde 

östlich Peiting 

80 

2,0 

2.0 - 2.4 

8131544 

0 

Brücke B472 über einen FW 

westlich Schongau 

141 

2,0 

2.0 - 2.4 

8131546 

0 

Brücke B472 über den Seebach 

östlich Peiting 

95 

2,0 

2.0 - 2.4 

8131547 

0 

Brücke B472 über die 1. Seebachflutmulde 

östlich Peiting 

80 

2,0 

2.0 - 2.4 

8131548 

0 

Brücke B472 über eine GVS 

östlich Peiting (AS Peiting-Ost 

334 

2,3 

2.0 - 2.4 

8131549 

0 

Brücke B17-Ast übereinen GRW 

westlich Schongau (AS Schon 

50 

2,7 

2.5 - 2.9 

8131551 

0 

Brücke B472 übereinen FW 

westlich Flohenpeißenberg (FIc 

150 

2,2 

2.0 - 2.4 

8131552 

0 

Brücke B472 übereinen GRW 

westlich Flohenpeißenberg (FIc 

44 

1,8 

1.5 - 1.9 

8131553 

0 
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Brücke B17 übereinen GRW 

westlich Kinsau 

115 

2,4 

2.0 - 2.4 

8131559 

0 

Brücke B17-Ast übereinen GRW 

westlich Schongau (AS Schon 

129 

1,1 

1.0 - 1.4 

8131560 

0 

Brücke B17 über K-LL8/GVS 

nördlich Kinsau (Neuhof) 

315 

1,8 

1.5 - 1.9 

8131562 

0 

Brücke B2 übereine Gemeindestraße und einen GRW 

nördlich Weilheim 

136 

2,7 

2.5 - 2.9 

8132501 

0 

Brücke B2/Gemeindestraße über einen GRW 

nördlich Weilheim 

33 

2,0 

2.0 - 2.4 

8132502 

0 

Brücke B2 über eine Ortsstraße (Siedlungsbrücke) 

in Weilheim 

113 

2,3 

2.0 - 2.4 

8132503 

0 

Brücke B472 über die Ammer (Roßlaichbrücke) 

östlich Peißenberg 

423 

2,5 

2.5 - 2.9 

8132504 

0 

Brücke B2 über einen GRW 

in Weilheim (Kreisverkehr Narl 

98 

1,0 

1.0 - 1.4 

8132522 

0 

Brücke St2058 über B472 

östlich Peißenberg (AS Peißer 

335 

1,2 

1.0 - 1.4 

8132532 

0 

Brücke B472 übereinen FW 

östlich Peißenberg 

161 

1,0 

1.0 - 1.4 

8132533 

0 

Brücke B472 übereinen FW 

östlich Peißenberg 

74 

1,3 

1.0 - 1.4 

8132534 

0 

Brücke B2 überden Kinschbach 

südlich Pähl 

80 

2,8 

2.5 - 2.9 

8133500 

0 

Brücke B2 über die Windach 

nördlich Wilzhofen 

109 

2,0 

2.0 - 2.4 

8133501 

0 

Brücke B2 über einen FW 

westlich Wilzhofen 

127 

2,4 

2.0 - 2.4 

8133502 

0 

Brücke B2 überden Grünbach 

westlich Wilzhofen 

94 

2,0 

2.0 - 2.4 

8133503 

0 

Brücke B2 über den Flardtbach 

östlich Wielenbach (Wilzhofen 

79 

2,0 

2.0 - 2.4 

8133504 

0 

Brücke B2 übereinen GW 

östlich Wielenbach 

48 

2,8 

2.5 - 2.9 

8133505 

0 

Brücke B2 über eine GVS 

östlich Wielenbach 

133 

1,9 

1.5 - 1.9 

8133524 

0 


Stand: 29.07.2015 


516 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B11-Ast über einen GW 

südlich Wolfratshausen (Wald 

114 

1,7 

1.5 - 1.9 

8134500 

0 

Brücke B11 überden Mühlbach 

nördlich Königsdorf 

50 

2,1 

2.0 - 2.4 

8134501 

0 

Brücke B1 1 über den Schwaigwaller Bach 

westlich Geretsried (Gartenberg) 

1,7 

1.5 - 1.9 

8134518 

0 

Brücke B11 überSt2370 

südwestlich Wolfratshausen 

1166 

2,0 

2.0 - 2.4 

8134527 

0 

Brücke B11 über die Loisach 

südwestlich Wolfratshausen 

748 

2,0 

2.0 - 2.4 

8134528 

0 

Brücke GVS über B1 1 

südwestlich Wolfratshausen 

226 

2,4 

2.0 - 2.4 

8134529 

0 

Brücke B1 1 über eine Zufahrtsstraße 

südwestlich Wolfratshausen 

164 

2,5 

2.5 - 2.9 

8134530 

0 

Brücke B11 übereinen GW 

westlich Geretsried 

59 

2,7 

2.5 - 2.9 

8134532 

0 

Brücke Gemeindestraße über B1 1 

südlich Wolfratshausen (Wald 

274 

2,7 

2.5 - 2.9 

8134536 

0 

Brücke B11 übereinen FW 

nördlich Geretsried (Buchberg 

183 

2,8 

2.5 - 2.9 

8134537 

0 

Brücke B11 übereinen GRW 

nördlich Königsdorf (Wiesen) 

86 

2,1 

2.0 - 2.4 

8134543 

0 

Brücke A 95 über K TÖL17 Degernd.-Wolfratsh. 

(36)/Brücke A 95 über K TÖL17 Degernd.-Wolf., FB B (36) 

Achmühle 

139 

2,7 

2.5 - 2.9 

8134651 

1 

Brücke A 95 über K TÖL17 Degernd.-Wolfratsh. 

(36)/Brücke A 95 über K TÖL17 Degernd.-Wolf., FB A (36) 

Achmühle 

139 

2,0 

2.0 - 2.4 

8134651 

2 

Brücke A 95 über FW bei Flerrenholz (38)/Brücke A 95 
über FW bei Flerrenholz, FB A (38) 

Degerndorf 

85 

1,9 

1.5 - 1.9 

8134653 

1 

Brücke A 95 über FW bei Flerrenholz (38)/Brücke A 95 
über FW bei Flerrenholz, FB B (38) 

Degerndorf 

85 

2,5 

2.5 - 2.9 

8134653 

2 

Brücke GVS über A 95 (39) 

Degerndorf 

270 

2,2 

2.0 - 2.4 

8134654 

0 

Brücke A 95 über GVS Eurasburg - Flapperg (40)/Brücke A 
95 über GVS Eurasburg-Flapperg, FB B (40) 

Flaidach 

161 

2,3 

2.0 - 2.4 

8134655 

1 

Brücke A 95 über GVS Eurasburg - Flapperg (40)/Brücke A 
95 über GVS Eurasburg-Flapperg, FB A (40) 

Flaidach 

161 

1,9 

1.5 - 1.9 

8134655 

2 
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Brücke A 95 über Forstweg am Schachen (41 )/Brücke A 

95 über Forstweg am Schachen, FB B (41) 

Rohr 

138 

2,3 

2.0 - 2.4 

8134656 

1 

Brücke A 95 über Forstweg am Schachen (41 )/Brücke A 

95 über Forstweg am Schachen, FB A (41 ) 

Rohr 

138 

2,3 

2.0 - 2.4 

8134656 

2 

Brücke A 95 über Forstweg Sterzenaugraben (42) 

Rohr 

282 

2,1 

2.0 - 2.4 

8134657 

0 

Brücke A 95 über ÖFWW Straßgraben (43) 

Impleiten 

502 

2,3 

2.0 - 2.4 

8134658 

0 

Brücke A 95 über St2064 (AS Seeshaupt)(44)/Brücke A 95 
über St2064 (AS Seeshaupt) FB B (44) 

Impleiten 

220 

2,0 

2.0 - 2.4 

8134659 

1 

Brücke A 95 über St2064 (AS Seeshaupt)(44)/Brücke A 95 
über St2064 (AS Seeshaupt) FB A (44) 

Impleiten 

215 

2,1 

2.0 - 2.4 

8134659 

2 

Brücke A 95 über Marzenbach (45) 

Speck 

226 

1,6 

1.5 - 1.9 

8134660 

0 

Brücke GVS Faistenberg-Seeshaupt über A 95 (46) 

Faistenberg 

782 

2,5 

2.5 - 2.9 

8134661 

0 

Brücke A 95 über ÖFW (47) 

Faistenberg 

279 

2,6 

2.5 - 2.9 

8134662 

0 

Brücke GVS Bolzwang-Sägmühle über A 95 (37neu) 

Boizwang 


1,5 

1.5 - 1.9 

8134663 

0 

Brücke Bl 3 überK-TÖLIO 

südöstlich Sachsenkam 

156 

2,0 

2.0 - 2.4 

8135514 

0 

Brücke Bl 3 übereinen FW 

südlich Sachsenkam 

120 

2,9 

2.5 - 2.9 

8135515 

0 

Brücke Bl 3 übereinen FW 

südlich Sachsenkam 

107 

2,0 

2.0 - 2.4 

8135516 

0 

Brücke Bl 3 übereinen FW 

südlich Sachsenkam 

109 

2,0 

2.0 - 2.4 

8135517 

0 

Brücke Bl 3 übereinen FW 

südlich Sachsenkam 

108 

1,8 

1.5 - 1.9 

8135518 

0 

Brücke St 2073 über B318 bei Flolzkirchen 

Flolzkirchen 

204 

2,5 

2.5 - 2.9 

8136501 

0 

Brücke B318 über Dorfbach bei Oberwarngau 

Oberwarngau 

74 

2,0 

2.0 - 2.4 

8136502 

0 

Brücke B318 über GVS Oberwarngau 

Oberwarngau 

50 

2,7 

2.5 - 2.9 

8136503 

0 
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Brücke B13 über Gehweg Holzkirchen 

Holzkirchen 

46 

1,7 

1.5 - 1.9 

8136518 

0 

Brücke B318 über GRW bei BAB-AS Holzkirchen 

Föching 

60 

1,9 

1.5 - 1.9 

8136519 

0 

Brücke AOS über B 318 bei Holzkirchen 

Holzkirchen 

287 

2,0 

2.0 - 2.4 

8136528 

0 

Brücke B318 über Gehweg bei Holzkirchen 

Holzkirchen 

22 

1,0 

1.0 - 1.4 

8136529 

0 

Brücke B318 über St 2573 bei Lochham 

Lochham 

182 

2,2 

2.0 - 2.4 

8136530 

0 

Brücke A 8 Ost über K MB4 Holzk. -Kreuzstraße (24) 

Föching 

538 

2,0 

2.0 - 2.4 

8136651 

1 

Brücke A 8 Ost über K MB4 Holzk. -Kreuzstraße 
(24)/Brücke A 8 Ost ü. K MB4 Hk.-Ks., LSW-Brücke (24) 

Föching 

156 

1,7 

1.5 - 1.9 

8136651 

2 

Brücke A 8 Ost über DB Rosenheim-Holzkirchen 
(25)/Brücke A 8 Ost über DB Ro-Holzk., Verbr. FB B (25) 

Föching 

138 

2,2 

2.0 - 2.4 

8136652 

1 

Brücke A 8 Ost über DB Rosenheim-Holzkirchen 
(25)/Brücke A 8 Ost über DB Ro-Holzk., Mittelteil (25) 

Föching 

244 

3,1 

3.0 - 3.4 

8136652 

2 

Brücke A 8 Ost über DB Rosenheim-Holzkirchen 
(25)/Brücke A 8 Ost über DB Ro-Holzk., Verbr. FB A (25) 

Föching 

138 

2,1 

2.0 - 2.4 

8136652 

3 

Brücke A 8 Ost über FW Föchinger Graben (26)/Brücke A 

8 Ost ü.FW Föching. Gra., Verbr. FB B (26) 

Föching 

85 

2,0 

2.0 - 2.4 

8136653 

1 

Brücke A 8 Ost über FW Föchinger Graben (26)/Brücke A 

8 Ost ü.FW Föchinger Graben, Mittelt. (26) 

Föching 

230 

2,5 

2.5 - 2.9 

8136653 

2 

Brücke A 8 Ost über FW Föchinger Graben (26)/Brücke A 

8 Ost ü.FW Föching. Gra., Verbr. FB A (26) 

Föching 

91 

2,0 

2.0 - 2.4 

8136653 

3 

Brücke Zubr.B 318 ü. A 8 Ost (AS Holzkirchen)(27)/Brücke 
Zubr.B 318 ü. A 8 Ost (AS Holzkirchen) (27) 

Föching 

734 

3,2 

3.0 - 3.4 

8136654 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Fellach-Oberlaindern 
(28)/Brücke A 8 Ost über GVS Fellach-Oberl., FB B (28) 

Oberlaindern 

190 

2,4 

2.0 - 2.4 

8136655 

1 

Brücke A 8 Ost über GVS Fellach-Oberlaindern 
(28)/Brücke A 8 Ost über GVS Fellach-Oberl., FB A (28) 

Oberlaindern 

178 

3,0 

3.0 - 3.4 

8136655 

2 

Brücke Rampe A80 über GRW in der AS Weyarn (38/1 s) 

Weyarn 

74 

2,0 

2.0 - 2.4 

8136656 

0 

Brücke A 8 Ost über K MB15 Unterd. -Oberl. (30)/Brücke A 

8 Ost über K MB15 Unterd.-Oberl.,FB B(30) 

Unterdarching 

234 

2,6 

2.5 - 2.9 

8136657 

1 
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Brücke A 8 Ost über K MB15 Unterd. -Oberl. (30)/Brücke A 

8 Ost über K MB15 Unterd.-Oberl.,FB A(30) 

Unterdarching 

234 

2,3 

2.0 - 2.4 

8136657 

2 

Brücke A 8 Ost über Osterwarngauer Weg (31 )/Brücke A 8 
Ost über Osterwarngauer Weg, FB B (31 ) 

Mitterdarching 

160 

2,0 

2.0 - 2.4 

8136658 

1 

Brücke A 8 Ost über Osterwarngauer Weg (31 )/Brücke A 8 
Ost über Osterwarngauer Weg, FB A (31 ) 

Mitterdarching 

160 

2,3 

2.0 - 2.4 

8136658 

2 

Brücke A 8 Ost über FW Unterdarching-Mitterd. 

(33)/Brücke A 8 Ost über FW Unterd. -Mitterd., FB B (33) 

Mitterdarching 

52 

2,2 

2.0 - 2.4 

8136660 

1 

Brücke A 8 Ost über FW Unterdarching-Mitterd. 

(33)/Brücke A 8 Ost über FW Unterd. -Mitterd., FB A (33) 

Mitterdarching 

52 

2,6 

2.5 - 2.9 

8136660 

2 

Brücke A 8 Ost über Flöllbach (34)/Brücke A 8 Ost über 
Höllbach, FB B (34) 

Mitterdarching 

93 

2,3 

2.0 - 2.4 

8136661 

1 

Brücke A 8 Ost über Flöllbach (34)/Brücke A 8 Ost über 
Höllbach, FB A (34) 

Mitterdarching 

113 

2,8 

2.5 - 2.9 

8136661 

2 

Brücke A 8 Ost über GVS Unterd. -Mitterd. (35)/Brücke A 8 
Ost über GVS Unterd. -Mitterd., FB B(35) 

Mitterdarching 

233 

2,4 

2.0 - 2.4 

8136662 

1 

Brücke A 8 Ost über GVS Unterd. -Mitterd. (35)/Brücke A 8 
Ost über GVS Unterd. -Mitterd., FB A(35) 

Mitterdarching 

233 

2,9 

2.5 - 2.9 

8136662 

2 

Brücke A 8 Ost ü. St2073 Holzkirchen-Miesbach 
(36)/Brücke A 8 Ost über St2073 Holzk.-Miesb., FB B(36) 

Mitterdarching 

286 

2,6 

2.5 - 2.9 

8136663 

1 

Brücke A 8 Ost ü. St2073 Holzkirchen-Miesbach 
(36)/Brücke A 8 Ost über St2073 Holzk.-Miesb., FB A(36) 

Mitterdarching 

286 

2,5 

2.5 - 2.9 

8136663 

2 

Brücke A 8 Ost über Mangfall und St2073 (37)/Brücke A 8 
Ost über Mangfall und St2073, FB B (37) 

Mühlthal/Weyarn 

5673 

2,4 

2.0 - 2.4 

8136664 

1 

Brücke A 8 Ost über Mangfall und St2073 (37)/Brücke A 8 
Ost über Mangfall und St2073, FB A (37) 

Mühlthal/Weyarn 

6696 

3,0 

3.0 - 3.4 

8136664 

2 

Brücke A 8 Ost über St2873 (AS Weyarn) (38)/Brücke A 8 
Ost über St2873 (AS Weyarn), FB B (38) 

Weyarn 

320 

2,6 

2.5 - 2.9 

8136665 

1 

Brücke A 8 Ost über St2873 (AS Weyarn) (38)/Brücke A 8 
Ost über St2873 (AS Weyarn), FB A (38) 

Weyarn 

320 

2,4 

2.0 - 2.4 

8136665 

2 

Brücke ÖFW Holzolling-Seiding über A 8 Ost (39) 

Weyarn 

357 

2,7 

2.5 - 2.9 

8136666 

0 

Brücke A 8 Ost über den Moosbach (40)/Brücke A 8 Ost 
überden Moosbach, FB B (40) 

Wattersdorf 

78 

2,5 

2.5 - 2.9 

8136667 

1 

Brücke A 8 Ost über den Moosbach (40)/Brücke A 8 Ost 
über den Moosbach, FB A (40) 

Wattersdorf 

87 

2,5 

2.5 - 2.9 

8136667 

2 
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Brücke A 8 Ost über die K MB1 7 (41 )/Brücke A 8 Ost über 
die K MB17, FB B (41) 

Flolzolling 

280 

2,3 

2.0 - 2.4 

8136668 

1 

Brücke A 8 Ost über die K MB1 7 (41 )/Brücke A 8 Ost über 
dieKMB17, FBA(41) 

Flolzolling 

220 

2,9 

2.5 - 2.9 

8136668 

2 

Brücke A 8 Ost über GRW bei TR Flolzkirchen 

(27/1 )/Brücke A 8 Ost neben Straße über TR Flolzk. (27/1 ) 

Föching 

47 

2,0 

2.0 - 2.4 

8136669 

1 

Ul uor\c rA u v^öi uuci vjiwv uci i i \ i i\ji^r\ii oi ici i 

(27/1 )/Brücke A 8 Ost über GW bei TR Holzk.,FB 

Föching 

188 

2,5 

2.5 - 2.9 

8136669 

2 

Brücke A 8 Ost über GRW bei TR Flolzkirchen 

(27/1 )/Brücke A 8 Ost über TR Holzk. ,Verbr. FB A (27/1 ) 

Föching 

10 

1,0 

1.0 - 1.4 

8136669 

3 

Brücke B472 über Leitzach bei Jedling 

Jedling 

280 

2,8 

2.5 - 2.9 

8137500 

0 

Brücke B 472 über Schwaigerbach bei Jedling 

Jedling 

55 

2,1 

2.0 - 2.4 

8137521 

0 

Brücke B472 über Viehtrieb bei Potzenberg 

Miesbach 

33 

1,0 

1.0 - 1.4 

8137523 

A 

Brücke B472 über Viehtrieb bei Potzenberg 

Miesbach 

19 

1,0 

1.0 - 1.4 

8137523 

B 

Brücke A 8 Ost über GVS Esterndorf-Ried (42)/Brücke A 8 
Ost über GVS Esterndorf-Ried, FB B (42) 

Ried 

197 

2,3 

2.0 - 2.4 

8137651 

1 

Brücke A 8 Ost über GVS Esterndorf-Ried (42)/Brücke A 8 
Ost über GVS Esterndorf-Ried, FB A (42) 

Ried 

197 

2,8 

2.5 - 2.9 

8137651 

2 

Brücke A 8 Ost über GVS Esterndorf-Großseeham 
(43)/Brücke A 8 Ost über GVS Esternd.-Groß., FB B (43) 

Großseeham 

243 

2,3 

2.0 - 2.4 

8137652 

1 

Brücke A 8 Ost über GVS Esterndorf-Großseeham 
(43)/Brücke A 8 Ost über GVS Esternd.-Groß., FB A (43) 

Großseeham 

227 

2,3 

2.0 - 2.4 

8137652 

2 

Ul uor\c rA u v^oi uuci v-/i vv vj i uioocci lai 1 1- v a^ci i 

(44)/Brücke A 8 Ost über ÖFW Großseeh. -Vagen, FB B 

Großseeham 

170 

2,2 

2.0 - 2.4 

8137653 

1 

W rA u v_/oi uuci v-/i vv vj? i uioocci lai 1 1~ v a^ci i 

(44)/Brücke A 8 Ost über ÖFW Großseeh. -Vagen, FB A 

/ A A\ 

Großseeham 

159 

2,3 

2.0 - 2.4 

8137653 

2 

Brücke A 8 Ost über K MB18 (48)/Brücke A 8 Ost über K 
MB18, FB B (48) 

Graßau 

241 

2,7 

2.5 - 2.9 

8137657 

1 

Brücke A 8 Ost über K MB18 (48)/Brücke A 8 Ost über K 
MB18, FB A(48) 

Graßau 

235 

2,6 

2.5 - 2.9 

8137657 

2 

Brücke A 8 Ost über Schnaitgraben + ÖFW (49)/Brücke A 

8 Ost ü.Schnaitgr.+ÖFW,Mittelt.FB A+B(49) 

Graßau 

248 

3,0 

3.0 - 3.4 

8137658 

1 
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Brücke A 8 Ost über Schnaitgraben + ÖFW (49)/Brücke A 

8 Ost über Schnaitgr.+ÖFW, Verbr.FB A(49) 

Graßau 

118 

2,2 

2.0 - 2.4 

8137658 

2 

Brücke A 8 Ost über Flolzergraben + FW (50)/Brücke A 8 
Ost über Flolzergraben + FW, FB B (50) 

Graßau 

248 

2,5 

2.5 - 2.9 

8137659 

1 

Brücke A 8 Ost über Flolzergraben + FW (50)/Brücke A 8 
Ost über Flolzergraben + FW, FB A (50) 

Graßau 

114 

2,6 

2.5 - 2.9 

8137659 

2 

Brücke K MB1 8 über A 8 Ost (51 ) 

Graßau 

405 

2,8 

2.5 - 2.9 

8137660 

0 

Brücke A 8 Ost über die Leitzach (52)/Brücke A 8 Ost über 
Leitzach, Verbr. FB B (52) 

Brandstätt 

267 

2,9 

2.5 - 2.9 

8137661 

1 

Brücke A 8 Ost über die Leitzach (52)/Brücke A 8 Ost über 
Leitzach, Mittelteil A+B (52) 

Brandstätt 

743 

2,9 

2.5 - 2.9 

8137661 

2 

Brücke A 8 Ost über die Leitzach (52)/Brücke A 8 Ost über 
Leitzach, Verbr. FB A (52) 

Brandstätt 

267 

2,0 

2.0 - 2.4 

8137661 

3 

Brücke A 8 Ost über GVS Vagen-Miesbach (53)/Brücke A 

8 Ost über GVS Vagen-MB, Verbr. FB B (53) 

Oberhasling 

39 

1,8 

1.5 - 1.9 

8137662 

1 

Brücke A 8 Ost über GVS Vagen-Miesbach (53)/Brücke A 

8 Ost über GVS Vagen-MB, Mittelt.A+B (53) 

Oberhasling 

294 

2,1 

2.0 - 2.4 

8137662 

2 

Brücke A 8 Ost über GVS Vagen-Miesbach (53)/Brücke A 

8 Ost über GVS Vagen-MB, Verbr. FB A (53) 

Oberhasling 

39 

1,8 

1.5 - 1.9 

8137662 

3 

Brücke A 8 Ost über Krinninger Bach (55)/Brücke A 8 Ost 
über Krinninger Bach, FB B (55) 

Wendling 

30 

1,7 

1.5 - 1.9 

8137664 

1 

Brücke A 8 Ost über Krinninger Bach (55)/Brücke A 8 Ost 
über Krinninger Bach, FB A (55) 

Wendling 

42 

2,9 

2.5 - 2.9 

8137664 

2 

Brücke A 8 Ost über GVS Unterhasling-Wendling (56) 

Wendling 

160 

2,7 

2.5 - 2.9 

8137665 

0 

Brücke A 8 Ost über B 472-K MB1 Bad Aibling (58)/Brücke 
A 8 Ost ü. B 472-K MB1 Bad Aibl., FB B (58) 

Irschenberg 

435 

2,2 

2.0 - 2.4 

8137667 

1 

Brücke A 8 Ost über B 472-K MB1 Bad Aibling (58)/Brücke 
A 8 Ost ü. B 472-K MB1 Bad Aibl., FB A (58) 

Irschenberg 

430 

2,4 

2.0 - 2.4 

8137667 

2 

Brücke A 8 Ost über GVS Wöllkam-Wilparting (59) 

Wöllkam 

157 

2,7 

2.5 - 2.9 

8137668 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Leiten-Bernrain (61 ) 

Leiten 

180 

3,0 

3.0 - 3.4 

8137669 

0 

Brücke A 8 Ost über Flöllgraben (62) 

Schlachtham/Irschenberg 

140 

2,7 

2.5 - 2.9 

8137670 

0 
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Brücke A 8 Ost über GVS Irschenb. -Schlachtham 
(65)/Brücke A 8 Ost ü.GVS Irsch.-Schl., Verbr. FB B(65) 

Schlachtham 

18 

2,2 

2.0 - 2.4 

8137671 

1 

Brücke A 8 Ost über GVS Irschenb. -Schlachtham 
(65)/Brücke A 8 Ost ü.GVS Irsch.-Schl., Mittelt. A+B(65) 

Schlachtham 

128 

3,1 

3.0 - 3.4 

8137671 

2 

Brücke A 8 Ost über GVS Irschenb. -Schlachtham 
(65)/Brücke A 8 Ost ü.GVS Irsch.-Schl., Verbr. FB A(65) 

Schlachtham 

20 

2,3 

2.0 - 2.4 

8137671 

3 

Brücke GVS Pfaffing-Eulenthal über A 8 Ost (67) 

Pfaffing 

315 

2,5 

2.5 - 2.9 

8137672 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Dettendorf-Eulenthal 
(69)/Brücke A 8 Ost über GVS Dettend.-Eulent.,FB B (69) 

Dettendorf 

218 

2,1 

2.0 - 2.4 

8137673 

1 

Brücke A 8 Ost über GVS Dettendorf-Eulenthal 
(69)/Brücke A 8 Ost über GVS Dettend.-Eulent.,FB A (69) 

Dettendorf 

218 

2,0 

2.0 - 2.4 

8137673 

2 

Brücke GVS bei Dettendorf über A 8 Ost (70) 

Dettendorf 

729 

2,7 

2.5 - 2.9 

8137674 

0 

Brücke A 8 Ost über Kaltenbach (71 )/Brücke A 8 Ost über 
Kaltenbach 2. Verbr. FB B (71) 

Dettendorf 

67 

2,0 

2.0 - 2.4 

8137675 

1 

Brücke A 8 Ost über Kaltenbach (71 )/Brücke A80st über 
Kaltenbach 1. Verbreit. FB B (71) 

Dettendorf 

85 

2,0 

2.0 - 2.4 

8137675 

2 

Brücke A 8 Ost über Kaltenbach (71 )/Brücke A 8 Ost über 
Kaltenbach, FB A+teilw.FB B(71) 

Dettendorf 

388 

2,3 

2.0 - 2.4 

8137675 

3 

Brücke A 8 Ost über K R024 Dettendorf-Au (72)/Brücke A 

8 Ost über K R024 Dettendorf-Au, FB B(72) 

Dettendorf 

164 

2,0 

2.0 - 2.4 

8137676 

1 

Brücke A 8 Ost über K R024 Dettendorf-Au (72)/Brücke A 

8 Ost über K R024 Dettendorf-Au, FB A(72) 

Dettendorf 

164 

2,3 

2.0 - 2.4 

8137676 

2 

Brücke A 8 Ost über ehern. DB BadAibl.-Feilnach 
(73)/Brücke A 8 Ost ü. ehern. DB B.Aibl.-Feiln., FB B(73) 

Dettendorf 

291 

2,9 

2.5 - 2.9 

8137677 

1 

Brücke A 8 Ost über ehern. DB BadAibl.-Feilnach 
(73)/Brücke A 8 Ost ü. ehern. DB B.Aibl.-Feiln., FB A(73) 

Dettendorf 

291 

3,0 

3.0 - 3.4 

8137677 

2 

Brücke ÖFW über A 8 Ost bei Forsting (74) 

Forsting 

280 

2,5 

2.5 - 2.9 

8137678 

0 

Brücke BIS über Tännelbach bei Pfraundorf 

Pfraundorf 

52 

1,9 

1.5 - 1.9 

8138500 

0 

Brücke B 15 über Mangfall in Rosenheim/Brücke B 15 über 
Mangfall in Rosenheim, GRW-Nord 

Rosenheim 

66 

2,2 

2.0 - 2.4 

8138502 

1 

Brücke B 15 über Mangfall in Rosenheim 

Rosenheim 

1026 

2,7 

2.5 - 2.9 

8138502 

2 
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Brücke B 15 über Mangfall in Rosenheim/Brücke B 15 über 
Mangfall in Rosenheim GRW Süd 

Rosenheim 

66 

2,1 

2.0 - 2.4 

8138502 

C 

Brücke Bl 5 über Hammerbach Rosenheim 

Rosenheim 

170 

1,0 

1.0 - 1.4 

8138504 

0 

Brücke Bl 5 über Mühlbach in Rosenheim 

Rosenheim 

81 

2,0 

2.0 - 2.4 

8138505 

0 

Brücke Bl 5 über Angerbach bei Westerndorf St. Peter 

Westerndorf St. Peter 

39 

1,7 

1.5 - 1.9 

8138506 

0 

Brücke B 15 über Herderbach Rosenheim 

Rosenheim 

134 

1,2 

1.0 - 1.4 

8138539 

0 

Brücke GVS über Bl 5, Breiteicherstraße 

Pfraundorf 

232 

2,3 

2.0 - 2.4 

8138557 

0 

Brücke FW über B 15 Westtangente Schlipfham 

Rosenheim 


1,7 

1.5 - 1.9 

8138572 

0 

Brücke FW über B 15 WT bei Pösling 

Pösling 

125 

1,2 

1.0 - 1.4 

8138573 

0 

Brücke St2089 über A 8 Ost (AS Bad Aibling) (76) 

Eulenau bei Bad Feilnbach 

775 

2,8 

2.5 - 2.9 

8138651 

0 

Brücke A 8 Ost über Röthenbach (77)/Brücke A 8 Ost über 
Röthenbach, FB B (77) 

Eulenau 

92 

2,3 

2.0 - 2.4 

8138652 

1 

Brücke A 8 Ost über Röthenbach (77)/Brücke A 8 Ost über 
Röthenbach, FB A (77) 

Eulenau 

92 

2,4 

2.0 - 2.4 

8138652 

2 

Brücke A 8 Ost über Kaltenbach (80)/Brücke A 8 Ost über 
Kaltenbach, FB B (80) 

Westerndorf 

472 

2,4 

2.0 - 2.4 

8138653 

1 

Brücke A 8 Ost über Kaltenbach (80)/Brücke A 8 Ost über 
den Kaltenbach, FB A (80) 

Westerndorf 

443 

2,4 

2.0 - 2.4 

8138653 

2 

Brücke St2010 Rosenheim-Miesbach über A 8 Ost (82) 

Westerndorf 

991 

2,3 

2.0 - 2.4 

8138654 

0 

Brücke GVS über A 8 Ost bei Westerndorf (84) 

Westerndorf / Pang 

501 

2,5 

2.5 - 2.9 

8138655 

0 

Brücke GVS Pang-Grünthal über A 8 Ost (85) 

Pang 

501 

3,2 

3.0 - 3.4 

8138656 

0 

Brücke A 93 Süd über A 8 Ost (AD Inntal) (1 ) 

Pfraundorf 

863 

3,0 

3.0 - 3.4 

8138657 

0 

Brücke ÖFW Grünthalweg über A 8 Ost (86) 

Pfraundorf 

156 

3,0 

3.0 - 3.4 

8138658 

0 
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Brücke GVS Breiteich-Pfraundorf über A 8 Ost (88) 

Pfraundorf 

479 

2,4 

2.0 - 2.4 

8138659 

0 

Brücke B 15 über A 8 Ost (AS Rosenheim) (90) 

Pfraundorf 

624 

1,8 

1.5 - 1.9 

8138661 

0 

Brücke A 8 Ost über ÖFWW und Moosbach (91 ) 

Pfraundorf 

460 

2,0 

2.0 - 2.4 

8138662 

0 

Brücke A 8 Ost über den Inn bei Pfraundorf (92)/Brücke A 

8 Ost über Inn, Uferweg München FB B (92) 

Pfraundorf 

103 

1,7 

1.5 - 1.9 

8138663 

AI 

Brücke A 8 Ost über den Inn bei Pfraundorf (92)/Brücke A 

8 Ost über Inn, Uferweg München FB A (92) 

Pfraundorf 

104 

1,7 

1.5 - 1.9 

8138663 

A2 

Brücke A 8 Ost über den Inn bei Pfraundorf (92)/Brücke A 

8 Ost über den Inn, FB B (92) 

Pfraundorf 

4969 

2,0 

2.0 - 2.4 

8138663 

Bl 

Brücke A 8 Ost über den Inn bei Pfraundorf (92)/Brücke A 

8 Ost über den Inn, FB A (92) 

Pfraundorf 

5003 

2,0 

2.0 - 2.4 

8138663 

B2 

Brücke A 8 Ost über den Inn bei Pfraundorf (92)/Brücke A 

8 Ost über Inn, Uferweg Salzburg FB B(92) 

Pfraundorf 

318 

1,8 

1.5 - 1.9 

8138663 

CI 

Brücke A 8 Ost über den Inn bei Pfraundorf (92)/Brücke A 

8 Ost über Inn, Uferweg Salzburg FB A(92) 

Pfraundorf 

323 

1,9 

1.5 - 1.9 

8138663 

C2 

Brücke A 8 Ost über Innaltwasser (93) 

Pfraundorf 

308 

2,4 

2.0 - 2.4 

8138664 

0 

Brücke GVS Rosenheim-Neubeuern über A 8 Ost (94) 

Rohrdorf 

497 

2,3 

2.0 - 2.4 

8138665 

0 

Brücke A 8 Ost über Rohrdorfer Ache (95) 

Rohrdorf 

288 

2,9 

2.5 - 2.9 

8138666 

0 

Brücke A 8 Ost über St2359 Thansau-Rohrdorf (96) 

Rohrdorf 

202 

1,6 

1.5 - 1.9 

8138667 

2 

Brücke A 8 Ost über DB Rosenheim-Frasdorf (98)/Brücke 

A 8 Ost ü. DB Rosenheim-Frasdorf, FB B (98) 

Rohrdorf 

156 

3,0 

3.0 - 3.4 

8138668 

1 

Brücke A 8 Ost über DB Rosenheim-Frasdorf (98)/Brücke 

A 8 Ost ü. DB Rosenheim-Frasdorf, FB A (98) 

Rohrdorf 

156 

3,2 

3.0 - 3.4 

8138668 

2 

Brücke ÖFW über Rampe A 93 Süd (AD Inntal) (2) 

Pfraundorf 

178 

2,4 

2.0 - 2.4 

8138669 

0 

Brücke Rampe A 93 Süd ü. Gütersbach (AD lnntal)(3) 

Pfraundorf 

99 

2,6 

2.5 - 2.9 

8138670 

0 

Brücke A 93 Süd über Gütersbach bei Grünthal (4) 

Grünthal / Pfraundorf 

262 

2,8 

2.5 - 2.9 

8138671 

0 
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Brücke GVS Grünthal-Nicklheim über A 93 Süd (6) 

Raubling 

343 

2,3 

2.0 - 2.4 

8138672 

0 

Brücke Rampe A 93 Süd über ÖFW (AD Inntal) (0/1) 

Pfraundorf 

110 

2,0 

2.0 - 2.4 

8138673 

0 

Brücke GRW über A 8 Ost (89/1 ) 

Pfraundorf 

178 

2,3 

2.0 - 2.4 

8138692 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Lauterbach-Rohrdorf 
(99)/Brücke A 8 Ost ü. GVS Lauterb.-Rohrdorf, FB B (99) 

Rohrdorf 

94 

2,3 

2.0 - 2.4 

8139651 

1 

Brücke A 8 Ost über GVS Lauterbach-Rohrdorf 
(99)/Brücke A 8 Ost ü. GVS Lauterb.-Rohrdf, FB A+B (99) 

Rohrdorf 

248 

2,7 

2.5 - 2.9 

8139651 

2 

Brücke A 8 Ost über GVS Lauterbach-Rohrdorf 
(99)/Brücke A 8 Ost ü. GVS Lauterb.-Rohrdorf, FB A (99) 

Rohrdorf 

94 

2,2 

2.0 - 2.4 

8139651 

3 

Brücke GVS über A 8 Ost (1 00) 

Rohrdorf 

194 

2,0 

2.0 - 2.4 

8139652 

0 

Brücke A 8 Ost über Auerbach (1 1 2) 

Walkerting 

92 

2,5 

2.5 - 2.9 

8139653 

0 

Brücke A 8 Ost ü. St2362 Söllhuben-Frasdorf (1 1 3) 

Ginnerting 

313 

2,8 

2.5 - 2.9 

8139654 

0 

Brücke A 8 Ost über ÖFW bei Frasdorf (1 14) 

Frasdorf 

122 

2,8 

2.5 - 2.9 

8139655 

0 

Brücke A 8 Ost über FW in Frasdorf (1 1 5) 

Frasdorf 

62 

2,9 

2.5 - 2.9 

8139656 

0 

Brücke A 8 Ost über St2093 (AS Frasdorf) (1 16)/Brücke A 

8 Ost ü. St2093 (AS Frasdorf), FB B (116) 

Frasdorf 

242 

2,8 

2.5 - 2.9 

8139657 

2 

Brücke A 8 Ost über St2093 (AS Frasdorf) (1 16)/Brücke A 

8 Ost ü. St2093 (AS Frasdorf), FB A (1 16) 

Frasdorf 

58 

2,2 

2.0 - 2.4 

8139657 

3 

Brücke A 8 Ost über Priental (1 1 7)/Brücke A 8 Ost über 
Priental, FB B (117) 

Frasdorf 

1864 

2,8 

2.5 - 2.9 

8139658 

1 

Brücke A 8 Ost über Priental (1 1 7)/Brücke A 8 Ost über 
Priental, FB A(117) 

Frasdorf 

1864 

2,8 

2.5 - 2.9 

8139658 

2 

Brücke GVS Leitenberg-Aschau über A 8 Ost (118) 

Leitenberg 

209 

2,7 

2.5 - 2.9 

8139659 

0 

Brücke GVS Umrathsh.-Seehaus über A 8 Ost (119) 

Umrathshausen 

215 

2,9 

2.5 - 2.9 

8139660 

0 

Brücke A 8 Ost ü. DB(1gl.)Prien-Aschau+2ÖFW 
(120)/Brücke A 8 Ost über DB + 2ÖFW, Verbr. FB B (120) 

Umrathshausen 

49 

2,1 

2.0 - 2.4 

8139661 

1 
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Brücke A 8 Ost ü. DB(1gl.)Prien-Aschau+2ÖFW 
(120)/Brücke A 8 Ost über DB + 20FW, Mittelt. A+B (120) 

Umrathshausen 

314 

2,8 

2.5 - 2.9 

8139661 

2 

Brücke A 8 Ost ü. DB(1gl.)Prien-Aschau+2ÖFW 
(120)/Brücke A 8 Ost über DB + 2 ÖFW, Verbr. FB A (120) 

Umrathshausen 

49 

2,2 

2.0 - 2.4 

8139661 

3 

Brücke A 8 Ost ü. GVS Umrathshausen-Aschau (121) 

Umrathshausen 

151 

2,8 

2.5 - 2.9 

8139662 

0 

Brücke B305 über Bernauer Bach in Bernau 

Bernau a. Chiemsee 

86 

2,2 

2.0 - 2.4 

8140501 

1 

Brücke B305 über den Berghamer Bach bei Bergham 

Bernau 

55 

2,2 

2.0 - 2.4 

8140502 

0 

Brücke B 305 über Färbinger Bach 

Bergham 

76 

1,8 

1.5 - 1.9 

8140503 

0 

Brücke GVS Pfaffing-Spöck über A 8 Ost (123) 

Paffing 

238 

3,0 

3.0 - 3.4 

8140651 

0 

Brücke A 8 Ost über Flötzinger Bach u. Fußweg (124) 

Flötzing 

224 

3,0 

3.0 - 3.4 

8140652 

0 

Brücke A 8 Ost über ÖFWW bei Flötzing (125) 

Flötzing 

103 

3,2 

3.0 - 3.4 

8140653 

2 

Brücke A 8 Ost über GVS Flötzing-Gröben (126)/Brücke A 

8 Ost über GVS Flötzing-Gröben, FB B (126) 

Flötzing 

41 

2,5 

2.5 - 2.9 

8140654 

2 

Brücke A 8 Ost über GVS Flötzing-Gröben (126)/Brücke A 

8 Ost über GVS Flötzing-Gröben, FB A (126) 

Flötzing 

119 

2,5 

2.5 - 2.9 

8140654 

3 

Brücke ÖFW bei Seiserhof über A 8 Ost (127) 

Bichling 

153 

2,4 

2.0 - 2.4 

8140655 

0 

Brücke A 8 Ost über B 305 (AS Bernau) (128)/Brücke A 8 
Ost ü.B 305 (ASBernau),Verbr.FB B(128) 

Bernau 

75 

1,0 

1.0 - 1.4 

8140656 

2 

Brücke A 8 Ost über B 305 (AS Bernau) (128)/Brücke A 8 
Ost ü.B 305(ASBernau), Mittelt. A+B(1 28) 

Bernau 

238 

2,2 

2.0 - 2.4 

8140656 

3 

Brücke A 8 Ost über B 305 (AS Bernau) (128)/Brücke A 8 
Ost ü.B 305 (ASBernau),Verbr.FB A(128) 

Bernau 

93 

1,7 

1.5 - 1.9 

8140656 

4 

Brücke A 8 Ost über Moosbach (129) 

Bernau 

109 

2,3 

2.0 - 2.4 

8140657 

0 
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Brücke A 8 Ost über Bernauer Ache und ÖFWW (1 31 ) 

Bernau am Chiemsee 

326 

2,7 

2.5 - 2.9 

8140659 

0 

Brücke K R014 (AS Felden) über A 8 Ost (132) 

Felden 

387 

2,8 

2.5 - 2.9 

8140660 

0 

Brücke A 8 Ost über DB Rosenheim-Salzburg 
(130neu)/Brücke A8 Ost über DB Rosenh.-Salzbg.,FB 
B(130neu) 

Bernau 

1598 

2,7 

2.5 - 2.9 

8140661 

0 

Brücke A 8 Ost über Eigentümerweg (133) 

Felden bei Bernau am Chiems 

328 

2,7 

2.5 - 2.9 

8140677 

0 

Brücke A 8 Ost über GRW (134) 

Felden bei Bernau am Chiems 

117 

2,9 

2.5 - 2.9 

8140678 

0 

Brücke A 8 Ost über Werkkanal (1 35) 

Felden 

128 

1,9 

1.5 - 1.9 

8140679 

0 

Brücke A 8 Ost über Neumühler Bach (136) 

Felden 

204 

1,8 

1.5 - 1.9 

8140680 

0 

Brücke A 8 Ost über Neue Rott (137) 

Felden 

391 

2,4 

2.0 - 2.4 

8140681 

0 

Brücke A 8 Ost über FW bei Felden (138) 

Felden 

186 

1,9 

1.5 - 1.9 

8140682 

0 

Brücke A 8 Ost über FW bei Felden (140) 

Felden 

186 

1,9 

1.5 - 1.9 

8140683 

0 

Brücke A 8 Ost über Alte Rott (141) 

Feldwies 

284 

2,1 

2.0 - 2.4 

8140684 

0 

Brücke A 8 Ost über Überseer Bach(142)/Brücke A 8 Ost 
über Überseer Bach, FB B (142) 

Feldwies 

279 

2,0 

2.0 - 2.4 

8140685 

1 

Brücke A 8 Ost über Überseer Bach(142)/Brücke A 8 Ost 
über Überseer Bach, FB A (142) 

Feldwies 

329 

1,8 

1.5 - 1.9 

8140685 

2 

Brücke K TS45 (AS Feldwies) über A 8 Ost (144) 

Übersee 

507 

2,2 

2.0 - 2.4 

8140686 

0 

Brücke A 8 Ost über Graben 1 links d. T.Ache (145) 

Feldwies 

229 

2,5 

2.5 - 2.9 

8140687 

0 

Brücke A 8 Ost über Graben II links d.T.Ache (146) 

Grabenstätt 

215 

1,8 

1.5 - 1.9 

8140688 

0 

Brücke B 306 über den Sparzergraben bei Sparz 

Traunstein / Sparz 

217 

1,9 

1.5 - 1.9 

8141503 

0 

Brücke B 306 über GVS bei Siegsdorf 

Siegsdorf 

346 

3,0 

3.0 - 3.4 

8141506 

0 
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Brücke GRW über die B 306 bei Siegsdorf 

Siegsdorf 

210 

2,3 

2.0 - 2.4 

8141508 

0 

Brücke B 306 über die Rote Traun Wernleiten 

Wernleiten bei Siegsdorf 

227 

2,5 

2.5 - 2.9 

8141515 

0 

Brücke GVS über die B 306 - Bürgerwaldstraße 

Traunstein 

329 

2,5 

2.5 - 2.9 

8141536 

0 

Brücke B 306 über GW nach Sparz 

Traunstein 

48 

2,1 

2.0 - 2.4 

8141538 

0 

Brücke B 306 über GRW in Traunstein - Schwimmbad 

Traunstein 

62 

1,8 

1.5 - 1.9 

8141541 

0 

Brücke B 306 über GRW bei Daxerau 

Daxerau 

58 

2,2 

2.0 - 2.4 

8141543 

0 

Brücke B306 über Röthelbach in Traunstein 

Traunstein 

147 

2,0 

2.0 - 2.4 

8141546 

0 

Brücke B 304 über GVS Weiderting-Wang 

Wang 

145 

1,5 

1.5 - 1.9 

8141562 

0 

Brücke B306 über Flutmulde bei Daxerau 

Daxerau 

35 

2,0 

2.0 - 2.4 

8141564 

0 

Brücke St 21 05 über B 304 bei Hirankl 

Traunstein 

332 

1,2 

1.0 - 1.4 

8141581 

0 

Brücke GVS über die B 304 bei Trenkmoos 

Traunstein 

232 

1,3 

1.0 - 1.4 

8141582 

0 

Brücke B 304 über die Kreisstraße TS 1 

Traunstein 


1,2 

1.0 - 1.4 

8141583 

0 

Brücke B 304 über den Haufertsgraben 

Traunstein 

835 

Nicht feststellba 

8141584 

0 

Brücke B 304 über einen FW bei Großthann 

Traunstein 

80 

1,2 

1.0 - 1.4 

8141585 

0 

Brücke ÖFW über die B 304 Traunstein Nord 

Traunstein 

137 

1,1 

1.0 - 1.4 

8141587 

0 

Brücke Ast B 304 über B 304 Traunstein Nord 

Traunstein 

344 

1,3 

1.0 - 1.4 

8141588 

0 

Brücke B 306 über Röthelbach in der Daxerau 

Traunstein 

99 

1,1 

1.0 - 1.4 

8141590 

0 

Brücke B 306 über GVS in Öd bei Siegsdorf 

Siegsdorf 

67 

1,3 

1.0 - 1.4 

8141591 

0 
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Brücke B 304 über Graben Nr.1 Trenkmoos 

Traunstein 

64 

1,1 

1.0 - 1.4 

8141594 

0 

Brücke B 304 über Graben Nr.2 Trenkmoos 

Traunstein 

80 

1,2 

1.0 - 1.4 

8141595 

0 

Brücke B 304 über Graben Nr.3 Trenkmoos 

Traunstein 

73 

1,1 

1.0 - 1.4 

8141596 

0 

Brücke B 304 über Graben Nr.4 Trenkmoos 

Traunstein 

76 

1,3 

1.0 - 1.4 

8141597 

0 

Brücke B 304 über Graben Nr.5 Trenkmoos 

Traunstein 

70 

1,2 

1.0 - 1.4 

8141598 

0 

Brücke A 8 Ost Rampe S-F zur T+R ü. St2095 (159/s) 

Bernhaupten 

207 

2,2 

2.0 - 2.4 

8141651 

0 

Brücke A 8 Ost über Tiroler Ache (148)/Brücke A 8 Ost 
über Tiroler Ache, FB B Feld 1 (148) 

Grabenstätt 

160 

1,5 

1.5 - 1.9 

8141652 

AI 

Brücke A 8 Ost über Tiroler Ache (148)/Brücke A 8 Ost 
über Tiroler Ache, FB A Feld 1 (148) 

Grabenstätt 

160 

1,3 

1.0 - 1.4 

8141652 

A2 

Brücke A 8 Ost über Tiroler Ache (148)/Brücke A 8 Ost 
über Tiroler Ache,FB B Feld 2 (148) 

Grabenstätt 

1236 

2,0 

2.0 - 2.4 

8141652 

Bl 

Brücke A 8 Ost über Tiroler Ache (148)/Brücke A 8 Ost 
über Tiroler Ache,FB A Feld 2 (148) 

Grabenstätt 

1236 

2,0 

2.0 - 2.4 

8141652 

B2 

Brücke A 8 Ost über Tiroler Ache (148)/Brücke A 8 Ost 
über Tiroler Ache, FB B Feld 3 (148) 

Grabenstätt 

160 

1,4 

1.0 - 1.4 

8141652 

CI 

Brücke A 8 Ost über Tiroler Ache (148)/Brücke A 8 Ost 
über Tiroler Ache,FB A Feld 3 (148) 

Grabenstätt 

160 

1,3 

1.0 - 1.4 

8141652 

C2 

Brücke St2096 über A 8 Ost (AS Grabenstätt) (151) 

Grabenstätt- Übersee 

490 

2,8 

2.5 - 2.9 

8141655 

0 

Brücke ÖFW Grabenstätt-Flütt über A 8 Ost (153) 

Hütt 

161 

2,2 

2.0 - 2.4 

8141657 

0 

Brücke A 8 Ost ü. GVS Grabenstätt-Schneereut (154) 

Gutharting 

140 

2,0 

2.0 - 2.4 

8141658 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Flöring-Schneereut (155)/Brücke 
A 8 Ost ü. GVS Flöring-Schneereut, FB B(155) 

Flöring 

58 

1,9 

1.5 - 1.9 

8141659 

1 

Brücke A 8 Ost über GVS Flöring-Schneereut (155)/Brücke 
A 8 Ost ü. GVS Flöring-Schneereut, FB A(155) 

Flöring 

75 

2,7 

2.5 - 2.9 

8141659 

2 
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Brücke A 8 Ost über GVS Holzhausen-Rumgraben (156) 

Holzhausen 

135 

2,5 

2.5 - 2.9 

8141660 

0 

Brücke A 8 Ost über K-TS3 Irlach-Schlipfing (157)/Brücke 

A 8 Ost ü. K-TS3 Irlach-Schlipf., FB"B (157) 

Irlach 

159 

2,0 

2.0 - 2.4 

8141661 

1 

Brücke A 8 Ost über K-TS3 Irlach-Schlipfing (157)/Brücke 

A 8 Ost ü. K-TS3 Irlach-Schlipf., FB"A"(1 57) 

Irlach 

149 

1,8 

1.5 - 1.9 

8141661 

2 

Brücke A 8 Ost ü. St2095 Vachendorf-AB/K TS6 (159) 

Bernhaupten 

473 

2,1 

2.0 - 2.4 

8141663 

0 

Brücke A 8 Ost ü. GVS Hasperting-Reichhausen (161) 

Reichhausen 

167 

2,8 

2.5 - 2.9 

8141665 

0 

Brücke GVS Schweinbach-Reichh. über A 8 Ost (162) 

Linden 

267 

2,3 

2.0 - 2.4 

8141666 

0 

Brücke St2105 (AS Schweinbach) über A 8 Ost (163) 

Schweinbach 

912 

2,4 

2.0 - 2.4 

8141667 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Traundorf-Haunerting (164) 

Haunerting 

111 

2,8 

2.5 - 2.9 

8141668 

0 

Brücke A 8 Ost über DB Traunstein-Freilass. (165)/Brücke 

A 8 Ost ü.DB Traunst.-Freilass. Mitte (165) 

Siegsdorf 

187 

2,3 

2.0 - 2.4 

8141669 

2 

Brücke A 8 Ost über die Weiße Traun (166)/Brücke A 8 

Ost über die Weiße Traun, FB B (166) 

Siegsdorf 

698 

3,0 

3.0 - 3.4 

8141670 

1 

Brücke A 8 Ost über die Weiße Traun (166)/Brücke A 8 

Ost über die Weiße Traun, FB A (166) 

Siegsdorf 

698 

3,0 

3.0 - 3.4 

8141670 

2 

Brücke A 8 Ost über B306 (AS Traunstein) (167)/Brücke A 
8 Ost über B306 (AS Traunstein), FB B(167) 

Siegsdorf 

488 

2,7 

2.5 - 2.9 

8141671 

1 

Brücke A 8 Ost über B306 (AS Traunstein) (167)/Brücke A 
8 Ost über B306 (AS Traunstein), FB A(167) 

Siegsdorf 

488 

2,7 

2.5 - 2.9 

8141671 

2 

Brücke A 8 Ost über Rote Traun (168)/Brücke A 8 Ost über 
Rote Traun, FB B (168) 

Paulfischer bei Siegsdorf 

223 

2,7 

2.5 - 2.9 

8141672 

1 

Brücke A 8 Ost über Rote Traun (168)/Brücke A 8 Ost über 
Rote Traun, FB A (168) 

Paulfischer bei Siegsdorf 

223 

2,7 

2.5 - 2.9 

8141672 

2 
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Brücke A 8 Ost über Graben IN (147) 

Übersee 

202 

2,2 

2.0 - 2.4 

8141673 

0 

Brücke A 8 Ost über Rothgraben und FW (149)/Brücke A 8 
Ost über Rothgraben + FW, FB B (149) 

Grabenstätt, Kreis Traunstein 

895 

2,0 

2.0 - 2.4 

8141675 

1 

Brücke A 8 Ost über Rothgraben und FW (149)/Brücke A 8 
Ost über Rothgraben + FW, FB A (149) 

Grabenstätt, Kreis Traunstein 

895 

2,0 

2.0 - 2.4 

8141675 

2 

Brücke A 8 Ost über Tal bei Bergen (160neu)/Brücke A 8 
Ost über Tal bei Bergen FR Mü (160neu) 

Bergen 

6552 

2,0 

2.0 - 2.4 

8141689 

1 

Brücke A 8 Ost über Tal bei Bergen (160neu)/Brücke A 8 
Ost über Tal bei Bergen FR Sa (1 60neu) 

Bergen 

6552 

2,0 

2.0 - 2.4 

8141689 

2 

Brücke B 304 überden Grundbach bei Thannreit 

Thannreit / Traunstein 

85 

1,1 

1.0 - 1.4 

8142500 

0 

Brücke B 304 über die Sur bei Spöck 

Spöck 

128 

1,7 

1.5 - 1.9 

8142502 

0 

Brücke B 304 über die Ache in Oberteisendorf 

Oberteisendorf 

129 

2,2 

2.0 - 2.4 

8142503 

0 

Brücke B 306 über Flutöffnung in Flammer 

Flammer 

257 

1,8 

1.5 - 1.9 

8142506 

0 

Brücke B 306 über die Rote Traun in Flammer 

Flammer 

160 

1,8 

1.5 - 1.9 

8142507 

0 

Brücke B 304 überden Schneidergraben bei Surberg 

Thunstetten 

78 

2,5 

2.5 - 2.9 

8142521 

0 

Brücke B 304 über GRW bei Surberg 

Surberg 

43 

2,7 

2.5 - 2.9 

8142522 

0 

Brücke B 304 über den Flofgraben bei Wagneröd 

Oberteisendorf 

102 

2,4 

2.0 - 2.4 

8142523 

0 

Brücke B 306 über Dürrengraben bei Flammer 

Flammer 

46 

3,0 

3.0 - 3.4 

8142526 

0 

Brücke B 304 über die Sur bei Thalmühle 

Traunstein 

89 

2,5 

2.5 - 2.9 

8142530 

0 

Brücke B 306 über Bach bei Molberting 

Molberting 

36 

2,5 

2.5 - 2.9 

8142531 

0 

Brücke B 306 über GRW in Flammer 

Flammer 

43 

2,0 

2.0 - 2.4 

8142538 

0 
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Brücke B 304 über Stettner Graben bei Hochmoos 

Teisendorf 

58 

1,5 

1.5 - 1.9 

8142539 

0 

Brücke B 304 über GRW bei Hochmoos 

Hochmoos bei Teisendorf 

39 

2,0 

2.0 - 2.4 

8142540 

0 

Brücke B 304 über Freidlinger Bach bei Hochmoos 

Teisendorf 

57 

2,1 

2.0 - 2.4 

8142541 

0 

Brücke B 304 über GVS Moosen 

Teisendorf 

56 

2,2 

2.0 - 2.4 

8142542 

0 

Brücke GVS über B 304 Teisendorf - Freidling 

Freidling bei Teisendorf 

190 

1,8 

1.5 - 1.9 

8142543 

0 

Brücke FW über B 304 bei Teisendorf - Grünbrücke 

Freidling 

489 

1,6 

1.5 - 1.9 

8142544 

0 

Brücke B 304 über Wirtschaftsweg bei Ramsau 

Ramsau 

72 

2,0 

2.0 - 2.4 

8142545 

0 

Brücke B 304 über Tal Ramsau 

Teisendorf 

1430 

2,0 

2.0 - 2.4 

8142546 

0 

Brücke B 304 über Stechergraben bei Hochmoos 

Teisendorf 

72 

1,1 

1.0 - 1.4 

8142547 

0 

Brücke GRW neben B 304 über die Sur bei Spöck 

Spöck bei Oberteisendorf 

30 

2,4 

2.0 - 2.4 

8142548 

0 

Brücke B 306 über GRW bei Heutau 

Heutau 

68 

1,1 

1.0 - 1.4 

8142550 

0 

Brücke B 306 über den Habach bei Frauenstätt 

Hammer 

139 

1,0 

1.0 - 1.4 

8142552 

0 

Brücke B 306 über GRW bei Hachau 

Hachau 

82 

1,8 

1.5 - 1.9 

8142553 

0 

Brücke A 8 Ost über FW bei Vitzthum (169) 

Vitzthum bei Siegsdorf 

127 

2,7 

2.5 - 2.9 

8142651 

0 

Brücke A 8 Ost über Rettenbach und FW (170)/Brücke A 8 
Ost über Rettenbach und FW, FB B (170) 

Kohlbrenn - Vorderwelln bei Si 

333 

2,5 

2.5 - 2.9 

8142652 

1 

Brücke A 8 Ost über Rettenbach und FW (170)/Brücke A 8 
Ost über Rettenbach und FW, FB A (170) 

Kohlbrenn - Vorderwelln bei Si 

385 

2,5 

2.5 - 2.9 

8142652 

2 

Brücke A 8 Ost über FW Pattenau-Wiese (171 )/Brücke A 8 
Ost ü. FW Patt.-Wiese, Verb. FB B (171) 

Daxa Wiese 

32 

1,9 

1.5 - 1.9 

8142653 

1 
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Brücke A 8 Ost über FW Pattenau-Wiese (171 )/Brücke A 8 
Ost ü. FW Patt.-Wiese,Mittelt.A+B (171) 

Daxa Wiese 

79 

2,5 

2.5 - 2.9 

8142653 

2 

Brücke A 8 Ost über FW Pattenau-Wiese (171 )/Brücke A 8 
Ost ü. FW Patt.-Wiese, Verb. FB A (171) 

Daxa Wiese 

32 

2,0 

2.0 - 2.4 

8142653 

3 

Brücke A 8 Ost über Rettenbach 1 (173)/Brücke A 8 Ost ü. 
Rettenbach 1, Verbr. FB B (173) 

Embach, Vögling 

36 

2,0 

2.0 - 2.4 

8142654 

1 

Brücke A 8 Ost über Rettenbach 1 (173)/Brücke A 8 Ost ü. 
Rettenbach 1, Mittelt. A+B (173) 

Embach, Vögling 

115 

2,9 

2.5 - 2.9 

8142654 

2 

Brücke A 8 Ost über Rettenbach 1 (173)/Brücke A 8 Ost ü. 
Rettenbach 1, Verbr. FB A (173) 

Embach, Vögling 

36 

2,0 

2.0 - 2.4 

8142654 

3 

Brücke GVS Embach-Untereck über A 8 Ost (174) 

Embach / Vögling 

152 

1,9 

1.5 - 1.9 

8142655 

0 

Brücke A 8 Ost über Rettenbach II (175)/Brücke A 8 Ost ü. 
Rettenbach II, Verbr. FB B (175) 

Rettenbach / Sappl 

41 

2,4 

2.0 - 2.4 

8142656 

1 

Brücke A 8 Ost über Rettenbach II (175)/Brücke A 8 Ost ü. 
Rettenbach II, Mittelt.A+B (175) 

Rettenbach / Sappl 

128 

2,6 

2.5 - 2.9 

8142656 

2 

Brücke A 8 Ost über Rettenbach II (175)/Brücke A 8 Ost ü. 
Rettenbach II, Verbr. FB A (175) 

Rettenbach / Sappl 

41 

2,5 

2.5 - 2.9 

8142656 

3 

Brücke A 8 Ost über Kressenbach (176)/Brücke A 8 Ost 
über Kressenbach, Verbr. FB B (176) 

Bernbichl / Neukirchen 

21 

2,3 

2.0 - 2.4 

8142657 

1 

Brücke A 8 Ost über Kressenbach (176)/Brücke A 8 Ost 
über Kressenbach, Mittelt.A+B (176) 

Bernbichl / Neukirchen 

56 

2,1 

2.0 - 2.4 

8142657 

2 

Brücke A 8 Ost über Kressenbach (176)/Brücke A 8 Ost 
über Kressenbach, Verbr. FB A (176) 

Bernbichl / Neukirchen 

22 

2,3 

2.0 - 2.4 

8142657 

3 

Brücke GVS Bernbichl-Kressenberg ü. A 8 Ost (177) 

Bernbichl / Neukirchen 

152 

2,3 

2.0 - 2.4 

8142658 

0 

Brücke A 8 Ost über St2102/K TS5 (AS Neuk.) (178) 

Bernbichl / Neukirchen 

293 

3,2 

3.0 - 3.4 

8142659 

0 

Brücke A 8 Ost über Graben (179) 

Schwammgraben / Neukircher 

80 

2,6 

2.5 - 2.9 

8142660 

0 

Brücke A 8 Ost über Schwarzenberggraben + FW (180) 

Loch / Neukirchen 

1027 

3,2 

3.0 - 3.4 

8142661 

0 

Brücke FW über A 8 Ost bei Gschwend (1 81 ) 

Gschwend 

152 

1,8 

1.5 - 1.9 

8142662 

0 
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Brücke A 8 Ost über Atzlbachtal (182)/Brücke A 8 Ost über 
Atzlbachtal, FB A(182) 

bei Gschwend 

2149 

2,5 

2.5 - 2.9 

8142663 

1 

Brücke A 8 Ost über Atzlbachtal (182)/Brücke A 8 Ost über 
Atzlbachtal, FB B (182) 

bei Gschwend 

2149 

2,4 

2.0 - 2.4 

8142663 

2 

Brücke A 8 Ost über Bach (183) 

Gschwend 

122 

2,6 

2.5 - 2.9 

8142664 

0 

Brücke GVS Wald-Kendl über A 8 Ost (184) 

Wald 

152 

1,8 

1.5 - 1.9 

8142665 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Kressenb.-Selberstadt(186) 

Seiberstadt 

130 

2,9 

2.5 - 2.9 

8142667 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Querchtsf.-Selberst. (187) 

Seiberstadt 

131 

3,0 

3.0 - 3.4 

8142668 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Maurach-Bellehen (188) 

Bellehen 

307 

2,3 

2.0 - 2.4 

8142669 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Telsenberg-Bellehen (190) 

Teisenberg 

130 

3,2 

3.0 - 3.4 

8142670 

0 

Brücke A 8 Ost über Freldlinger Bach (191) 

Bellehen 

58 

2,5 

2.5 - 2.9 

8142671 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Schnelling-Lohwiesen (192) 

Schnelling 

186 

2,7 

2.5 - 2.9 

8142672 

0 

Brücke A 8 Ost über FW Flub - Niederreit (193) 

Niederreit 

72 

2,7 

2.5 - 2.9 

8142673 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Flub - Niederreit (194) 

Niederreit 

130 

2,0 

2.0 - 2.4 

8142674 

0 

Brücke A 8 Ost über das Lolthal (1 95) 

Lolthal 

5752 

2,5 

2.5 - 2.9 

8142675 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS bei Kerschall (197)/Brücke A 8 
Ost über GVS bei Kerschall, FB B (197) 

Anger 

525 

2,0 

2.0 - 2.4 

8142676 

1 

Brücke A 8 Ost über GVS bei Kerschall (197)/Brücke A 8 
Ost über GVS bei Kerschall, FB A (197) 

Anger 

434 

2,2 

2.0 - 2.4 

8142676 

2 

Brücke A 8 Ost über FW Zell-Kerschall (198) 

Zell 

137 

2,2 

2.0 - 2.4 

8142677 

2 

Brücke A 8 Ost über Entwässerungsgraben (172) 

Tauernsteln/Wlese 

62 

2,8 

2.5 - 2.9 

8142690 

0 
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Prov. Brücke A 8 Ost ü. Fuchsteiggraben(185P)/Prov. 
Brücke A80st ü. Fuchsteiggraben FR Mü.(185P) 

Fuchssteigmühie 

349 

2,6 

2.5 - 2.9 

8142691 

1 

Prov. Brücke A 8 Ost ü. Fuchsteiggraben(185P)/Prov. 
Brücke A80st ü. Fuchsteiggraben FR Sa.(185P) 

Fuchssteigmühie 

349 

2,6 

2.5 - 2.9 

8142691 

2 

Brücke B304 über GRW bei Niederstraß 

Ainring 

61 

1,3 

1.0 - 1.4 

8143501 

0 

Brücke B 20 über die B 304 Freiiassing Mitte 

Freiiassing 

380 

2,5 

2.5 - 2.9 

8143503 

0 

Brücke B 20 über FW in Freiiassing 

Freiiassing 

57 

2,4 

2.0 - 2.4 

8143504 

0 

Brücke B 20 überden Mühibach in Freiiassing 

Freiiassing 

95 

2,4 

2.0 - 2.4 

8143505 

0 

Brücke Zoiihäusistr. über die B 20 in Freiiassing 

Freiiassing 

279 

1,5 

1.5 - 1.9 

8143506 

0 

Brücke B 20 über FW bei Freiiassing, ESV 

Freiiassing 

45 

2,0 

2.0 - 2.4 

8143508 

0 

Brücke B 20 über die B 304 - Floiiänder 

Freiiassing 

300 

2,3 

2.0 - 2.4 

8143509 

0 

Brücke B 20 über FW bei Bruch 

Mitterfeiden 

55 

2,0 

2.0 - 2.4 

8143510 

0 

Brücke B 20 über industriegieis bei Flammerau/GRW 

Flammerau 

76 

2,3 

2.0 - 2.4 

8143511 

2 

Brücke B 304 über Frauenbachi bei Flörafing 

Flörafing 

60 

2,0 

2.0 - 2.4 

8143512 

0 

Brücke B 304 über die DB in Strass 

Strass 

101 

3,7 

3.5 - 4.0 

8143513 

0 

Brücke B 304 über die Sur - Satteibrücke 

Mühlreit 

80 

2,4 

2.0 - 2.4 

8143514 

0 

Brücke B 20 über GRW in Freiiassing Fleideweg 

Freilassing 

80 

2,5 

2.5 - 2.9 

8143524 

0 

Brücke B 20 über FW in Freiiassing Aumühie 

Freilassing 

88 

3,0 

3.0 - 3.4 

8143525 

0 

Brücke B 20 über Mühibach bei Kiäraniage 

Salzburghofen 

97 

2,2 

2.0 - 2.4 

8143526 

0 
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Brücke B 20 über FW bei Hagen 

Hagen 

67 

2,2 

2.0 - 2.4 

8143527 

0 

Brücke B 20 über FW bei Eham 

Freilassing 

67 

2,2 

2.0 - 2.4 

8143529 

0 

Brücke B 20 über FW beim Schmidbauer 

Schmidbauer 

38 

1,5 

1.5 - 1.9 

8143530 

0 

Brücke B 20 über FW am Aumühlbach 

Surheim 

38 

1,5 

1.5 - 1.9 

8143531 

0 

Brücke B 20 über FW bei Reit 

Surheim 

38 

1,9 

1.5 - 1.9 

8143532 

0 

Brücke B 20 über FW bei Gerspoint 

Surheim 

67 

1,5 

1.5 - 1.9 

8143533 

0 

Brücke B 20 über Sur bei Surheim 

Surheim 

272 

1,9 

1.5 - 1.9 

8143534 

0 

Brücke B 20 über Mühlbach bei Surheim 

Surheim 

102 

1,9 

1.5 - 1.9 

8143535 

0 

Brücke B 20 über FW bei Au 

Surheim 

39 

2,0 

2.0 - 2.4 

8143536 

0 

Brücke B 20 über FW bei Gde.-Str. Gerspoint 

Surheim 

66 

1,4 

1.0 - 1.4 

8143537 

0 

Brücke B 20 über FW bei Salzburghofen 

Salzburghofen 

50 

2,0 

2.0 - 2.4 

8143538 

0 

Brücke B 20 über GRW in Feldkirchen 

Feldkirchen 

44 

1,5 

1.5 - 1.9 

8143539 

0 

Brücke B 20 über GRW in Mitterfelden 

Mitterfelden 

86 

2,0 

2.0 - 2.4 

8143548 

1 

Brücke B 304 über die GVS Thal 

Thal 

97 

1,7 

1.5 - 1.9 

8143550 

0 

Brücke B 304 über FW bei Grubenbaus 

Grubenbaus 

36 

1,9 

1.5 - 1.9 

8143551 

2 

Brücke B 304 über GRW bei Perach 

Perach 

46 

1,5 

1.5 - 1.9 

8143554 

0 

Brücke B 304 über Saalach Freilass. - 
Rupertusbrücke/Brücke GRW Freilassing 

Freilassing 

106 

1,0 

1.0 - 1.4 

8143556 

A 

Brücke B 304 über Saalach Freilass. - 
Rupertusbrücke/Brücke Saalach 

Freilassing 

1415 

1,9 

1.5 - 1.9 

8143556 

B 
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Brücke GRW über B 304 bei Freilassing 

Freilassing 

106 

1,8 

1.5 - 1.9 

8143563 

0 

Brücke A 8 Ost über FW und Schornbach (199) 

Anger bei Bad Reichenhall 

89 

2,7 

2.5 - 2.9 

8143721 

2 

Brücke A 8 Ost über GVS Flolzhausen - Stoiß (200) 

Anger bei Bad Reichenhall 

192 

2,7 

2.5 - 2.9 

8143722 

2 

Brücke A 8 Ost über den Mühlbach (201 ) 

Flolzhausen 

119 

2,0 

2.0 - 2.4 

8143723 

0 

Brücke A 8 Ost über die Stoisser Ache (202) 

Flolzhausen 

1147 

3,0 

3.0 - 3.4 

8143724 

2 

Brücke A 8 Ost über die GVS Anger - Grund (204) 

Anger 

127 

2,7 

2.5 - 2.9 

8143725 

2 

Brücke A 8 Ost über Reithnergraben (203) 

Anger 

40 

2,0 

2.0 - 2.4 

8143727 

2 

Brücke B 19 über GW Knussertstraße 

Kempten 

58 

2,4 

2.0 - 2.4 

8227507 

0 

Brücke B 19 über die Iller -St.Mang-Brücke- 

Kempten 

804 

3,5 

3.5 - 4.0 

8227508 

0 

Brücke B 19 über GRW Kempten-Eich 

Kempten/Eich 

57 

2,7 

2.5 - 2.9 

8227512 

1 

Brücke B 309 über den Bachtelbach 

Kempten 

76 

3,5 

3.5 - 4.0 

8227513 

0 

Brücke B 12 über Reinhartserstraße 

Kempten 

319 

2,2 

2.0 - 2.4 

8227516 

0 

Brücke B 12 über DB Kempten-Ost 

Kempten 

478 

2,7 

2.5 - 2.9 

8227517 

0 

Brücke B 12 über Werkszufahrt 4P 

Kempten 

467 

2,4 

2.0 - 2.4 

8227518 

0 

Brücke B 19 über VT Binzenried 

Kempten 

78 

2,5 

2.5 - 2.9 

8227566 

0 

Brücke A7 über GVS Überbach - Fleising/Brücke A7 über 
GVS Überbach - Fleising (80-2) 

Überbach 

113 

1,0 

1.0 - 1.4 

8227651 

1 

Brücke A7 über GVS Überbach - Fleising/Brücke A7 über 
GVS Überbach - Fleising (80-2) 

Überbach 

115 

1,7 

1.5 - 1.9 

8227651 

2 

Brücke A7 über GVS Unterwengen - Fleising/Brücke A7 
über GVS Unterwengen - Fleising (81-1) 

Überbach 

145 

1,8 

1.5 - 1.9 

8227652 

1 
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Brücke A7 über GVS Unterwengen - Heising/Brücke A7 
über GVS Unterwengen - Heising (81 -1 ) 

Überbach 

145 

1,7 

1.5 - 1.9 

8227652 

2 

Brücke A7 über FW Finken - Heising/Brücke A7 über FW 
Finken - Heising (83-1) 

Heising 

99 

1,6 

1.5 - 1.9 

8227653 

1 

Brücke A7 über FW Finken - Heising/Brücke A7 über FW 
Finken - Heising (83-1) 

Heising 

99 

1,7 

1.5 - 1.9 

8227653 

2 

Brücke A7 über GVS Grund - Heising/Brücke A7 über GVS 
Grund - Heising (83-2) 

Heising 

99 

1,7 

1.5 - 1.9 

8227654 

1 

Brücke A7 über GVS Grund - Heising/Brücke A7 über GVS 
Grund - Heising (83-2) 

Heising 

99 

2,0 

2.0 - 2.4 

8227654 

2 

Brücke A7 über K-OA19 Kempten - Dietmannsried/Brücke 
A7 über K-OA19 Kempten - Dietmannsr. (84-1) 

Heising 

215 

2,6 

2.5 - 2.9 

8227655 

1 

Brücke A7 über K-OA19 Kempten - Dietmannsried/Brücke 
A7 über K-OA19 Kempten - Dietmannsr. (84-1) 

Heising 

215 

2,1 

2.0 - 2.4 

8227655 

2 

Brücke A7 über die Leubas/Brücke A7 über die Leubas (84- 
2) 

Kempten 

900 

2,2 

2.0 - 2.4 

8227656 

1 

Brücke A7 über die Leubas/Brücke A7 über die Leubas (84- 
2) 

Kempten 

908 

2,0 

2.0 - 2.4 

8227656 

2 

Brücke GS Leubas-Ursulasried (Zeppelinstr.) ü. A7/Brücke 
GS Leubas-U.ried (Zeppelinstr) ü. A7 (84-4) 

Kempten 

358 

2,9 

2.5 - 2.9 

8227657 

0 

Brücke A7 über FW bei Hub/Brücke A7 über FW bei Hub 
(85-1) 

Kempten 

59 

2,5 

2.5 - 2.9 

8227658 

1 

Brücke A7 über FW bei Hub/Brücke A7 über FW bei Hub 
(85-1) 

Kempten 

60 

2,1 

2.0 - 2.4 

8227658 

2 

Brücke A7 über Bl 9 Kaufb. - KE (AS 
Kempten/Leubas)/Brücke A7 über Bl 9 Kaufb. -KE (AS KE- 
Leubas) (85-2) 

Kempten 

926 

2,4 

2.0 - 2.4 

8227659 

1 

Brücke A7 über Bl 9 Kaufb. - KE (AS 
Kempten/Leubas)/Brücke A7 über Bl 9 Kaufb. -KE (AS KE- 
Leubas) (85-2) 

Kempten 

1005 

2,4 

2.0 - 2.4 

8227659 

2 

Brücke B 309 über GRW Max-Schaidhauf-Str. in KE 

Kempten 

75 

3,4 

3.0 - 3.4 

8228501 

0 
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Brücke GVS Reinhardsrieder Straße über B 12 

Unterthingau 

490 

2,4 

2.0 - 2.4 

8228503 

0 

Brücke B 12 überden Reichenbach 

Kraftisried 

109 

2,0 

2.0 - 2.4 

8228504 

0 

Brücke B 12 über B 12 Ast (AS Kraftisried) 

Kraftisried 

268 

3,0 

3.0 - 3.4 

8228505 

0 

Brücke B 12 über St 2012 Kraftisried 

Kraftisried 

581 

3,0 

3.0 - 3.4 

8228506 

0 

Brücke B 12 über GVS zum hohen Bühl 

Kraftisried 

129 

1,7 

1.5 - 1.9 

8228507 

0 

Brücke B 12 über GVS Öschle 

Kraftisried 

138 

2,8 

2.5 - 2.9 

8228508 

0 

Brücke B 12 über K-OA 18 Vogelwirt 

Wildpoldsried 

344 

1,9 

1.5 - 1.9 

8228509 

0 

Brücke K-OA 18 Ast über B 12 (AS Wildpoldsried) 

Wildpoldsried 

353 

2,7 

2.5 - 2.9 

8228510 

0 

Brücke B 12 über den Wildpoldsrieder Bach 

Wildpoldsried 

148 

2,0 

2.0 - 2.4 

822851 1 

0 

Brücke B 12 über FW Weiherholz 

Wildpoldsried 

98 

2,4 

2.0 - 2.4 

8228512 

0 

Brücke B 12 über FW Wolkenberg 

Wildpoldsried 

98 

2,3 

2.0 - 2.4 

8228513 

0 

Brücke B 12 über FW Strassberg 

Wildpoldsried 

98 

2,7 

2.5 - 2.9 

8228514 

0 

Brücke B 12 über Waldmannsbach 

Leiterberg 

144 

2,0 

2.0 - 2.4 

8228515 

0 

Brücke B 12 über GVS Leiterberger Straße 

Leiterberg bei Betzigau 

121 

2,9 

2.5 - 2.9 

8228516 

0 

Brücke B 12 über K-OA 18 und DB Betzigau 

Betzigau 

817 

3,0 

3.0 - 3.4 

8228517 

0 

Brücke B 12 über FW Betzigau 

Betzigau 

98 

3,0 

3.0 - 3.4 

8228518 

0 

Brücke B 12 über Betzigauer Bach 

Betzigau 

194 

2,0 

2.0 - 2.4 

8228519 

0 

Brücke B 12 über Minderbetzigauer Bach 

Betzigau 

105 

2,0 

2.0 - 2.4 

8228520 

0 
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Brücke B 12 über FW Sterklings 

Sterklings bei Betzigau 

118 

2,2 

2.0 - 2.4 

8228521 

0 

Brücke GVS Leupolzer Straße über B 12 

Leupolz 

525 

2,7 

2.5 - 2.9 

8228522 

0 

Brücke GVS Wettmannsbergerweg über B 12 

Kempten-Bühl 

486 

2,7 

2.5 - 2.9 

8228523 

0 

Brücke B 12 über GRW Kempten-Bühl 

Kempten 

70 

2,4 

2.0 - 2.4 

8228524 

0 

Brücke B 12 über VT Vogelwirt 

Kraftisried 

118 

1,1 

1.0 - 1.4 

8228538 

0 

Brücke GS Wettmansberg - Reinharts über A7/Brücke GS 
Wettmansberg - Reinharts über A7 (87-1) 

Kempten 

403 

2,7 

2.5 - 2.9 

8228651 

0 

Brücke A7 ü. Bl 2 Kaufbeuren - Kempten (AS 
Kempten)/Brücke A7 ü. B12 Kaufbeuren-KE (AS Kempten) 
(87-2) 

Kempten 

600 

2,4 

2.0 - 2.4 

8228652 

1 

Brücke A7 ü. Bl 2 Kaufbeuren - Kempten (AS 
Kempten)/Brücke A7 ü. B12 Kaufbeuren-KE (AS Kempten) 
(87-2) 

Kempten 

832 

2,5 

2.5 - 2.9 

8228652 

2 

Brücke A7 ü. Bl 2 Kaufbeuren - Kempten (AS 
Kempten)/Brücke A7 ü. B12 Kaufbeuren-KE (AS Kempten) 
(87-2) 

Kempten 

832 

2,5 

2.5 - 2.9 

8228652 

3 

Brücke A7 ü. Bl 2 Kaufbeuren - Kempten (AS 
Kempten)/Brücke A7 ü. Bl 2 Kaufbeuren-KE (AS Kempten) 
(87-2) 

Kempten 

600 

2,5 

2.5 - 2.9 

8228652 

4 

Brücke K-KEs18 Betzigau - Kempten über A7/Brücke K- 
KEs18 Betzigau - Kempten über A7 (88-1) 

Kempten 

488 

2,8 

2.5 - 2.9 

8228653 

0 

Brücke A7 ü. GVS Tannen - Lenzfried + DB Mü. - 
KE/Brücke A7 ü. GVS Tannen-Lenzfr. + DB Mü.-KE (89-1) 

Kempten 

532 

2,3 

2.0 - 2.4 

8228654 

1 

Brücke A7 ü. GVS Tannen - Lenzfried + DB Mü. - 
KE/Brücke A7 ü. GVS Tannen-Lenzfr. + DB Mü.-KE (89-1) 

Kempten 

532 

2,4 

2.0 - 2.4 

8228654 

2 

Brücke A7 über GS Rockhöflings - Oberbühl/Brücke A7 
über GS Rockhöflings - Oberbühl (90-1) 

Kempten 

391 

2,7 

2.5 - 2.9 

8228655 

0 
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Brücke A7 über K-KEs23 zur K-OA23 (AS 

Betzigau)/Brücke A7 über K-KEs23 (AS Betzigau) (90-2) 

Kempten 

957 

2,7 

2.5 - 2.9 

8228656 

1 

Brücke A7 über K-KEs23 zur K-OA23 (AS 

Betzigau)/Brücke A7 über K-KEs23 (AS Betzigau) (90-2) 

Kempten 

957 

2,4 

2.0 - 2.4 

8228656 

2 

Brücke A7 über GVS Bubenberg - Bechen/Brücke A7 über 
GVS Bubenberg - Bechen (91-1) 

Du rach 

209 

2,0 

2.0 - 2.4 

8228657 

1 

Brücke A7 über GVS Bubenberg - Bechen/Brücke A7 über 
GVS Bubenberg - Bechen (91-1) 

Du rach 

209 

2,4 

2.0 - 2.4 

8228657 

2 

Brücke B 12 über K-OAL 7 Geisenhofen 

Geisenhofen 

164 

3,0 

3.0 - 3.4 

8229500 

0 

Brücke B 12 über Fürgenbach 3 

Flattenhofen 

196 

1,7 

1.5 - 1.9 

8229502 

0 

Brücke FW über B 12 Flattenhofen 

Flattenhofen 

314 

2,7 

2.5 - 2.9 

8229503 

0 

Brücke B 12 über Fürgenbach 2 

Flattenhofen 

122 

1,7 

1.5 - 1.9 

8229504 

0 

Brücke B 16 über GW Marktoberdorf 

Marktoberdorf 

29 

2,5 

2.5 - 2.9 

8229505 

0 

Brücke B 16 überden Reichenbach 

Rieder 

49 

1,0 

1.0 - 1.4 

8229506 

0 

Brücke B 472 über die Geltnach 2 

Bertoldshofen 

159 

2,4 

2.0 - 2.4 

8229507 

c 

Brücke B 472 über FW Thalhofen 

Thalhofen 

88 

2,0 

2.0 - 2.4 

8229509 

0 

Brücke B 472 über Wertach Thalhofen 

Thalhofen 

475 

2,3 

2.0 - 2.4 

8229510 

0 

Brücke B 472 über VT Geisenried 

Geisenried 

69 

1,6 

1.5 - 1.9 

822951 1 

0 

Brücke B 472 über B 12 (AS Geisenried) 

Geisenried 

610 

2,5 

2.5 - 2.9 

8229512 

0 

Brücke FW über B 12 Georgsmühle 

Geisenried 

296 

2,7 

2.5 - 2.9 

8229514 

0 

Brücke B 12 überden Fürgenbach 1 

Geisenried 

134 

1,6 

1.5 - 1.9 

8229515 

0 
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Brücke B 12 über FW Geisenried 

Geisenried 

98 

1,4 

1.0 - 1.4 

8229516 

0 

Brücke FW über B 12 Flof Linder 

Unterthingau 

243 

2,4 

2.0 - 2.4 

8229517 

0 

Brücke B 12 über Salachter Bach 

Unterthingau 

145 

2,5 

2.5 - 2.9 

8229518 

0 

Brücke K-OAL 3 über B 12 Unterthingau 

Unterthingau 

425 

2,5 

2.5 - 2.9 

8229519 

0 

Brücke B 12 über die Kirnach 

Unterthingau 

284 

1,4 

1.0 - 1.4 

8229520 

0 

Brücke FW über B 12 Flafnersbauer 

Unterthingau 

309 

2,4 

2.0 - 2.4 

8229521 

0 

Brücke B 472 über GRW Geisenried 

Geisenried 

96 

1,5 

1.5 - 1.9 

8229537 

0 

Brücke B 472 über GRW Engratsried 

Engratsried 

118 

2,0 

2.0 - 2.4 

8229538 

0 

Brücke B 472 über einen GRW 

Marktoberdorf 

116 

1,0 

1.0 - 1.4 

8229545 

0 

Brücke B 16 über den Kropersbach 4 

Steinbach 

98 

2,2 

2.0 - 2.4 

8230504 

0 

Brücke B 16 überden Kropersbach 3 

Steinbach 

44 

2,1 

2.0 - 2.4 

8230505 

0 

Brücke B 16 überden Fleubach bei Steinbach 

Steinbach 

107 

2,0 

2.0 - 2.4 

8230506 

0 

Brücke B 472 über FW Krottenhill 

Rettenbach am Auerberg 

105 

2,5 

2.5 - 2.9 

8230507 

0 

Brücke B 472 über den Flühnerbach Ob 

Ob 

48 

2,5 

2.5 - 2.9 

8230508 

0 

Brücke B 472 über FW bei Ob 

Ob 

42 

2,5 

2.5 - 2.9 

8230509 

0 

Brücke B 472 über VT und Flutmulde 

Ob 

72 

2,7 

2.5 - 2.9 

8230510 

0 

Brücke B 472 über VT Gehren 

Gehren 

37 

3,0 

3.0 - 3.4 

8230511 

0 

Brücke B 472 über VT beim Korbsee 

Gehren 

51 

3,3 

3.0 - 3.4 

8230512 

0 
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Brücke B 16 über FW Heggen 

Heggen 

115 

2,4 

2.0 - 2.4 

8230517 

0 

Brücke B 16 über Bach Heggen 

Heggen 

97 

2,0 

2.0 - 2.4 

8230518 

0 

Brücke B 472 über FW Etzlesberg 

Rettenbach am Auerbach 

92 

2,1 

2.0 - 2.4 

8230519 

0 

Brücke B 16 über GRW Stötten 

Stötten am Auerberg 

49 

2,0 

2.0 - 2.4 

8230520 

0 

Brücke B 16 Ast über B 16 (AS Stötten) 

Stötten 

466 

2,2 

2.0 - 2.4 

8230521 

0 

Brücke B 16 über die Geltnach 

Stötten 

287 

2,7 

2.5 - 2.9 

8230522 

0 

Brücke FW über B 16 bei Stötten 

Stötten am Auerberg 

159 

1,8 

1.5 - 1.9 

8230523 

0 

Brücke B472 über einen FW 

östlich Krottenhill 

198 

2,0 

2.0 - 2.4 

8230626 

0 

Brücke B472 übereinen FW 

südlich Krottenhill 

198 

2,2 

2.0 - 2.4 

8230641 

0 

Brücke Bl 7 übereine Viehtrift 

in Kurzenried 

45 

1,8 

1.5 - 1.9 

8231500 

0 

Brücke Bl 7 über die Peitnach 

südlich Kurzenried (Gasthof ü 

95 

2,7 

2.5 - 2.9 

8231501 

0 

Brücke Bl 7 über eine Viehtrift 

südlich Kurzenried (Kellershof 

54 

1,7 

1.5 - 1.9 

8231502 

0 

Brücke Bl 7 übereine Viehtrift 

südlich Kurzenried (Kellershof 

54 

1,2 

1.0 - 1.4 

8231503 

0 

Brücke Bl 7 über eine Viehtrift 

nördlich Ilgen (Butzau) 

54 

1,7 

1.5 - 1.9 

8231504 

0 

Brücke Bl 7 über die Illach 

nördlich Ilgen 

117 

2,3 

2.0 - 2.4 

8231505 

0 

Brücke Bl 7 überden Goldbach 

in Steingaden 

80 

2,2 

2.0 - 2.4 

8231506 

0 

Brücke Bl 7 überden Neuhauserbach 

in Steingaden 

171 

2,3 

2.0 - 2.4 

8231507 

0 

Brücke B23 überden Mundusbach 

südlich Peiting 

145 

2,5 

2.5 - 2.9 

8231509 

0 
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Brücke B23 übereinen FW 

nordwestlich Rottenbuch (Käsl 

148 

2,5 

2.5 - 2.9 

8231511 

0 

Brücke B23 übereinen GW 

in Rottenbuch 

68 

1,1 

1.0 - 1.4 

8231512 

0 

Brücke B23 über eine Viehtrift 

südlich Rottenbuch (Achen) 

49 

2,8 

2.5 - 2.9 

8231513 

0 

Brücke B23 über eine Viehtrift 

südlich Rottenbuch (Achen) 

37 

2,0 

2.0 - 2.4 

8231514 

0 

Brücke B23 über die Ammer (Echelsbacher Brücke) 

südlich Rottenbuch 

1877 

3,3 

3.0 - 3.4 

8231515 

0 

Brücke B23 über eine Viehtrift 

nördlich Bad Bayersoien (Eche 

45 

1,7 

1.5 - 1.9 

8231516 

0 

Brücke B23 über eine Gemeindestraße 

nördlich Bad Bayersoien (Gsci 

112 

1,8 

1.5 - 1.9 

8231517 

0 

Brücke B17 übereine Viehtrift 

nördlich Ilgen (Unterengen) 

51 

1,7 

1.5 - 1.9 

8231526 

0 

Brücke B17 übereine Viehtrift 

südlich Kurzenried (Gasthof Lj 

52 

1,7 

1.5 - 1.9 

8231531 

0 

Brücke FW (Römerstraße) über B17 

westlich Schongau 

252 

2,0 

2.0 - 2.4 

8231539 

0 

Brücke FW über B17 

westlich Schongau 

165 

2,0 

2.0 - 2.4 

8231540 

0 

Brücke B17 übereinen FW 

südwestlich Schongau 

114 

2,0 

2.0 - 2.4 

8231541 

0 

Brücke B17 überden Lech (Lechtalbrücke) 

südlich Schongau 

8405 

2,4 

2.0 - 2.4 

8231542 

0 

Brücke GVS über B17 

westlich Peiting 

392 

2,0 

2.0 - 2.4 

8231543 

0 

Brücke FW über B17 

westlich Peiting 

158 

2,2 

2.0 - 2.4 

8231544 

0 

Brücke B17 über B472 

westlich Peiting (AS Peiting-W 

354 

2,8 

2.5 - 2.9 

8231545 

0 

Brücke B472 über die Peitnach 

südlich Peiting 

163 

2,2 

2.0 - 2.4 

8231546 

0 

Brücke FW über B472 

südlich Peiting 

170 

2,0 

2.0 - 2.4 

8231547 

0 
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Brücke FW über B472 

südlich Peiting 

126 

2,2 

2.0 - 2.4 

8231548 

0 

Brücke B472 über B23 

südlich Peiting (AS Peiting-Sü( 

460 

2,3 

2.0 - 2.4 

8231549 

0 

Brücke B472 übereinen FW 

südlich Peiting 

99 

1,7 

1.5 - 1.9 

8231550 

1 

Brücke GRW über B17 

südlich Schongau 

78 

2,1 

2.0 - 2.4 

8231551 

0 

Brücke B23 über eine Viehtrift 

südlich Peiting (Ramsau) 

52 

1,6 

1.5 - 1.9 

8231552 

0 

Brücke B23 über eine Viehtrift 

nordwestlich Rottenbuch (FlocI 

73 

1,7 

1.5 - 1.9 

8231553 

0 

Brücke B23 übereinen GRW 

in Rottenbuch 

175 

1,8 

1.5 - 1.9 

8231554 

0 

Brücke B23-Ast über einen GRW 

südlich Peiting (AS Peiting-Sü( 

95 

2,0 

2.0 - 2.4 

8231558 

0 

Brücke B472 übereinen FW 

südlich Peiting 

45 

1,9 

1.5 - 1.9 

8231561 

0 

Brücke B472 über eine Gemeindestraße 

südlich Peiting 

112 

2,5 

2.5 - 2.9 

8231562 

0 

Brücke B472 über einen FW (Weitfilzbrücke) 

östlich Peiting 

207 

2,7 

2.5 - 2.9 

8231563 

0 

Brücke DB/FW über B472 (Einwärtswiesenbrücke) 

östlich Peiting 

1392 

2,5 

2.5 - 2.9 

8231564 

0 

Brücke B472 über einen Wildwechsel 

östlich Peiting 

77 

2,3 

2.0 - 2.4 

8231567 

0 

Brücke B17-Ast über einen GRW 

südlich Peiting (AS Peiting-We 

122 

1,2 

1.0 - 1.4 

8231574 

0 

Brücke B472 überden Flungerbach 

in Fluglfing 

84 

2,0 

2.0 - 2.4 

8232500 

0 

Brücke B472 überden Flungerbach 

in Fluglfing 

104 

2,0 

2.0 - 2.4 

8232501 

0 

Brücke B472 über den Eierbach (Steinfallbrücke) 

in Flohenpeißenberg 

211 

2,2 

2.0 - 2.4 

8232504 

0 

Brücke Gemeindestraße über B472 

östlich Peißenberg 

260 

2,0 

2.0 - 2.4 

8232522 

0 


Stand: 29.07.2015 


546 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B472 über den Ammerlaichgraben 

östlich Peißenberg 

186 

1,6 

1.5 - 1.9 

8232523 

A 

Brücke B472 über den Ammerlaichgraben 

östlich Peißenberg 

186 

1,7 

1.5 - 1.9 

8232523 

B 

Brücke B472 über den Ammerdammweg 

östlich Peißenberg 

85 

1,8 

1.5 - 1.9 

8232524 

0 

Brücke B472 über die Ammer (Östliche Ammerbrücke) 

südöstlich Peißenberg 

1001 

2,3 

2.0 - 2.4 

8232525 

0 

Brücke B472 übereinen Bach 

südlich Peißenberg 

92 

1,8 

1.5 - 1.9 

8232526 

0 

Brücke B472 über den Krebsbach 

südlich Peißenberg 

43 

1,0 

1.0 - 1.4 

8232527 

A 

Brücke B472 über den Krebsbach 

südlich Peißenberg 

43 

1,0 

1.0 - 1.4 

8232527 

B 

Brücke B472 über die Ammer (Westliche Ammerbrücke) 

südlich Peißenberg 

1058 

2,0 

2.0 - 2.4 

8232528 

0 

Brücke B472 über den Ammerdammweg 

südlich Peißenberg 

92 

1,2 

1.0 - 1.4 

8232529 

0 

Brücke GRW über B472 

südlich Peißenberg 

69 

1,7 

1.5 - 1.9 

8232530 

0 

Brücke B472 über eine Gemeindestraße 

westlich Peißenberg 

179 

1,6 

1.5 - 1.9 

8232533 

0 

Brücke B472 über DB 

westlich Peißenberg 

491 

1,8 

1.5 - 1.9 

8232534 

0 

Brücke St2058 über B472 

in Peißenberg (AS Peißenberc 

220 

1,9 

1.5 - 1.9 

8232535 

0 

Brücke St2058 über B472 

in Peißenberg (AS Peißenberc 

220 

1,9 

1.5 - 1.9 

8232535 

0 

Brücke K-WM15 über B472 (AS Peißenberg-Wörth) 

südlich Peißenberg 

395 

2,0 

2.0 - 2.4 

8232537 

0 

Brücke B472 übereinen GRW 

nordöstlich Oberhausen 

86 

1,0 

1.0 - 1.4 

8232540 

0 

Brücke GVS über B472 

östlich Hohenpeißenberg 

288 

2,0 

2.0 - 2.4 

8232547 

0 

Brücke B2 über eine Werkszufahrt (Fa. Strohmaier) 

östlich Huglfing 

160 

2,2 

2.0 - 2.4 

8233500 

0 
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Brücke FW über B472 

nördlich Sindelsdorf 

191 

2,3 

2.0 - 2.4 

8233513 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

östlich Flabach 

63 

2,0 

2.0 - 2.4 

8233519 

0 

Brücke B472 übereine Gemeindestraße 

südlich Flabach 

135 

2,0 

2.0 - 2.4 

8233520 

0 

Brücke B472 über einen FW 

südlich Flabach 

63 

2,2 

2.0 - 2.4 

8233521 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

westlich Flabach 

70 

2,0 

2.0 - 2.4 

8233522 

0 

Brücke B472 über den Fleubach/eine Viehtrift 

westlich Flabach 

42 

2,1 

2.0 - 2.4 

8233523 

0 

Brücke B472 überden Wiesengraben 

westlich Flabach 

61 

2,9 

2.5 - 2.9 

8233524 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

östlich Dürnhausen 

71 

1,7 

1.5 - 1.9 

8233526 

0 

Brücke B472 übereinen FW 

südlich Dürnhausen 

115 

2,1 

2.0 - 2.4 

8233527 

0 

Brücke B472 überden Fleubach 

südlich Dürnhausen 

616 

2,0 

2.0 - 2.4 

8233528 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

südlich Dürnhausen 

59 

2,0 

2.0 - 2.4 

8233529 

0 

Brücke B472 übereinen FW 

südlich Obersöchering 

81 

1,7 

1.5 - 1.9 

8233531 

0 

Brücke B472 über eine GVS 

südlich Obersöchering 

135 

2,0 

2.0 - 2.4 

8233532 

0 

Brücke B472 über K-WM1 1 

südöstlich Obersöchering 

116 

1,8 

1.5 - 1.9 

8233533 

0 

Brücke B472 übereinen FW 

südöstlich Obersöchering 

108 

2,0 

2.0 - 2.4 

8233534 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

südöstlich Obersöchering 

80 

2,4 

2.0 - 2.4 

8233535 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

südlich Obersöchering 

76 

2,4 

2.0 - 2.4 

8233536 

0 

Brücke Feldweg über A 95 (54) 

Antdorf 

490 

2,0 

2.0 - 2.4 

8233651 

0 
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Brücke A 95 über K WM 27 (55) 

Breunetsried 

465 

2,5 

2.5 - 2.9 

8233652 

0 

Brücke A 95 über ÖFW (56)/Brücke A 95 über ÖFW, NFB 

B (56) 

Breunetsried 

774 

2,8 

2.5 - 2.9 

8233653 

1 

Brücke A 95 über ÖFW (56)/Brücke A 95 über ÖFW, FB B 
(56) 

Breunetsried 

1049 

2,7 

2.5 - 2.9 

8233653 

2 

Brücke A 95 über ÖFW (56)/Brücke A 95 über ÖFW, FB A 
(56) 

Breunetsried 

1049 

2,8 

2.5 - 2.9 

8233653 

3 

Brücke A 95 über ÖFW (56)/Brücke A 95 über ÖFW, NFB 
A(56) 

Breunetsried 

774 

2,8 

2.5 - 2.9 

8233653 

4 

Brücke A 95 ü. B 472+GVS Sindelsdorf-B.(AS)(57)/Brücke 
A 95 ü. B472+GVS Sindelsd.-B. FB B (AS)(57) 

Sindelsdorf 

314 

2,9 

2.5 - 2.9 

8233654 

1 

Brücke A 95 ü. B 472+GVS Sindelsdorf-B.(AS)(57)/Brücke 
A 95 ü. B472+GVS Sindelsd.-B. FB A (AS)(57) 

Sindelsdorf 

314 

3,0 

3.0 - 3.4 

8233654 

2 

Brücke A 95 über Sindelsbach (58)/Brücke A 95 über 
Sindelsbach, FB B (58) 

Sindelsdorf 

2040 

3,0 

3.0 - 3.4 

8233655 

1 

Brücke A 95 über Sindelsbach (58)/Brücke A 95 über 
Sindelsbach, FB A (58) 

Sindelsdorf 

2040 

2,9 

2.5 - 2.9 

8233655 

2 

Brücke A 95 über St2370 Sindelsdorf-Mühleck (59)/Brücke 
A 95 ü. St2370 Sindelsd.-Mühleck, FB B (59) 

Sindelsdorf 

283 

2,9 

2.5 - 2.9 

8233656 

1 

Brücke A 95 über St2370 Sindelsdorf-Mühleck (59)/Brücke 
A 95 ü. St2370 Sindelsd.-Mühleck, FB A (59) 

Sindelsdorf 

283 

3,0 

3.0 - 3.4 

8233656 

2 

Brücke A 95 über Durchlass Mühleck (60) 

Mühleck 

99 

2,0 

2.0 - 2.4 

8233657 

0 

Brücke ÖFWW Mühleck über A 95 (61 ) 

Mühleck 

336 

2,5 

2.5 - 2.9 

8233658 

0 

Brücke Bl 1 über eine Viehtrift 

nördlich Schönrain 

37 

2,8 

2.5 - 2.9 

8234500 

0 

Brücke B11 übereinen FW 

südwestlich Schönrain 

50 

2,7 

2.5 - 2.9 

8234501 

0 

Brücke B11 überden Reindlbach 

westlich Bad Fleilbrunn (Reind 

105 

2,0 

2.0 - 2.4 

8234502 

0 
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Brücke B11 überden Schellenbach 

westlich Bad Fleilbrunn (Langa 

105 

2,7 

2.5 - 2.9 

8234503 

0 

Brücke B11 überden Kaltenbach 

nördlich Untersteinbach 

63 

2,0 

2.0 - 2.4 

8234504 

0 

Brücke B1 1 über eine Viehtrift 

nördlich Untersteinbach 

51 

2,0 

2.0 - 2.4 

8234505 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

in Untersteinbach 

59 

1,9 

1.5 - 1.9 

8234506 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

westlich Untersteinbach 

51 

1,4 

1.0 - 1.4 

8234507 

0 

Brücke B472 überden Steinbach 

östlich Bichl 

206 

2,2 

2.0 - 2.4 

8234508 

0 

Brücke B472 über den Stallauerbach 

in Flinterstallau 

101 

2,5 

2.5 - 2.9 

8234510 

0 

Brücke B472 überden Schellenbach 

in Bad Fleilbrunn 

115 

1,2 

1.0 - 1.4 

823451 1 

0 

Brücke B472 überden Fallgraben 

südwestlich Unterenzenau 

41 

1,7 

1.5 - 1.9 

8234512 

0 

Brücke B472 überden 1. Blümelgraben 

östlich Untersteinbach 

34 

2,0 

2.0 - 2.4 

8234513 

0 

Brücke B472 überden 2. Blümelgraben 

östlich Untersteinbach 

34 

2,0 

2.0 - 2.4 

8234514 

0 

Brücke B472 über die Loisach 

östlich Sindelsdorf 

1059 

2,2 

2.0 - 2.4 

8234515 

0 

Brücke B472 überden Wiesenbach 

östlich Sindelsdorf 

94 

3,5 

3.5 - 4.0 

8234517 

0 

Brücke B1 1 über einen GW/eine Viehtrift 

südlich Bichl 

48 

1,8 

1.5 - 1.9 

8234532 

0 

Brücke St2063 über B472 

östlich Bichl 

302 

1,8 

1.5 - 1.9 

8234533 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

östlich Sindelsdorf 

51 

1,7 

1.5 - 1.9 

8234534 

0 

Brücke B472 überden Füllersbach 

östlich Sindelsdorf 

73 

1,6 

1.5 - 1.9 

8234535 

0 

Brücke FW über B472 

nördlich Sindelsdorf 

177 

2,0 

2.0 - 2.4 

8234536 

0 
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Brücke B472 über eine Viehtrift 

östlich Sindelsdorf 

49 

2,4 

2.0 - 2.4 

8234544 

0 

Brücke B472 über einen GW 

in Bad Fleilbrunn 

65 

1,7 

1.5 - 1.9 

8234545 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

in Bad Fleilbrunn 

47 

1,2 

1.0 - 1.4 

8234546 

0 

Brücke B472 über einen GW/eine Viehtrift 

in Flinterstallau 

69 

1,1 

1.0 - 1.4 

8234548 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

östlich Bad Fleilbrunn 

59 

1,8 

1.5 - 1.9 

8234549 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

in Unterenzenau 

48 

1,1 

1.0 - 1.4 

8234550 

0 

Brücke B472 übereinen GW 

östlich Bad Fleilbrunn (Ostfeld) 

78 

1,0 

1.0 - 1.4 

8234552 

0 

Brücke FW über B472 

nordwestlich Bichl 

98 

1,9 

1.5 - 1.9 

8234554 

0 

Brücke FW über B472 

nördlich Bichl 

104 

1,9 

1.5 - 1.9 

8234555 

0 

Brücke B472 über die DB/zwei FW 

nördlich Bichl 

446 

2,3 

2.0 - 2.4 

8234556 

0 

Brücke B472 übereinen GRW 

in Untersteinbach 

80 

1,3 

1.0 - 1.4 

8234558 

0 

Brücke GRW neben B472 über den Kernbach 

östlich Sindelsdorf 

20 

2,0 

2.0 - 2.4 

8234563 

0 

Brücke GRW neben B472 überden Grabenbach 

östlich Sindelsdorf 

27 

2,0 

2.0 - 2.4 

8234564 

0 

Brücke A 95 über Singerbach (48) 

Faistenberg 

245 

1,1 

1.0 - 1.4 

8234701 

0 

Brücke ÖFWW Oberhof-Obereurach über A 95 (49) 

Obereurach 

429 

2,8 

2.5 - 2.9 

8234702 

0 

Brücke GVS über A 95 (50) 

Ponholz 

381 

2,2 

2.0 - 2.4 

8234703 

0 

LJi uor\c rA u. oi zlo/uo r ci i^uci yoccoi iciu|Ji 

(AS)(51)/Brücke A 95 ü. St2063 Penzb.-Seesh., FB B 

Untereurach 

241 

2,2 

2.0 - 2.4 

8234704 

1 

LA Av u. Ol r CI y-occöi iciu|Ji 

(AS)(51)/Brücke A 95 ü. St2063 Penzb.-Seesh. FB A 

/ A 0\/gH \ 

Untereurach 

241 

2,5 

2.5 - 2.9 

8234704 

2 
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Brücke A 95 über DB Tutzing-Kochel (52)/Brücke A 95 
über DB Tutzing-Kochel, FB B (52) 

Untereurach 

339 

2,9 

2.5 - 2.9 

8234705 

1 

Brücke A 95 über DB Tutzing-Kochel (52)/Brücke A 95 
über DB Tutzing-Kochel, FB A (52) 

Untereurach 

339 

2,2 

2.0 - 2.4 

8234705 

2 

Brücke FW Brandlerbühl über A 95 (53) 

Iffeldorf 

336 

2,2 

2.0 - 2.4 

8234706 

0 

Brücke B13 über die DB (Sapplbrücke) 

nördlich Bad Tölz 

364 

2,1 

2.0 - 2.4 

8235500 

0 

Brücke B13 über die Kleine Gaißach 

südlich Bad Tölz 

86 

2,3 

2.0 - 2.4 

8235503 

0 

Brücke B13 über die Große Gaißach 

südlich Bad Tölz 

164 

2,5 

2.5 - 2.9 

8235504 

0 

Brücke B13 über das Isar-Altwasser 

südlich Bad Tölz (Lexen) 

60 

3,0 

3.0 - 3.4 

8235505 

0 

Brücke B13 ü.e. Flutgraben (Fischweiherbrücke) 

südlich Bad Tölz (Schalchern) 

48 

2,5 

2.5 - 2.9 

8235506 

0 

Brücke B13 übereinen GW 

nördlich Lenggries (Obergries) 

44 

2,4 

2.0 - 2.4 

8235507 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

östlich Reichersbeuern 

37 

3,0 

3.0 - 3.4 

8235508 

0 

Brücke B472 über K-TÖL13 

südlich Reichersbeuern 

71 

2,5 

2.5 - 2.9 

8235509 

0 

Brücke B472 über einen FW 

westlich Reichersbeuern (Mülk 

60 

2,7 

2.5 - 2.9 

8235510 

0 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

westlich Greiling 

29 

2,2 

2.0 - 2.4 

8235511 

0 

Brücke B472 über eine Gemeindestraße 

südlich Greiling 

75 

2,8 

2.5 - 2.9 

8235512 

0 

Brücke B472 über einen Gemeindeweg/FW 

südlich Greiling 

55 

2,7 

2.5 - 2.9 

8235513 

0 

Brücke B472 übereinen Bach 

westlich Bad Tölz (Sauersberg 

50 

2,0 

2.0 - 2.4 

8235519 

0 

Brücke B472 übereinen Bach 

westlich Bad Tölz (Blockhütte) 

31 

2,1 

2.0 - 2.4 

8235520 

0 

Brücke B472 überden Wildbach 

südlich Stallau 

26 

3,0 

3.0 - 3.4 

8235521 

0 
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Brücke GRW neben B472 überden Wildbach 

südlich Stallau 

20 

1,2 

1.0 - 1.4 

8235527 

0 

Brücke B13 übereinen GW 

in Bad Tölz 

61 

2,8 

2.5 - 2.9 

8235534 

0 

Brücke B13 übereine Viehtrift 

nordöstlich Bad Tölz 

78 

1,8 

1.5 - 1.9 

8235536 

0 

Brücke B472 über einen GW 

westlich Bad Tölz (Blombergbj 

90 

1,5 

1.5 - 1.9 

8235537 

0 

Brücke B472 über einen GRW 

südlich Bad Tölz (Girlitzer Wei 

95 

2,0 

2.0 - 2.4 

8235538 

0 

Brücke B472 über eine Gemeindestraße 

südlich Bad Tölz 

335 

2,0 

2.0 - 2.4 

8235539 

0 

Brücke B472 über B472-Ast 

südlich Bad Tölz (AS Bad Tölz 

180 

1,9 

1.5 - 1.9 

8235540 

0 

Brücke B472 über eine Gemeindestraße 

in Bad Tölz 

349 

2,0 

2.0 - 2.4 

8235541 

0 

Brücke B472 über den Sägbach 

in Bad Tölz 

357 

1,9 

1.5 - 1.9 

8235542 

0 

Brücke B472 über St2072 und die Isar 

südlich Bad Tölz 

2038 

2,4 

2.0 - 2.4 

8235543 

0 

Brücke GRW über B472-Ast 

in Bad Tölz (AS Bad Tölz-Mitte 

84 

2,5 

2.5 - 2.9 

8235544 

0 

Brücke Gemeindestraße über B472 

südwestlich Bad Tölz 

652 

2,5 

2.5 - 2.9 

8235545 

0 

Brücke FW über B472 

südwestlich Bad Tölz 

193 

2,0 

2.0 - 2.4 

8235546 

0 

Brücke B472 über eine Gemeindestraße 

westlich Bad Tölz 

198 

2,0 

2.0 - 2.4 

8235547 

0 

Brücke B472 überden Einbach 

westlich Bad Tölz 

242 

1,9 

1.5 - 1.9 

8235548 

0 

Brücke GW über B472 (Behelfsbrücke) 

in Bad Tölz (Gaißacher Straße 

38 

2,2 

2.0 - 2.4 

8235550 

0 

Brücke B13 übereinen GW/Brücke B13 übereinen GW 
(ehern. Flintkaserne) 

in Bad Tölz 

77 

1,8 

1.5 - 1.9 

8235551 

0 

Brücke B472 über einen GW 

südlich Stallau 

55 

1,3 

1.0 - 1.4 

8235583 

0 
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LS-BW B472/FR Bad Tölz/LS-Brücke B472 über eine 
Gemeindestraße 

südlich Greiling 

44 

1,1 

1.0 - 1.4 

8235588 

B 

Brücke GRW neben B472 über den Blombergbach (West) 

westlich Bad Tölz 

16 

0,0 

slicht feststellba 

8235599 

0 

Brücke GRW neben B472 über den Blombergbach (Ost) 

westlich Bad Tölz 

10 

0,0 

slicht feststellba 

8235600 

0 

Brücke B472 über B472 bei Miesbach 

Miesbach 

406 

2,0 

2.0 - 2.4 

8236500 

0 

Brücke B 307 über FW Miesbach 

Miesbach 

76 

1,7 

1.5 - 1.9 

8236501 

0 

Brücke B 307 über Mangfall in Gmund 

Gmund am Tegernsee 

324 

2,9 

2.5 - 2.9 

8236503 

0 

Brücke B307 über Grainbach bei St. Quirin 

St. Quirin am Tegernsee 

39 

2,0 

2.0 - 2.4 

8236505 

0 

Brücke B307 über Alpbach in Tegernsee 

Tegernsee 

124 

2,3 

2.0 - 2.4 

8236506 

0 

Brücke B318 über Moosbach südl. Kreuzstr. 

Moosrain 

42 

3,0 

3.0 - 3.4 

8236507 

0 

Brücke B318 über Moosgraben bei Moosrain 

Moosrain 

47 

1,7 

1.5 - 1.9 

8236508 

0 

Brücke B318 über Dürnbach in Dürnbach 

Dürnbach 

57 

1,8 

1.5 - 1.9 

8236509 

0 

Brücke B 318 über Weidenbach bei Flolz 

Flolz 

50 

2,3 

2.0 - 2.4 

8236510 

A 

Brücke B 318 über Weidenbach bei Flolz/GRW über 
Weidenbach 

Flolz 

13 

1,0 

1.0 - 1.4 

8236510 

B 

Brücke B318 über Breitenbach in Wiessee 

Bad Wiessee 

88 

2,5 

2.5 - 2.9 

8236512 

0 

Brücke B318 über Zeiselbach in Bad Wiessee 

Bad Wiessee 

104 

3,0 

3.0 - 3.4 

8236513 

0 

Brücke B318 über Söllbach in Bad Wiessee 

Bad Wiessee 

176 

2,8 

2.5 - 2.9 

8236514 

0 

Brücke B 472 über Mangfallkanal Müller am Baum 

Müller am Baum 

106 

2,8 

2.5 - 2.9 

8236516 

0 

Brücke B472 über Mangfall in Müller am Baum 

Müller am Baum 

457 

3,2 

3.0 - 3.4 

8236517 

0 
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Brücke B 472 über FW bei Schmerold 

Schmerold 

54 

1,0 

1.0 - 1.4 

8236518 

0 

Brücke B472 über Viehtrieb Kreuzstraße 

Kreuzstraße 

36 

1,0 

1.0 - 1.4 

8236519 

0 

Brücke B472 über Viehtrieb westl. Kreuzstraße 

Kreuzstraße 

36 

1,0 

1.0 - 1.4 

8236520 

0 

Brücke B 472 über Schlierachtal bei Miesbach 

Miesbach 

3686 

2,7 

2.5 - 2.9 

8236522 

0 

Brücke B 472 über GVS Birkenbach 

Miesbach 

178 

2,0 

2.0 - 2.4 

8236523 

0 

Brücke B472 über GVS Schweinthal 

Miesbach 

82 

1,0 

1.0 - 1.4 

8236524 

0 

Brücke B472 über Viehtrieb südl. Miesbach 

Miesbach 

41 

1,0 

1.0 - 1.4 

8236535 

0 

Brücke B307 über GRW Gmund 

Gmund 

53 

1,9 

1.5 - 1.9 

8236536 

0 

Brücke B307 über Gehweg in Tegernsee 

Tegernsee 

59 

2,1 

2.0 - 2.4 

8236537 

0 

Brücke B 307 über Gehweg in Hausham 

Hausham 

51 

2,2 

2.0 - 2.4 

8236538 

0 

Brücke B318 über GRW bei Kaltenbrunn 

Kaltenbrunn 

52 

2,0 

2.0 - 2.4 

8236561 

0 

Brücke B472 über Viehtrieb Keilshof 

Kreuzstraße 

43 

2,0 

2.0 - 2.4 

8236562 

0 

Brücke B 472 über FW westl. Rennhäusl 

Moosrain 

113 

1,0 

1.0 - 1.4 

8236563 

0 

Brücke B 472 über FW bei Soldaten-Friedhof 

Moosrain 

103 

1,0 

1.0 - 1.4 

8236564 

0 

Brücke B 472 über FW östlich Kreuzstraße 

Moosrain 

103 

1,9 

1.5 - 1.9 

8236565 

0 

Brücke B 472 über GW Laffental 

Moosrain 

93 

1,0 

1.0 - 1.4 

8236566 

0 

Brücke B307 über Wirtschaftsweg bei Agatharied 

Agatharied 

70 

2,7 

2.5 - 2.9 

8236567 

0 

Brücke B307 ü. Regenklärbecken 2 Tegernsee 

Tegernsee 

43 

1,0 

1.0 - 1.4 

8236568 

0 
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Brücke B307 ü. Regenklärbecken 3 Tegernsee 

Tegernsee 

43 

1,0 

1.0 - 1.4 

8236569 

0 

RRB B307 bei Gmund 

Gmund a. Tegernsee 

43 

1,0 

1.0 - 1.4 

8236570 

0 

Brücke B 472 FW bei Kammerloher Kreuzung 

Waakirchen 

83 

1,1 

1.0 - 1.4 

8236571 

0 

Brücke B307 über DB in Hausham 

Hausham 

1556 

3,2 

3.0 - 3.4 

8237501 

0 

Brücke B307 über Schatzlbach Hausham 

Hausham 

38 

2,2 

2.0 - 2.4 

8237502 

0 

Brücke B 307 über Leitnergraben in Schliersee 

Schliersee 

72 

2,9 

2.5 - 2.9 

8237503 

0 

Brücke B307 über Aurach bei Aurach 

Aurach 

144 

1,1 

1.0 - 1.4 

8237504 

0 

Brücke FW über B472 bei Miesbach 

Miesbach 

94 

3,0 

3.0 - 3.4 

8237505 

0 

Brücke B 472 über Gehweg Miesbach Turnhalle 

Miesbach 

66 

2,5 

2.5 - 2.9 

8237523 

0 

Brücke B472 über Dirnberger Weg 

Miesbach 

71 

1,6 

1.5 - 1.9 

8237528 

1 

Brücke B472 über Geh- und Radweg Miesbach 

Miesbach 

49 

2,0 

2.0 - 2.4 

8237538 

0 

Brücke B 307 über Kreiter Graben Schliersee 

Schliersee 

29 

1,6 

1.5 - 1.9 

8237539 

0 

Brücke B 15 über Kreidenbach Redenfelden 

Raubling 

46 

2,9 

2.5 - 2.9 

8238500 

0 

Brücke B15 über Gehweg in Raubling 

Raubling 

333 

2,5 

2.5 - 2.9 

8238501 

0 

Brücke B15 über Ammerbach bei Kirchdorf 

Kirchdorf a. Inn 

60 

1,2 

1.0 - 1.4 

8238548 

1 

Brücke B15 über GVS bei Kirchdorf 

Kirchdorf 

49 

1,0 

1.0 - 1.4 

8238549 

0 

Brücke B 15 über Litzeldorferbach bei Kirchdorf 

Kirchdorf 

64 

1,7 

1.5 - 1.9 

8238550 

0 

Brücke A 93 Süd über Tännelbach (7)/Brücke A 93 Süd 
über Tännelbach, FB B (7) 

Raubling 

67 

2,7 

2.5 - 2.9 

8238651 

1 
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Brücke A 93 Süd über Tännelbach (7)/Brücke A 93 Süd 
über Tännelbach, FB A (7) 

Raubling 

61 

2,5 

2.5 - 2.9 

8238651 

2 

Brücke ÖFWW Fuchsbichl über A 93 Süd (8) 

Raubling 

342 

2,5 

2.5 - 2.9 

8238652 

0 

Brücke A 93 Süd über Grenzgraben (9)/Brücke A 93 Süd 
über Grenzgraben, FB B (9) 

Raubling 

60 

2,9 

2.5 - 2.9 

8238653 

1 

Brücke A 93 Süd über Grenzgraben (9)/Brücke A 93 Süd 
über Grenzgraben, FB A (9) 

Raubling 

54 

2,0 

2.0 - 2.4 

8238653 

2 

Brücke K R025 Raubling-Nickelh. über A 93 Süd (1 1 ) 

Nicklheim 

461 

1,9 

1.5 - 1.9 

8238654 

0 

Brücke A 93 Süd über Oberer Tännelbach (12)/Brücke A 

93 Süd über Oberer Tännelbach, FB B (12) 

Nicklheim 

102 

2,8 

2.5 - 2.9 

8238655 

1 

Brücke A 93 Süd über Oberer Tännelbach (12)/Brücke A 

93 Süd über Oberer Tännelbach, FB A (12) 

Nicklheim 

86 

2,5 

2.5 - 2.9 

8238655 

2 

Brücke GVS Raubling - Spöck über A 93 Süd (14) 

Kirchdorf 

273 

2,4 

2.0 - 2.4 

8238657 

0 

Brücke A 93 Süd über Ammerbach (1 5)/Brücke A 93 Süd 
über Ammerbach, FB B (15) 

Kirchdorf 

91 

2,4 

2.0 - 2.4 

8238658 

1 

Brücke A 93 Süd über Ammerbach (15)/Brücke A 93 Süd 
über Ammerbach, FB A (1 5) 

Kirchdorf 

80 

2,0 

2.0 - 2.4 

8238658 

2 

Brücke A 93 Süd über Litzeldorfer Bach (16)/Brücke A 93 
Süd über Litzeldorfer Bach, FB B (16) 

Kirchdorf 

71 

2,6 

2.5 - 2.9 

8238659 

1 

Brücke A 93 Süd über Litzeldorfer Bach (16)/Brücke A 93 
Süd über Litzeldorfer Bach, FB A (16) 

Kirchdorf 

65 

2,5 

2.5 - 2.9 

8238659 

2 

Brücke K R07 Reischenh. -Großholz. ü. A 93 Süd (17) 

Kirchdorf 

525 

2,7 

2.5 - 2.9 

8238660 

0 

Brücke A 93 Süd über Schusterbach (18)/Brücke A 93 Süd 
über Schusterbach, FB B (18) 

Aich Gde. Raubling 

80 

1,9 

1.5 - 1.9 

8238661 

1 

Brücke A 93 Süd über Schusterbach (18)/Brücke A 93 Süd 
über Schusterbach, FB A (18) 

Aich Gde. Raubling 

69 

2,7 

2.5 - 2.9 

8238661 

2 

Brücke A 93 Süd über Urschergraben (20)/Brücke A 93 

Süd über Urschergraben, FB B (20) 

Reischenhart 

40 

0,0 

slicht feststellba 

8238663 

1 
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Brücke A 93 Süd über Urschergraben (20)/Brücke A 93 

Süd über Urschergraben, FB A (20) 

Reischenhart 

51 

2,7 

2.5 - 2.9 

8238663 

2 

Brücke B 15 Rosenheim-Degernd.ü. A 93 Süd (AS)(21) 

Reischenhart 

676 

2,5 

2.5 - 2.9 

8238664 

0 

Brücke A 93 Süd über Mooseckerbach (24)/Brücke A 93 
Süd über Mooseckerbach, FB B (24) 

Reischenhart 

59 

2,5 

2.5 - 2.9 

8238665 

1 

Brücke A 93 Süd über Mooseckerbach (24)/Brücke A 93 
Süd über Mooseckerbach, FB A (24) 

Reischenhart 

57 

1,9 

1.5 - 1.9 

8238665 

2 

Brücke GVS Gmain-Wiesenhausen über A 93 Süd (27) 

Degerndorf 

273 

2,3 

2.0 - 2.4 

8238666 

0 

Brücke A 93 Süd über Kirchbach (28)/Brücke A 93 Süd 
über Kirchbach, FB B (28) 

Degerndorf 

139 

1,0 

1.0 - 1.4 

8238667 

1 

Brücke A 93 Süd über Kirchbach (28)/Brücke A 93 Süd 
über Kirchbach, FB A (28) 

Degerndorf 

130 

1,9 

1.5 - 1.9 

8238667 

2 

Ul uor\c rA ouu uuci v-/i 'vv vvicoiiauocii-ooi ivvai^ 

(30)/Brücke A 93 Süd ü.ÖFW Wieshausen-Schwaig,FB 

Schwaig 

74 

1,0 

1.0 - 1.4 

8238668 

1 

■uTuortC^-^^-^UÜTrU^r"^! w w ICOI lauoci I-OOI iwai^ 

(30)/Brücke A 93 Süd ü.ÖFW Wieshausen-Schwaig, FB 

Schwaig 

67 

2,6 

2.5 - 2.9 

8238668 

2 

Brücke A 93 Süd über Grießenbach (34)/Brücke A93 Süd 
über Grießenbach, FB B (34) 

Degerndorf 

187 

2,2 

2.0 - 2.4 

8238669 

1 

Brücke A 93 Süd über Grießenbach (34)/Brücke A 93 Süd 
über Grießenbach, FB A (34) 

Degerndorf 

163 

2,5 

2.5 - 2.9 

8238669 

2 

Brücke A 93 Süd über Altwasserrinne Au (39)/Brücke A 93 
Süd über Altwasserrinne Au, FB B (39) 

Flintsbach 

139 

1,2 

1.0 - 1.4 

8238672 

1 

Brücke A 93 Süd über Altwasserrinne Au (39)/Brücke A 93 
Süd über Altwasserrinne Au, FB A (39) 

Flintsbach 

129 

2,9 

2.5 - 2.9 

8238672 

2 

Brücke ÖFWW Flintsbach über A 93 Süd (41) 

Flintsbach 

276 

1,5 

1.5 - 1.9 

8238674 

0 

Brücke A 93 Süd über Altwasserrinne (42)/Brücke A 93 

Süd über Altwasserrinne, FB B (42) 

Flintsbach 

145 

1,5 

1.5 - 1.9 

8238675 

1 

Brücke A 93 Süd über Altwasserrinne (42)/Brücke A 93 

Süd über Altwasserrinne, FB A (42) 

Flintsbach 

136 

2,6 

2.5 - 2.9 

8238675 

2 

Brücke A 93 Süd über ÖFWW Fischbach (44)/Brücke A 93 
Süd über ÖFWW Fischbach, FB B (44) 

Fischbach 

108 

1,1 

1.0 - 1.4 

8238676 

1 
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Brücke A 93 Süd über ÖFWW Fischbach (44)/Brücke A 93 
Süd über ÖFWW Fischbach, FB A (44) 

Fischbach 

103 

2,0 

2.0 - 2.4 

8238676 

2 

Brücke A 93 Süd über Augraben (45)/Brücke A 93 Süd 
über Augraben, FB B Neubau (45) 

Einöden 

89 

2,0 

2.0 - 2.4 

8238677 

1 

Brücke A 93 Süd über Augraben (45)/Brücke A 93 Süd 
über Augraben, FB A+B Mitte (45) 

Einöden 

84 

2,2 

2.0 - 2.4 

8238677 

2 

Brücke A 93 Süd über Augraben (45)/Brücke A 93 Süd 
über Augraben, FB A (45) 

Einöden 

117 

2,3 

2.0 - 2.4 

8238677 

3 

Brücke A 93 Süd über Einödsbach (46)/Brücke A 93 Süd 
über Einödsbach, FB B (46) 

Einöden 

119 

1,0 

1.0 - 1.4 

8238678 

1 

Brücke A 93 Süd über Einödsbach (46)/Brücke A 93 Süd 
über Einödsbach, FB A (46) 

Einöden 

122 

1,5 

1.5 - 1.9 

8238678 

2 

Brücke A 93 Süd über ÖFWW Einöder (47)/Brücke A 93 
Süd über ÖFWW Einöder, FB B (47) 

Einöden 

82 

1,0 

1.0 - 1.4 

8238679 

1 

Brücke A 93 Süd über ÖFWW Einöder (47)/Brücke A 93 
Süd über ÖFWW Einöder, FB A (47) 

Einöden 

76 

1,8 

1.5 - 1.9 

8238679 

2 

Brücke A 93 Süd über Viehdurchlaß (23/1 )/Brücke A 93 

Süd über Viehdurchlaß, FB B (23/1) 

Reischenhart 

33 

2,2 

2.0 - 2.4 

8238680 

1 

Brücke A 93 Süd über Viehdurchlaß (23/1 )/Brücke A 93 

Süd über Viehdurchlaß, FB A (23/1 ) 

Reischenhart 

37 

1,8 

1.5 - 1.9 

8238680 

2 

Brücke ÖFW Tiefenbach - Au über A 93 Süd (40neu) 

Flintsbach 


0,0 

slicht feststellba 

8238688 

0 

Brücke A 8 Ost über GVS Unterapfelkam-Geig. 
(101)/Brücke A80st ü.GVS Unterapfelk.-Geig. Mitte (101) 

Rohrdorf 

124 

3,3 

3.0 - 3.4 

8239651 

2 

Brücke A 8 öst über Bach und Fußweg (102) 

Unterapfelkam 

207 

3,0 

3.0 - 3.4 

8239652 

0 

Brücke A 8 Ost über die Kr RO 5 (1 03) 

Oberapfelkam 

495 

3,2 

3.0 - 3.4 

8239653 

0 

Brücke A 8 Ost über Bach und Fußweg (104) 

Flöhenmoos 

70 

2,9 

2.5 - 2.9 

8239654 

0 

Brücke Kr RO 9 über A 8 Ost (1 05) 

Achenmühle 

473 

2,8 

2.5 - 2.9 

8239655 

0 

Brücke A 8 Ost über Aubach und Feldweg (106) 

Achenmühle 

288 

2,5 

2.5 - 2.9 

8239656 

0 
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Brücke A 8 Ost über FW bei Daxamühle (107) 

Unteracherting 

139 

2,7 

2.5 - 2.9 

8239657 

0 

Brücke A 8 Ost über Taurergraben I (109) 

Achenmühle 

300 

2,0 

2.0 - 2.4 

8239658 

0 

Brücke A 8 Ost über Taurergraben II (1 10) 

Achenmühle 

300 

2,3 

2.0 - 2.4 

8239659 

0 

Brücke FW über A 8 Ost (1 1 1 ) 

Thal 

142 

2,3 

2.0 - 2.4 

8239660 

0 

Brücke B 305 über den Rottauer Bach 

Rottau 

104 

2,4 

2.0 - 2.4 

8240551 

1 

Brücke B 305 über den Rottauer Bach/Brücke GRW über 
den Rottauer Bach 

Rottau 

23 

1,2 

1.0 - 1.4 

8240551 

2 

Brücke B 305 über den Griesenbach bei Rottau 

Rottau 

59 

1,5 

1.5 - 1.9 

8240552 

0 

Brücke B 305 überden Flindlinger Bach bei Grassau 

Grassau - Kucheln 

58 

2,3 

2.0 - 2.4 

8240553 

0 

Brücke B 305 überden Gänsbach bei Staudach 

Staudach 

39 

1,9 

1.5 - 1.9 

8240554 

0 

Brücke B 305 über den Wössener Bach Gattererbrücke 

Unterwössen 

150 

2,0 

2.0 - 2.4 

8240556 

0 

Brücke B 305 über den Wössener Bach Bäckerbrücke 

Unterwössen 

107 

2,3 

2.0 - 2.4 

8240557 

0 

Brücke B 305 überden Kaltenbach in Unterwössen 

Unterwössen 

89 

2,3 

2.0 - 2.4 

8240558 

0 

Brücke B 305 über den Wössener Bach bei Rexau 

Rexau 

158 

2,0 

2.0 - 2.4 

8240559 

0 

Brücke B 305 über den Moosbach bei Brem 

Brem 

95 

2,8 

2.5 - 2.9 

8240560 

0 

Brücke B 305 über Masererbach Oberwössen E-Werk 

Oberwössen 

95 

1,9 

1.5 - 1.9 

8240561 

0 

Brücke B 305 über den Masererbach in Oberwössen 

Oberwössen 

51 

2,0 

2.0 - 2.4 

8240562 

0 

Brücke B 307 über Lanzingerbach bei Donau 

Raiten 

50 

2,4 

2.0 - 2.4 

8240564 

0 

Brücke B 307 über Mühlbach bei der Aigner Säge 

Mettenham 

126 

1,4 

1.0 - 1.4 

8240565 

0 
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Brücke B 307 überden Alpbach bei Schleching 

Schleching 

70 

2,0 

2.0 - 2.4 

8240566 

0 

Brücke B 307 über die Tiroler Ache bei Schleching 

Ettenhausen 

1200 

2,7 

2.5 - 2.9 

8240567 

0 

Brücke B 305 über den Saliterbach bei Rottau 

Rottau 

27 

2,0 

2.0 - 2.4 

8240572 

0 

Brücke B 305 über die Tiroler Ache Marquartstein 

Marquartstein 

1650 

2,2 

2.0 - 2.4 

8240575 

A 

Brücke B 307 über GRW bei Schleching 

Schleching 

38 

2,0 

2.0 - 2.4 

8240577 

0 

Brücke B 307 über FW bei Ettenhausen 

Ettenhausen 

45 

2,3 

2.0 - 2.4 

8240578 

0 

Brücke B 307 über den Duftbach 

Wagrain 

32 

2,2 

2.0 - 2.4 

8240579 

0 

Brücke B 305 über Flutmulde bei Marquartstein 

Marquartstein 

50 

2,0 

2.0 - 2.4 

8240580 

0 

Brücke B 305 über Flutmulde bei Flängthal 

Flängthal 

69 

2,0 

2.0 - 2.4 

8240581 

0 

Brücke B307 überden Raitener Bach Süd 

Raiten 

134 

1,7 

1.5 - 1.9 

8240597 

0 

Brücke B307 über den Raitener Bach Nord 

Raiten 

113 

1,5 

1.5 - 1.9 

8240598 

0 

Brücke B 305 über die Weiße Traun bei Flinterpoint 

Ruhpolding 

329 

2,7 

2.5 - 2.9 

8241500 

0 

Brücke B 305 über die Seetraun bei Laubau 

Ruhpolding 

69 

2,3 

2.0 - 2.4 

8241501 

B 

Brücke B 305 über die Seetraun bei Seehaus 

Seehaus 

80 

2,6 

2.5 - 2.9 

8241502 

B 

Brücke B 305 über Viehtrieb bei Laubau 

Ruhpolding 

19 

2,4 

2.0 - 2.4 

8241527 

0 

Brücke B 305 überden Kühbach bei Seehaus 

Kühbachdurchlass 

30 

2,5 

2.5 - 2.9 

8241528 

B 

Brücke B 305 über Biathlonzufahrt 

Ruhpolding 

45 

1,3 

1.0 - 1.4 

8241533 

0 

Brücke B 305 über GRW bei Seehaus 

Ruhpolding 

51 

1,5 

1.5 - 1.9 

8241538 

0 
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Brücke B 305 überden Seitengraben bei Hutzenau 

Zell 

40 

1,6 

1.5 - 1.9 

8242500 

0 

Brücke B 305 überden Etzgraben bei Hutzenau 

Zell 

43 

1,8 

1.5 - 1.9 

8242501 

0 

Brücke B 305 über FW bei Endsee 

Zell 

55 

2,8 

2.5 - 2.9 

8242502 

0 

Brücke B 305 über FW bei Reiten 

Inzell (Schmelz) 

163 

2,2 

2.0 - 2.4 

8242503 

0 

Brücke B 305 überden Schmelzbach bei Schmelz 

Inzell 

299 

2,4 

2.0 - 2.4 

8242504 

0 

Brücke B 305 über FW und Graben bei Obersulzbach 

Sulzbach 

60 

2,8 

2.5 - 2.9 

8242505 

0 

Brücke B 305 über den Lettenklausbach bei Zwing 

Zwing 

231 

3,8 

3.5 - 4.0 

8242506 

0 

Brücke B 305 überden Stabach in Weißbach a.d.A. 

Weißbach 

107 

2,9 

2.5 - 2.9 

8242507 

0 

Brücke B 305 überden Pfannlochgraben b. Mauthäusl 

Weißbach an der Alpenstrasse 

538 

2,0 

2.0 - 2.4 

8242508 

0 

Brücke B 305 überden Höllgraben bei Mauthäusl 

Weißbach an der Alpenstraße 

571 

2,5 

2.5 - 2.9 

8242509 

0 

Brücke B 305 über Tal - Hochwandbrücke 

Schneizlreuth 

40 

2,8 

2.5 - 2.9 

8242510 

1 

Brücke B 305 über Tal - Hochwandbrücke 

Schneizlreuth 

69 

2,9 

2.5 - 2.9 

8242510 

2 

Brücke B 305 über Seitengraben beim Weinkaser 

Schneizlreuth 

86 

2,7 

2.5 - 2.9 

824251 1 

0 

Brücke B 306 überden Weissenbach bei Boden 

Boden bei Inzell 

78 

2,3 

2.0 - 2.4 

8242513 

0 

Brücke B 306 über den Großwaldbach 

Inzell 

154 

2,9 

2.5 - 2.9 

8242514 

0 

Brücke B 306 über GW in Inzell 

Inzell 

58 

2,3 

2.0 - 2.4 

8242515 

0 

Brücke B 306 über GVS - Hotel Gastager 

Inzell 

187 

2,5 

2.5 - 2.9 

8242516 

A 

Brücke B 306 über den Markgraben bei Gastag 

Boden 

204 

1,5 

1.5 - 1.9 

8242519 

0 
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Brücke B 306 überden Weißenbach bei Boden 

Boden 

141 

1,3 

1.0 - 1.4 

8242520 

0 

Brücke B 306 über Mühlgraben in Wagenau 

Wagenau 

39 

2,7 

2.5 - 2.9 

8242533 

0 

Brücke B 306 über die Kreisstr. TS 40 - Schwimmbad 

Inzell 

291 

2,2 

2.0 - 2.4 

8242534 

0 

Brücke B 305 über GRW bei Weißbach 

Weißbach an der Alpenstraße 

51 

2,1 

2.0 - 2.4 

8242535 

0 

Brücke B 305 über B 305 - Wegscheid Weinkaser 

Weißbach 

313 

2,0 

2.0 - 2.4 

8242536 

0 

Brücke B 306 über GRW Schwarzberg 

Boden bei Inzell 

49 

2,4 

2.0 - 2.4 

8242537 

0 

Brücke B 305 über FW Pfannl. bei Weißbach 

Weißbach a.d. Alpenstraße 

63 

2,3 

2.0 - 2.4 

8242538 

0 

Brücke B305 über Geh- und Radweg bei Zwing 

Inzell 

53 

1,7 

1.5 - 1.9 

8242573 

0 

Brücke GRW neben B 306 über den Markbach bei Gastag 

Wagenau 

37 

1,6 

1.5 - 1.9 

8242574 

0 

Brücke GRW neben B 306 überden Weissenbach bei 
Boden 

Boden 

7 

1,8 

1.5 - 1.9 

8242575 

0 

Brücke B 20 über den Röthelbach bei Schaffelpoint 

Hallthurm 

119 

1,1 

1.0 - 1.4 

8243500 

1 

Brücke B 20 über den Röthelbach bei Schaffelpoint 

Hallthurm 

68 

1,8 

1.5 - 1.9 

8243500 

2 

Brücke B 20 über Weißbach in Bayerisch Gmain 

Bayerisch Gmain 

163 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243501 

0 

Brücke B 20 über Untere Bahnhofstraße in B. Gmain 

Bayerisch Gmain 

49 

2,5 

2.5 - 2.9 

8243502 

0 

Brücke B 20 über B 21 bei Bad Reichenhall 

Bad Reichenhall 

482 

2,5 

2.5 - 2.9 

8243504 

0 

Brücke B 20 über Grabenbach bei Staufeneck 

Bad Reichenhall 

134 

1,8 

1.5 - 1.9 

8243505 

0 

Brücke B 20 über Saalach bei Staufeneck 

Mauthausen 

964 

3,3 

3.0 - 3.4 

8243506 

0 

Brücke B 20 über DB in B'Reich - Staufeneck 

Mauthausen 

244 

2,5 

2.5 - 2.9 

8243507 

0 
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Brücke B 20 über die Stoißer Ache in Piding 

Piding 

126 

2,4 

2.0 - 2.4 

8243508 

0 

Brücke B 20 über den Högler Bach in Piding 

Piding 

83 

1,9 

1.5 - 1.9 

8243509 

0 

Brücke B 20 über DB - Höglerberg 

Hammerau 

233 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243510 

0 

Brücke B 20 über die Salzstraße bei Piding 

Piding 

228 

1,4 

1.0 - 1.4 

824351 1 

0 

Brücke B 21 über Rothofenrinne am Saalachsee 

Baumgarten 

67 

2,2 

2.0 - 2.4 

8243513 

0 

Brücke B 21 über Kesselbach am Saalachsee 

Bad Reichenhall 

130 

1,9 

1.5 - 1.9 

8243514 

0 

Brücke B 21 über Wappbach bei Kirchberg 

Kirchberg 

116 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243515 

0 

Brücke B 21 über DB, Frühlingstr. B'Reichenhall 

Bad Reichenhall 

856 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243517 

0 

Brücke B21 überden Weissbach bei Weissbach 

Weissbach 

98 

1,9 

1.5 - 1.9 

8243518 

0 

Brücke Ast B 21 über GRW Bad Reichenhall Süd 

Bad Reichenhall 

50 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243519 

0 

Brücke Ast B 21 über GRW Nord Bad Reichenhall 

Bad Reichenhall 

88 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243522 

0 

Brücke B 21 über Grabenbachdurchlaß Reichenhall 

Bad Reichenhall 

277 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243530 

0 

Brücke B 21 über Kohlerbach bei Türk 

Marzoll 

88 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243532 

0 

Brücke B 21 über GRW bei Schwarzbach 

Schwarzbach 

38 

2,3 

2.0 - 2.4 

8243533 

0 

Brücke B 21 über Schwarzbach in Schwarzbach 

Schwarzbach 

200 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243534 

0 

Brücke B 21 über GVS in Schwarzbach 

Schwarzbach 

179 

2,1 

2.0 - 2.4 

8243535 

0 

Brücke B 20 über GW in Bayerisch Gmain 2 

Bayerisch Gmain 

69 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243536 

0 

Brücke B 20 über GRW beim Tiroler Hof in Bad Reich 

Bad Reichenhall 

138 

1,7 

1.5 - 1.9 

8243537 

0 
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Brücke B 21 über GRW an der Kurfürstenstr. 

Bad Reichenhall 

75 

1,7 

1.5 - 1.9 

8243538 

0 

Brücke B 21 über GRW Bad Reichenh. F.Eb. Allee 

Bad Reichenhall 

51 

2,1 

2.0 - 2.4 

8243539 

0 

Brücke B 21 überden Mühlbach In Weißbach 

Weißbach 

63 

1,8 

1.5 - 1.9 

8243540 

0 

Brücke B 20 überden Jacklmühlbach in Piding 

Piding 

34 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243541 

0 

Brücke B 21 über GRW bei Kirchberg 

Kirchberg 

62 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243542 

0 

Brücke B 20 über GRW in Mauthausen 

Mauthausen 

51 

2,3 

2.0 - 2.4 

8243543 

0 

Brücke B 21 über Graben bei der Kesselbachbrücke 

Baumgarten 

22 

2,6 

2.5 - 2.9 

8243544 

1 

Brücke B 21 über Graben bei der Kesselbachbrücke 

Baumgarten 

36 

1,0 

1.0 - 1.4 

8243544 

2 

Brücke B 21 über Graben bei der Kesselbachbrücke 

Baumgarten 

32 

2,2 

2.0 - 2.4 

8243544 

3 

Lehnenkonstruktion B 21 am Saalachsee BW 2 

Bad Reichenhall 

249 

2,1 

2.0 - 2.4 

8243547 

0 

Brücke B 20 über Mühlbach in Staufeneck 

Bad Reichenhall 

67 

1,2 

1.0 - 1.4 

8243548 

0 

Brücke B 21 über GRW bei Weißbach 

Weißbach 

49 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243559 

0 

Brücke B 20 über Viehtrieb in Mauthausen 

Mauthausen 

32 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243561 

0 

Brücke B 21 über Teisendorfer Straße in B'Reich 

Bad Reichenhall 

240 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243563 

0 

Brücke B 21 über Ast B 21 Bad Rei Gablerknoten 

Bad Reichenhall 

694 

1,3 

1.0 - 1.4 

8243564 

0 

Brücke B 20 über GVS Bad Rei Ahornstraße 

Bad Reichenhall 

229 

1,5 

1.5 - 1.9 

8243565 

0 

Brücke A 8 Ost über den Schragenbach (205) 

Anger 

85 

2,5 

2.5 - 2.9 

8243671 

2 

Brücke A 8 Ost über die St 21 03 (206) 

Aufham 

334 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243672 

0 
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Brücke A 8 Ost über den Aufhamer Bach (207) 

Aufham 

260 

1,7 

1.5 - 1.9 

8243673 

0 

Brücke A 8 Ost über die GVS Jechling (208) 

Aufham 

209 

1,8 

1.5 - 1.9 

8243674 

0 

Brücke GVS über A 8 Ost bei Aufham (209) 

Aufham 

585 

2,9 

2.5 - 2.9 

8243675 

0 

Brücke A 8 Ost über Nitzinger Bach (210) 

Aufham 

111 

2,4 

2.0 - 2.4 

8243676 

2 

Brücke A 8 Ost über Leitenbach bei Piding (21 1 )/Brücke A 

8 Ost ü. Leitenb., FB A alt + FB B (21 1 ) 

Piding 

172 

2,5 

2.5 - 2.9 

8243677 

2 

Brücke FW über A 8 Ost bei Nagerl (212) 

Nagerl 

152 

2,4 

2.0 - 2.4 

8243678 

0 

Brücke A 8 Ost über Lohbauernbach (213)/Brücke A 8 Ost 
über Lohbauernbach, FB B (213) 

Piding 

54 

2,5 

2.5 - 2.9 

8243679 

1 

Brücke A 8 Ost über Lohbauernbach (213)/Brücke A 8 Ost 
über Lohbauernbach, FB A (213) 

Piding 

55 

2,5 

2.5 - 2.9 

8243679 

2 

Brücke A 8 Ost über Lohbauernbach (213)/Brücke A 8 Ost 
ü. Lohbauernbach, Verbr. FB A (213) 

Piding 

57 

2,5 

2.5 - 2.9 

8243679 

3 

Brücke B 20 über A 8 Ost bei Piding (214) 

Piding 

335 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243680 

0 

Brücke A 8 Ost über Berchtesgadener Str. (215)/Brücke A 

8 Ost ü. Berchtesgadener Str., FB B (215) 

Piding 

254 

2,9 

2.5 - 2.9 

8243681 

1 

Brücke A 8 Ost über Berchtesgadener Str. (215)/Brücke A 

8 Ost ü. Berchtesgadener Str., FB A (215) 

Piding 

254 

2,8 

2.5 - 2.9 

8243681 

2 

Brücke A 8 Ost über Pidinger Ache und FW (216)/Brücke 

A 8 Ost über Pidinger Ache + FW, FB B (21 6) 

Piding 

254 

2,5 

2.5 - 2.9 

8243682 

1 

Brücke A 8 Ost über Pidinger Ache und FW (216)/Brücke 

A 8 Ost über Pidinger Ache + FW, FB A (21 6) 

Piding 

254 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243682 

2 

Brücke A 8 Ost über DB bei Piding (217) 

Piding 

420 

2,3 

2.0 - 2.4 

8243683 

0 

Brücke A 8 Ost über Pidinger Ache II (218)/Brücke A 8 Ost 
über Pidinger Ache II, FB B (218) 

Piding 

311 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243684 

1 
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Brücke A 8 Ost über Pidinger Ache II (218)/Brücke A 8 Ost 
über Pidinger Ache II, FB A (218) 

Piding 

311 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243684 

2 

Brücke A 8 Ost über die Saalach (21 9)/Brücke A 8 Ost 
über die Saalach, FB B (21 9) 

Piding 

936 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243685 

1 

Brücke A 8 Ost über die Saalach (21 9)/Brücke A 8 Ost 
über die Saalach, FB A (21 9) 

Piding 

936 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243685 

2 

Brücke A 8 Ost über FW (220)/Brücke A 8 Ost über FW, 

FB A alt+FB B (220) 

Schwarzbach 

175 

2,7 

2.5 - 2.9 

8243686 

1 

Brücke A 8 Ost über FW (220)/Brücke A 8 Ost über FW, 
Verbr. FB A (220) 

Schwarzbach 

121 

1,9 

1.5 - 1.9 

8243686 

2 

Brücke A 8 Ost über B 21 (221 )/Brücke A 8 Ost über B 21 , 
Verbr. FB B (221) 

Piding 

85 

2,7 

2.5 - 2.9 

8243687 

1 

Brücke A 8 Ost über B 21 (221 )/Brücke A 8 Ost über B 21 , 
Mittelteil FB B (221) 

Piding 

188 

2,6 

2.5 - 2.9 

8243687 

2 

Brücke A 8 Ost über B 21 (221 )/Brücke A 8 Ost über B 21 , 
Mittelteil FB A(221) 

Piding 

188 

2,7 

2.5 - 2.9 

8243687 

3 

Brücke A 8 Ost über B 21 (221 )/Brücke A 8 Ost über B 21 , 
1. Verbr. FB A(221) 

Piding 

110 

2,2 

2.0 - 2.4 

8243687 

4 

Brücke A 8 Ost über B 21 (221 )/Brücke A 8 Ost über B 21 , 
2.Verbr. FB A(221) 

Piding 

292 

2,5 

2.5 - 2.9 

8243687 

5 

Brücke A 8 Ost über GW Walserberg (222)/Brücke A 8 Ost 
über GW Walserb., Verbr. FB B (222) 

Piding 

39 

1,9 

1.5 - 1.9 

8243688 

1 

Brücke A 8 Ost über GW Walserberg (222)/Brücke A 8 Ost 
ü. GW Walserb., Mittelt.FB A+B(222) 

Piding 

276 

2,5 

2.5 - 2.9 

8243688 

2 

Brücke A 8 Ost über GW Walserberg (222)/Brücke A 8 Ost 
ü. GW Walserb., 1 .Verbr. FB A (222) 

Piding 

71 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243688 

3 

Brücke A 8 Ost über GW Walserberg (222)/Brücke A 8 Ost 
ü. GW Walserb., 2.Verbr. FB A (222) 

Piding 

51 

1,9 

1.5 - 1.9 

8243688 

4 

Brücke A 8 Ost über FW (223)/Brücke A 8 Ost über FW, 
2.Verbr. FB B (223) 

Schwarzbach 

97 

2,5 

2.5 - 2.9 

8243689 

1 

Brücke A 8 Ost über FW (223)/Brücke A 8 Ost über FW, 

1 .Verbr. FB B (223) 

Schwarzbach 

73 

1,9 

1.5 - 1.9 

8243689 

2 

Brücke A 8 Ost über FW (223)/Brücke A 8 Ost über FW, 
Mittelteil FB B (223) 

Schwarzbach 

104 

2,0 

2.0 - 2.4 

8243689 

3 

Brücke A 8 Ost über FW (223)/Brücke A 8 Ost über FW, 
Mittelteil FB A (223) 

Schwarzbach 

101 

2,7 

2.5 - 2.9 

8243689 

4 
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Brücke A 8 Ost über FW (223)/Brücke A 8 Ost über FW, 
Verbr. FB A (223) 

Schwarzbach 

175 

2,9 

2.5 - 2.9 

8243689 

5 

Brücke B 305 über den Weißbach an der Grenze 

Marktschellenberg 

145 

2,9 

2.5 - 2.9 

8244500 

0 

Brücke B 305 überden Grutschenbach bei Paßthurm 

Marktschellenberg 

70 

2,3 

2.0 - 2.4 

8244501 

0 

Brücke B 12 über GW Flergensweiler 

Flergensweiler 

94 

1,1 

1.0 - 1.4 

8324901 

0 

Brücke B 32 über die Leiblach Wigratzbad 

Wigratzbad 

173 

3,5 

3.5 - 4.0 

8324902 

0 

Brücke B 12 über GRW Flergatz 

Flergatz 

61 

2,6 

2.5 - 2.9 

8324907 

0 

Brücke B 12 über VT 2 Flergensweiler 

Flergensweiler 

64 

2,5 

2.5 - 2.9 

8324908 

0 

Brücke B 12 über VT 1 Flergensweiler 

Flergensweiler 

88 

1,0 

1.0 - 1.4 

8324909 

0 

Brücke B 12 über VT 1 Stockenweiler 

Stockenweiler 

70 

1,6 

1.5 - 1.9 

8324910 

0 

Brücke B 12 über FW Unternützenbrugg 

Unternützenbrugg 

119 

1,7 

1.5 - 1.9 

832491 1 

1 

Brücke B 12 über VT Obernützenbrugg 

Obernützenbrugg 

52 

2,0 

2.0 - 2.4 

8324912 

0 

Brücke B 12 über VT 2 Stockenweiler 

Stockenweiler 

66 

2,2 

2.0 - 2.4 

8324913 

0 

Brücke B 12 über den Wolfgangsberger Bach 

Flergensweiler 

107 

1,0 

1.0 - 1.4 

8324915 

0 

Brücke A96 über St320 Lindau - Wangen i. Allgäu/Brücke 
A96 über St320 Li - Wangen i. Allgäu (6-1 ) 

Schwatzen ( Kreis Lindau ) 

1033 

2,7 

2.5 - 2.9 

8324926 

1 

Brücke A96 über St320 Lindau - Wangen i. Allgäu/Brücke 
A96 über St320 Li - Wangen i. Allgäu (6-1 ) 

Schwatzen ( Kreis Lindau ) 

1033 

2,5 

2.5 - 2.9 

8324926 

2 

Brücke FW "Eigenholz" über A96/Brücke FW "Eigenholz" 
über A96 (7-1) 

Weißensberg 

258 

1,9 

1.5 - 1.9 

8324927 

0 

Brücke B 12 über DB und GVS bei Flergatz 

Flergatz 

239 

2,8 

2.5 - 2.9 

8325651 

0 
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Brücke B 12 Ast über VT Lagerraum Hergatz 

Hergatz 

53 

2,9 

2.5 - 2.9 

8325652 

0 

Brücke B 12 Ast über GVS Hergatz-Wohmbrechts 

Hergatz 

145 

3,0 

3.0 - 3.4 

8325653 

0 

Brücke B 32 über Bach 2 Heimenkirch 

Heimenkirch 

153 

2,9 

2.5 - 2.9 

8325655 

0 

Brücke B 32 überden Mühlbach Riedhirsch 

Riedhirsch 

56 

1,0 

1.0 - 1.4 

8325656 

0 

Brücke B 32 über den Kappenbach Meckatz 

Meckatz 

73 

2,1 

2.0 - 2.4 

8325657 

0 

Brücke B 32 über den Kumpfbach Meckatz 

Meckatz 

98 

2,1 

2.0 - 2.4 

8325658 

0 

Brücke B 32 über Bachlauf Opfenbach 

Opfenbach 

27 

2,9 

2.5 - 2.9 

8325659 

0 

Brücke B 32 über B 12 Ast (Knoten B 12/B 32) 

Hergatz 

160 

3,2 

3.0 - 3.4 

8325660 

0 

Brücke B 32 über B 12 Ast (Knoten B 12/B 32) 

Hergatz 

160 

3,2 

3.0 - 3.4 

8325660 

0 

Brücke GVS Itzlinger Straße über B 32 und DB 

Hergatz 

254 

2,8 

2.5 - 2.9 

8325661 

0 

Brücke B 308 über FW Kellershub 

Ellgassen 

32 

2,0 

2.0 - 2.4 

8325662 

0 

Brücke B 308 über VT Manzen 

Manzen 

22 

1,8 

1.5 - 1.9 

8325663 

0 

Brücke B 308 über VT Weihers 

Weihers 

22 

1,6 

1.5 - 1.9 

8325664 

0 

Brücke B 308 über die Rothach und VT 

Auers 

54 

2,1 

2.0 - 2.4 

8325665 

A 

Brücke B 308 über die Rothach und VT 

Auers 

154 

2,3 

2.0 - 2.4 

8325665 

B 

Brücke B 308 über VT Moos 

Moos 

22 

2,2 

2.0 - 2.4 

8325666 

0 

Brücke B 308 über den Angerbach 

Auers 

80 

2,7 

2.5 - 2.9 

8325667 

0 

Brücke B 308 über GRW Weiler Stichbahn 

Weiler 

50 

2,2 

2.0 - 2.4 

8325668 

0 
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Brücke B 32 über GRW Riedhirsch 

Riedhirsch 

106 

2,5 

2.5 - 2.9 

8325680 

0 

Brücke GRW über B 32 bei Riedhirsch 

Riedhirsch 

144 

2,0 

2.0 - 2.4 

8325682 

0 

Brücke B 32 über Bach 1 Heimenkirch 

Heimenkirch 

40 

2,5 

2.5 - 2.9 

8325683 

0 

Brücke B 12 über VT Möllen 

Wohmbrechts 

83 

2,1 

2.0 - 2.4 

8325686 

0 

Brücke B 12 über VT Beuren 

Wohmbrechts 

81 

1,6 

1.5 - 1.9 

8325687 

0 

Brücke B 32 über GRW Schwarzenberg 

Schwarzenberg 

49 

2,5 

2.5 - 2.9 

8325696 

0 

Brücke Bl 2 über ÖW Engelhirsch - Hub 

Weitnau 

146 

2,8 

2.5 - 2.9 

8326627 

0 

Brücke Bl 2 über FW bei Engelhirsch 

Weitnau 

158 

2,8 

2.5 - 2.9 

8326628 

0 

Brücke Bl 2 über FW Weitnau - Diethen 

Weitnau 

151 

2,8 

2.5 - 2.9 

8326629 

0 

Brücke Rampe Bl 2 - K-OA7 über Bl 2 (AS bei Weitnau) 

Weitnau 

576 

3,0 

3.0 - 3.4 

8326630 

0 

Brücke FW (Viehtrieb) bei Engelhirsch über Bl 2 

Weitnau 

78 

2,1 

2.0 - 2.4 

8326638 

0 

Brücke FW (Viehtrieb) bei Engelhirsch über Bl 2 

Weitnau 

78 

2,0 

2.0 - 2.4 

8326639 

0 

Brücke Bl 2 über FW bei Engelsberg 

Weitnau 

162 

3,0 

3.0 - 3.4 

8326640 

0 

Brücke Bl 2 über FW KrOA7 - Ritzensonnenhalb 

Weitnau 

120 

2,9 

2.5 - 2.9 

8326641 

0 

Brücke B 12 über GRW Klausenmühle 

Seltmans 

39 

2,3 

2.0 - 2.4 

8326643 

1 

Brücke B 12 über GRW Nellenberg 

Seltmans 

50 

2,0 

2.0 - 2.4 

8326644 

0 

Brücke B 12 über VT in Nellenberg 

Nellenbruck 

81 

2,0 

2.0 - 2.4 

8326645 

0 

Brücke B 12 und LS-Wall über die Wengener Argen 
5/Brücke LS-Wall über die Wengener Argen 5 

Nellenbruck 

286 

1,9 

1.5 - 1.9 

8326646 

1 


Stand: 29.07.2015 


570 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B 12 und LS-Wall über die Wengener Argen 
5/Brücke B 12 über die Wengener Argen 5 

Nellenbruck 

216 

1,6 

1.5 - 1.9 

8326646 

2 

Brücke B 12 über FW Seltmans 

Seltmans 

69 

2,2 

2.0 - 2.4 

8326651 

0 

Brücke B 19 über K-OA 20 bei Waltenhofen-Lanzen 

Waltenhofen 

202 

1,8 

1.5 - 1.9 

8327502 

0 

Brücke B 19 über GVS Leutenhofener Straße/Brücke B 19 
über GVS Leutenh. Str., FR Oberstdorf 

Waltenhofen 

239 

2,1 

2.0 - 2.4 

8327503 

1 

Brücke Bl 2 über GVS Waltenhofen - Leuten 

Waltenhofen 

133 

1,6 

1.5 - 1.9 

8327518 

1 

Brücke Bl 2 über GVS Waltenhofen - Leuten 

Waltenhofen 

135 

1,7 

1.5 - 1.9 

8327518 

2 

Brücke B12 über Tal bei Walkarts 

Waltenhofen 

1188 

2,0 

2.0 - 2.4 

8327519 

1 

Brücke B12 über Tal bei Walkarts 

Waltenhofen 

1188 

2,5 

2.5 - 2.9 

8327519 

2 

Brücke Bl 2 überden Rohrbachtobel 

Flellengerst 

2395 

2,7 

2.5 - 2.9 

8327520 

1 

Brücke Bl 2 überden Rohrbachtobel 

Flellengerst 

2395 

2,5 

2.5 - 2.9 

8327520 

2 

Brücke Bl 2 über FW Fielen - Wirlinger Wald 

Flellengerst 

106 

1,8 

1.5 - 1.9 

8327521 

1 

Brücke Bl 2 über FW Fielen - Wirlinger Wald 

Flellengerst 

106 

1,9 

1.5 - 1.9 

8327521 

2 

Brücke B12 über FW im Wirlinger Wald 

Flellengerst 

254 

1,7 

1.5 - 1.9 

8327522 

0 

Brücke Bl 2 über FW beim Schönleitenmoos 

Flellengerst 

106 

1,6 

1.5 - 1.9 

8327523 

1 

Brücke Bl 2 über FW beim Schönleitenmoos 

Flellengerst 

106 

1,8 

1.5 - 1.9 

8327523 

2 

Brücke B 19 über FW Moosbühl/Brücke B 19 über FW 
Moosbühl, FR Oberstdorf 

Waltenhofen 

63 

2,0 

2.0 - 2.4 

8327524 

1 

Brücke B 19 über FW Moosbühl/Brücke B 19 über FW 
Moosbühl, FR Kempten 

Waltenhofen 

65 

2,4 

2.0 - 2.4 

8327524 

2 

Brücke Bl 2 ü. GVS Flell.-Rechtis(AS b. Flellengerst) 

Flellengerst 

441 

2,3 

2.0 - 2.4 

8327525 

0 
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Brücke B12 über FW bei Osterhofen 

Flellengerst 

108 

2,2 

2.0 - 2.4 

8327526 

0 

Brücke B12 über FW bei Weierle 

Flellengerst 

108 

2,9 

2.5 - 2.9 

8327528 

0 

Brücke B12 über K-OA7 Weitnau - Rechtis 

Flellengerst 

331 

2,9 

2.5 - 2.9 

8327529 

0 

Brücke B12 überden Kaltenbach 

Waltenhofen 

176 

1,1 

1.0 - 1.4 

8327535 

0 

Brücke B12 übereinen Bach bei Walkarts 

Walkarts 

230 

2,3 

2.0 - 2.4 

8327536 

0 

Brücke B12 überden Scheidenbach 

Flellengerst 

228 

2,5 

2.5 - 2.9 

8327537 

0 

Brücke B12 überden Scheidenbach im Wirlinger Wald 

Flellengerst 

183 

2,7 

2.5 - 2.9 

8327538 

0 

Brücke B12 überden Schönleitentobelbach 

Flellengerst 

155 

2,1 

2.0 - 2.4 

8327539 

0 

Brücke B 19 überden See- und Rohrbach/Brücke B 19 
überden See- und Rohrbach/FR Immenst. 

Waltenhofen 

967 

2,2 

2.0 - 2.4 

8327540 

2 

Brücke B 19 überden See- und Rohrbach/Brücke B 19 
über den See- und Rohrbach/FR Kempten 

Waltenhofen 

832 

2,2 

2.0 - 2.4 

8327540 

3 

Brücke ÖFW Flatzenberg über die B 19 

Waltenhofen 

240 

1,8 

1.5 - 1.9 

8327542 

0 

Brücke B 19 über GVS (AS Flerzmanns)/Brücke B 19 über 
GVS (AS Flerzmanns) /FR Immenstadt 

Martinszell 

142 

2,0 

2.0 - 2.4 

8327543 

1 

Brücke B 19 über GVS (AS Flerzmanns)/Brücke B 19 über 
GVS (AS Flerzmanns) /FR Kempten 

Martinszell 

146 

2,1 

2.0 - 2.4 

8327543 

2 

Brücke GVS Martinszell über die B 19 -Grünbrücke- 

Martinszell 

864 

2,0 

2.0 - 2.4 

8327545 

1 

Brücke OA 22 über B 19 (AS Kuhnen) 

Waltenhofen 

570 

2,4 

2.0 - 2.4 

8327546 

0 

Brücke Rohrer Straße über B 19 -Grünbrücke- 

Waltenhofen 

1623 

2,3 

2.0 - 2.4 

8327547 

0 

Brücke Kirchweg über B 19 -Grünbrücke- 

Waltenhofen 

1097 

1,6 

1.5 - 1.9 

8327548 

B 

Brücke B19alt Waltenhofen - Kempten über A980 

Waltenhofen 

1485 

2,3 

2.0 - 2.4 

8327549 

0 
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Brücke B 1 9 über einen Tobel/Brücke B 1 9 über einen 
Tobel/FR Immenstadt 

Thanners 

258 

2,1 

2.0 - 2.4 

8327554 

1 

Brücke B 1 9 über einen Tobel/Brücke B 1 9 über einen 
Tobel/FR Kempten 

Thanners 

250 

2,0 

2.0 - 2.4 

8327554 

2 

Brücke B 1 9 über die Iller bei Thanners/Brücke B 1 9 über 
die lller/FR Immenstadt 

Thanners 

2807 

2,0 

2.0 - 2.4 

8327555 

1 

Brücke B 1 9 über die Iller bei Thanners/Brücke B 1 9 über 
die Iller Thanners/FR Kempten 

Thanners 

2718 

2,0 

2.0 - 2.4 

8327555 

2 

Brücke B 19 über VT Fleuberg 

Fleuberg 

174 

1,8 

1.5 - 1.9 

8327556 

0 

Brücke B 19 über GVS Fleuberg (AS Fleuberg )/Brücke B 

19 über GVS (AS Fleuberg)/FR Immenstd. 

Martinszell 

511 

1,7 

1.5 - 1.9 

8327557 

2 

Brücke B 19 über GVS Fleuberg (AS Fleuberg)/Brücke B 

19 über GVS (AS Fleuberg)/FR Kempten 

Martinszell 

486 

1,7 

1.5 - 1.9 

8327557 

3 

Brücke B 19 Ast L-M über GRW (AS Fleuberg) 

Thanners 

117 

2,0 

2.0 - 2.4 

8327558 

0 

Brücke B 19 Ast G-Fl über GRW (AS Fleuberg) 

Thanners 

105 

2,0 

2.0 - 2.4 

8327560 

0 

Brücke A980 ü. K-OA6 Sulzberg-Kempten (AS Durach) 

Sulzberg 

286 

2,7 

2.5 - 2.9 

8327651 

1 

Brücke A980 ü. K-OA6 Sulzberg-Kempten (AS Durach) 

Sulzberg 

286 

2,7 

2.5 - 2.9 

8327651 

2 

Brücke A980 über die Iller bei Waltenhofen/Brücke A980 
über die Iller bei Waltenhofen (3-1 ) 

Waltenhofen 

5458 

2,4 

2.0 - 2.4 

8327652 

1 

Brücke A980 über die Iller bei Waltenhofen/Brücke A980 
über die Iller bei Waltenhofen (3-1 ) 

Waltenhofen 

5458 

3,0 

3.0 - 3.4 

8327652 

2 

Brücke A980 ü. DB (2gl.) Immenstadt-Kempten + 2 FW 

Waltenhofen 

502 

2,6 

2.5 - 2.9 

8327653 

1 

Brücke A980 ü. DB (2gl.) Immenstadt-Kempten + 2 FW 

Waltenhofen 

502 

2,9 

2.5 - 2.9 

8327653 

2 

Brücke A980 über GVS Waltenhofen - Lanzen 

Waltenhofen 

294 

2,1 

2.0 - 2.4 

8327654 

1 

Brücke A980 über GVS Waltenhofen - Lanzen 

Waltenhofen 

232 

2,6 

2.5 - 2.9 

8327654 

2 
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Brücke B19 Immenstadt-KE ü. A980 (AS Waltenhofen) 

Waltenhofen 

803 

2,9 

2.5 - 2.9 

8327655 

0 

Brücke B12 über FW Waltenhofen - Eggenberg 

Waltenhofen 

110 

1,7 

1.5 - 1.9 

8327656 

1 

Brücke B12 über FW Waltenhofen - Eggenberg 

Waltenhofen 

128 

1,8 

1.5 - 1.9 

8327656 

2 

Brücke B 309 über die Durach In Durach 

Durach 

110 

1,1 

1.0 - 1.4 

8328502 

0 

Brücke B 309 über den Fluberplatz In Durach 

Durach 

74 

1,1 

1.0 - 1.4 

8328503 

0 

Brücke B 309 über GVS Untertannen 

Durach 

42 

2,2 

2.0 - 2.4 

8328504 

0 

Brücke B309 Pfronten - Kempten über A7/Brücke B309 
Pfronten - Kempten über A7 (95-2) 

Sulzberg 

1914 

2,3 

2.0 - 2.4 

8328505 

0 

Brücke B 309 über die DB Reichsadler 

Sulzberg 

435 

2,2 

2.0 - 2.4 

8328506 

0 

Brücke B 309 über Bach Oberzollhaus 

Oberzollhaus 

56 

2,3 

2.0 - 2.4 

8328507 

0 

Brücke B 309 über FW Flaslach 

Gschwend 

69 

1,8 

1.5 - 1.9 

8328508 

0 

Brücke B 309 über die Wertach -Wertachtalübergang- 

Gschwend 

3798 

1,0 

1.0 - 1.4 

8328509 

1 

Brücke B 309 über VT Gschwend 

Geschwend 

43 

1,0 

1.0 - 1.4 

8328510 

0 

Brücke B 309 über GVS Gschwender Straße 

Gschwend 

67 

1,7 

1.5 - 1.9 

8328511 

0 

Brücke B 309 über den Riese-Bach In Nesselwang 

Nesselwang 

35 

1,9 

1.5 - 1.9 

8328512 

0 

Brücke B 309 über Sulzberger Bach 

Sulzberg 

49 

1,7 

1.5 - 1.9 

8328531 

0 

Brücke B 309 über VT Oymühle 

Oy 

71 

2,7 

2.5 - 2.9 

8328535 

0 

Brücke FW über B 309 Oymühle 

Oy 

156 

2,4 

2.0 - 2.4 

8328536 

0 

Brücke B 309 über VT Oy 

Oy 

55 

2,8 

2.5 - 2.9 

8328537 

0 
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Brücke B 309 über die Maria-Rainer-Strasse 

Oy 

225 

2,7 

2.5 - 2.9 

8328538 

0 

Brücke B 310 überden Faistenoyer-Bach 

Haslach 

169 

2,5 

2.5 - 2.9 

8328540 

0 

Brücke B 31 0 über den Suiter Mühle Weg 

Haslach 

118 

2,0 

2.0 - 2.4 

8328541 

0 

Brücke B 310 über GW Haslach 

Faistenoy 

53 

1,8 

1.5 - 1.9 

8328542 

0 

Brücke B 310 über FW Faistenoy 

Faistenoy 

92 

1,9 

1.5 - 1.9 

8328543 

0 

Brücke B 310 über GW Eberlesbach 

Faistenoy 

69 

1,8 

1.5 - 1.9 

8328544 

0 

Brücke B 310 überden Eberlesbach 

Wertach 

167 

1,7 

1.5 - 1.9 

8328545 

0 

Brücke B 310 über FW Altach-Moos-Weg 

Wertach 

181 

2,5 

2.5 - 2.9 

8328546 

0 

Brücke B 310 überden Peterlesbach 2 

Wertach 

75 

2,5 

2.5 - 2.9 

8328547 

0 

Brücke B 310 über GVS Schleifweg 

Wertach 

111 

2,2 

2.0 - 2.4 

8328548 

2 

Brücke B 310 über die Wertacher Starzlach 3 

Wertach 

361 

2,0 

2.0 - 2.4 

8328549 

A 

Brücke B 31 0 über die Wertacher Starzlach 3/Brücke B 

310 über FW Wertacher Starzlach 3 

Wertach 

73 

2,0 

2.0 - 2.4 

8328549 

B 

Brücke B 31 0 über den Altachbach 

Wertach 

64 

2,5 

2.5 - 2.9 

8328552 

0 

Brücke B 309 über einen Geh-und Radweg 

in Nesselwang 

59 

2,0 

2.0 - 2.4 

8328555 

1 

Brücke GVS Oberhof - Durach über A7/Brücke GVS 
Oberhof - Durach über A7 (93-1) 

Durach 

409 

2,8 

2.5 - 2.9 

8328651 

0 

Brücke A7 über Durachtobel/Brücke A7 über Durachtobel 
(93-2) 

Durach 

5740 

2,8 

2.5 - 2.9 

8328652 

1 

Brücke A7 über Durachtobel/Brücke A7 über Durachtobel 
(93-2) 

Durach 

5011 

2,7 

2.5 - 2.9 

8328652 

2 

Brücke A7 über KA980AD Allgäu-Waltenh. (AD 
Allgäu)/Brücke A7 über A980 (AD Allgäu) (93-3) 

Sulzberg 

811 

2,7 

2.5 - 2.9 

8328653 

1 
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Brücke A7 über KA980AD Allgäu-Waltenh. (AD 
Allgäu)/Brücke A7 über A980 (AD Allgäu) (93-3) 

Sulzberg 

1075 

2,7 

2.5 - 2.9 

8328653 

2 

Brücke A7 über KA980AD Allgäu-Waltenh. (AD 
Allgäu)/Brücke A7 über A980 (AD Allgäu) (93-3) 

Sulzberg 

1075 

2,7 

2.5 - 2.9 

8328653 

2 

Brücke A7 über KA980AD Allgäu-Waltenh. (AD 
Allgäu)/Brücke A7 über A980 (AD Allgäu) (93-3) 

Sulzberg 

1075 

2,7 

2.5 - 2.9 

8328653 

3 

Brücke A7 über FW B309 - Nägelerled/Brücke A7 über 

FW B309 - Nägeleried (94-1) 

Sulzberg 

497 

2,0 

2.0 - 2.4 

8328654 

0 

Brücke A7 über FW B309 - RIed/Brücke A7 über FW B309 
- Ried (95-4) 

Sulzberg 

125 

2,6 

2.5 - 2.9 

8328657 

1 

Brücke A7 über FW B309 - RIed/Brücke A7 über FW B309 
- Ried (95-4) 

Sulzberg 

157 

1,8 

1.5 - 1.9 

8328657 

2 

Brücke A980 über B309 Pfronten-KE + DB(1gl) + FW 

Sulzberg 

740 

2,4 

2.0 - 2.4 

8328658 

1 

Brücke A980 über B309 Pfronten-KE + DB(lgl) + FW 

Sulzberg 

590 

2,7 

2.5 - 2.9 

8328658 

2 

Brücke A980 über FW Sparenberg - Feuerschwenden 

Sulzberg 

491 

2,0 

2.0 - 2.4 

8328659 

0 

Brücke A980 über FW Sulzberger See - Durach 

Sulzberg 

126 

2,1 

2.0 - 2.4 

8328660 

1 

Brücke A980 über FW Sulzberger See - Durach 

Sulzberg 

162 

2,2 

2.0 - 2.4 

8328660 

2 

Brücke A7 über FW B309 - Sulzbrunn/Brücke A7 über FW 
B309 - Sulzbrunn (96-1) 

Sulzberg 

170 

2,2 

2.0 - 2.4 

8328661 

1 

Brücke AI über FW B309 - Sulzbrunn/Brücke AI über FW 
B309 - Sulzbrunn (96-1) 

Sulzberg 

213 

1,9 

1.5 - 1.9 

8328661 

2 

Brücke A7 über Sulzberger Bach/Brücke A7 über 
Sulzberger Bach (95-5) 

Sulzberg 

695 

2,6 

2.5 - 2.9 

8328662 

0 

Brücke A980 über den Lusbach bei Durach 

Sulzberg 

329 

2,5 

2.5 - 2.9 

8328663 

0 

ljiliUKO LJ i\l_ ~ 1 iiwil lO II U . / \ y ~ 

Mlttelberg)/Brücke B309 über A7 (AS Oy-MIttelberg) (103- 

H \ 

OY-MIttelberg 

738 

2,9 

2.5 - 2.9 

8328664 

0 

Brücke GVS Unterschwarzenberg - Oy über A7/Brücke 

GVS Unterschwarzenberg - Oy über A7 (102-3) 

Oy-MIttelberg 

461 

2,7 

2.5 - 2.9 

8328665 

0 

Brücke A7 über FW "Rauhaldenweg'VBrücke A7 über FW 
"Rauhaldenweg" (97-1) 

Sulzberg 

322 

2,2 

2.0 - 2.4 

8328666 

0 
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Brücke K-OA11 B309 - Moosbach über A7/Brücke K-OA11 
B309 - Moosbach über A7 (97-2) 

Bodelsberg 

760 

2,9 

2.5 - 2.9 

8328667 

0 

Brücke A7 über FW B309 - K-OA11 /Brücke A7 über FW 
B309 - K-OA11 (98-1) 

Bodelsberg 

368 

2,7 

2.5 - 2.9 

8328668 

0 

Brücke A7 über FW Oberzollhaus - Josereutte/Brücke A7 
über FW Oberzollhaus - Josereutte (99-1 ) 

Bodelsberg 

118 

2,3 

2.0 - 2.4 

8328669 

1 

Brücke A7 über FW Oberzollhaus - Josereutte/Brücke A7 
über FW Oberzollhaus - Josereutte (99-1 ) 

Bodelsberg 

128 

1,8 

1.5 - 1.9 

8328669 

2 

Brücke A7 über K-OA10 Zollhaus - Petersthal/Brücke A7 ü. 
K-OA10 Zollhaus - Petersthal (100-1) 

Oy-MIttelberg 

158 

2,1 

2.0 - 2.4 

8328670 

1 

Brücke A7 über K-OA10 Zollhaus - Petersthal/Brücke A7 ü. 
K-OA10 Zollhaus - Petersthal (100-1) 

Oy-MIttelberg 

158 

2,0 

2.0 - 2.4 

8328670 

2 

Brücke A7 über das Rottachtal/Brücke A7 über das 
Rottachtal (100-2) 

Oy-MIttelberg 

10664 

2,9 

2.5 - 2.9 

8328671 

1 

Brücke A7 über das Rottachtal/Brücke A7 über das 
Rottachtal (100-2) 

Oy-MIttelberg 

10399 

2,8 

2.5 - 2.9 

8328671 

2 

Brücke A7 über FW B309 - LIchtenmoos/Brücke A7 über 
FW B309 - LIchtenmoos (101-1) 

Oy-MIttelberg 

312 

2,5 

2.5 - 2.9 

8328672 

0 

Brücke A7 über FW B309 - Kressen/Brücke A7 über FW 
B309 - Kressen (102-1) 

Oy-MIttelberg 

118 

2,5 

2.5 - 2.9 

8328673 

1 

Brücke A7 über FW B309 - Kressen/Brücke A7 über FW 
B309 - Kressen (102-1) 

Oy-MIttelberg 

118 

1,8 

1.5 - 1.9 

8328673 

2 

Brücke A7 über FW "Am Sennenbach'VBrücke A7 über FW 
"Am Sennenbach" (103-2) 

Oy-MIttelberg 

118 

2,0 

2.0 - 2.4 

8328675 

1 

Brücke A7 über FW "Am Sennenbach'VBrücke A7 über FW 
"Am Sennenbach" (103-2) 

Oy-MIttelberg 

118 

2,0 

2.0 - 2.4 

8328675 

2 

Brücke GVS Stich - Oy über A7/Brücke GVS Stich - Oy 
über A7 (105-01) 

Oy-MIttelberg 

644 

1,9 

1.5 - 1.9 

8328676 

0 

Brücke GVS Stich - Maria Rain über A7/Brücke GVS Stich - 
Maria Rain über A7 (105-1) 

Oy-MIttelberg 

443 

2,0 

2.0 - 2.4 

8328677 

0 

Brücke B 309 überden Mühlbach Nesselwang 

Nesselwang 

80 

2,5 

2.5 - 2.9 

8329500 

0 

Brücke B 309 über VT Pfronten-Kappel 

Pfronten-Kappel 

52 

1,7 

1.5 - 1.9 

8329522 

0 

Brücke GVS über B 309 und DB bei Wank 

Nesselwang 

297 

2,1 

2.0 - 2.4 

8329525 

0 
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Brücke B 309 über die Rehbichler Straße 

Pfronten 

132 

2,5 

2.5 - 2.9 

8329526 

0 

Brücke B 309 über den Steinebach 

Pfronten 

73 

1,3 

1.0 - 1.4 

8329527 

0 

Brücke B 309 über den Moosmühlweg 

Pfronten 

56 

1,7 

1.5 - 1.9 

8329528 

1 

Brücke A7 über das Wertachtal bei Maria-Rain/Brücke A7 
ü. das Wertachtal bei Maria-Rain (106-1) 

Maria Rain 

4415 

2,0 

2.0 - 2.4 

8329651 

2 

Brücke A7 über das Wertachtal bei Maria-Rain/Brücke A7 
ü. das Wertachtal bei Maria-Rain (106-1) 

Maria Rain 

4415 

2,0 

2.0 - 2.4 

8329651 

3 

Brücke FW "Auf der Grube" + Betriebsumfahrt ü. 

A7/Brücke FW "Auf der Grube" + Betrumf. ü. A7 (1 07-1 ) 

Nesselwang 

430 

2,2 

2.0 - 2.4 

8329652 

0 

Brücke A7 über FW "Unterlaß'VBrücke A7 über FW 
"Unterlaß" (107-2) 

Nesselwang 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

8329653 

1 

Brücke A7 über FW "Unterlaß'VBrücke A7 über FW 
"Unterlaß" (107-2) 

Nesselwang 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

8329653 

2 

Brücke K OAL23 MOD-Nesselw. ü. A7 (AS 
Nesselwang)/Brücke K OAL23 über A7 (AS Nesselwang) 
(108-1) 

Nesselwang 

631 

2,5 

2.5 - 2.9 

8329654 

0 

Brücke A7 über FW "Am Attleseer Weiher"/Brücke A7 über 
FW "Am Attleseer Weiher" (108-2) 

Nesselwang 

106 

2,1 

2.0 - 2.4 

8329655 

1 

Brücke A7 über FW "Am Attleseer Weiher"/Brücke A7 über 
FW "Am Attleseer Weiher" (108-2) 

Nesselwang 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

8329655 

2 

Brücke A7 über K-OAL1 Seeg - Lachen/Brücke A7 über K- 
OAL1 Seeg - Lachen (109-1) 

Nesselwang 

416 

1,9 

1.5 - 1.9 

8329656 

0 

Brücke A7 überden Mühlbach/Brücke A7 überden 
Mühlbach (109-2) 

Nesselwang 

502 

1,0 

1.0 - 1.4 

8329658 

0 

Brücke A7 über FW "Viehweide'VBrücke A7 über FW 
"Viehweide" (110-1) 

Dederles 

118 

1,0 

1.0 - 1.4 

8329659 

1 

Brücke A7 über FW "Viehweide'VBrücke A7 über FW 
"Viehweide" (110-1) 

Dederles 

118 

1,0 

1.0 - 1.4 

8329659 

2 
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Brücke GVS Dederles-Attlesee Mühle über A7/Brücke 

GVS Dederles-Attlesee Mühle über A7 (111-1) 

Nesselwang 

395 

2,0 

2.0 - 2.4 

8329660 

0 

Brücke FW Unterreuthen - Attlesee Mühle über A7/Brücke 
FW Unterr. - Attlesee Mühle ü. A7 (112-01) 

Unterreuthen 

422 

2,3 

2.0 - 2.4 

8329661 

0 

Brücke GS Unterreuten - Oberreuten über A7/Brücke GS 
Unterreuten - Oberreuten über A7 (112-1) 

Unterreuten 

458 

1,9 

1.5 - 1.9 

8329662 

0 

Brücke A7 über den Blühmühlbach/Brücke A7 über den 
Blühmühlbach (112-2) 

Oberreuten 

479 

1,0 

1.0 - 1.4 

8329663 

0 

Brücke A7 ü. Schwarzenbach und Flebern-Oberdlll/Brücke 
A7 ü. Schw.bach u. GS Flebern-Oberd. (113-1) 

Unterreuten 

420 

1,6 

1.5 - 1.9 

8329664 

2 

Brücke A7 ü. Schwarzenbach und Flebern-Oberdlll/Brücke 
AI ü. Schw.bach u. GS Flebern-Oberd. (113-1) 

Unterreuten 

420 

1,7 

1.5 - 1.9 

8329664 

3 

Brücke A7 über Tal bei Enzenstetten/Brücke A7 über Tal 
bei Enzenstetten (114-1) 

Enzenstetten 

8223 

2,2 

2.0 - 2.4 

8329665 

2 

Brücke A7 über Tal bei Enzenstetten/Brücke A7 über Tal 
bei Enzenstetten (114-1) 

Enzenstetten 

8223 

2,0 

2.0 - 2.4 

8329665 

3 

Brücke A7 über den Tannenbach/Brücke A7 über den 
Tannenbach (115-01) 

Tannenmühle 

286 

1,0 

1.0 - 1.4 

8329666 

0 

Brücke A7 über GS Gsöllen - Tannenmühle/Brücke A7 
über GS Gsöllen - Tannenmühle (1 1 5-1 ) 

Gsöllen 

140 

1,6 

1.5 - 1.9 

8329667 

1 

Brücke A7 über GS Gsöllen - Tannenmühle/Brücke A7 
über GS Gsöllen - Tannenmühle (115-1) 

Gsöllen 

140 

1,7 

1.5 - 1.9 

8329667 

2 

Brücke GS Unterhalden - Weizern über A7/Brücke GS 
Unterhalden - Weizern über A7 (115-2) 

Tannenmühle 

452 

1,8 

1.5 - 1.9 

8329668 

0 

Brücke FW Fiebern - Flelmen über A7/Brücke FW Fiebern - 
Flelmen über A7 (117-1) 

Fiebern / Flelmen 

303 

3,1 

3.0 - 3.4 

8329670 

0 

Brücke GS Langegg - Flelmen über A7/Brücke GS 

Langegg - Flelmen über A7 (1 1 8-1 ) 

Flelmen 

415 

2,3 

2.0 - 2.4 

8329671 

0 
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Brücke A7 ü. Grottenbach und GS Langegg- 
Brandegg/Brücke A7 ü. Grottenb. und GS L.egg-Br.egg 
(118-3) 

Langegg 

642 

1,7 

1.5 - 1.9 

8329673 

1 

Brücke A7 ü. Grottenbach und GS Langegg- 
Brandegg/Brücke A7 ü. Grottenb. und GS L.egg-Br.egg 
(118-3) 

Langegg 

642 

1,7 

1.5 - 1.9 

8329673 

2 

Brücke GS Langegg - Schraden über A7/Brücke GS 
Langegg - Schraden über A7 (1 1 9-1 ) 

Hopferau 

387 

2,3 

2.0 - 2.4 

8329674 

0 

Brücke St2008neu Marktoberdorf - Füssen über A7/Brücke 
St2008neu MOD - Füssen über A7 (120-1) 

Hopferau 

1006 

2,2 

2.0 - 2.4 

8329675 

0 

Brücke A7 über die Flopfensee Achen/Brücke A7 über den 
Flopfensee Achen (120-2) 

Hopferau 

147 

2,1 

2.0 - 2.4 

8329678 

1 

Brücke A7 über die Flopfensee Achen/Brücke A7 über den 
Hopfensee Achen (120-2) 

Hopferau 

147 

1,0 

1.0 - 1.4 

8329678 

2 

Brücke FW neben A7 über Hopfensee Achen/Brücke FW 
über Hopfensee Achen (120-2a) 

Hopferau 

40 

1,1 

1.0 - 1.4 

8329690 

0 

Brücke B 16 überden Kropersbach 1 

Bischofswang 

54 

1,8 

1.5 - 1.9 

8330500 

0 

Brücke B 16 über FW Rosshaupten 

Roßhaupten 

55 

2,7 

2.5 - 2.9 

8330501 

0 

Brücke B 16 über K-OAL-1 (AS Rosshaupten) 

Roßhaupten 

412 

2,7 

2.5 - 2.9 

8330502 

0 

Brücke B 16 über FW Mangmühle 

Roßhaupten 

70 

2,7 

2.5 - 2.9 

8330503 

0 

Brücke B 16 über FW Kaufmann 

Roßhaupten 

55 

2,7 

2.5 - 2.9 

8330504 

0 

Brücke B 16 über Tiefental/Brücke B 16 über Tiefental Süd 

Roßhaupten 

245 

1,0 

1.0 - 1.4 

8330505 

A 

Brücke B 16 über Tiefental/Brücke B 16 über Tiefental 
Bogen 

Roßhaupten 

1041 

3,0 

3.0 - 3.4 

8330505 

B 

Brücke B 16 über Tiefental/Brücke B 16 über Tiefental 

Nord 

Roßhaupten 

153 

1,0 

1.0 - 1.4 

8330505 

C 

Brücke B 16 über FW bei Dietringen 

Dietringen 

126 

2,5 

2.5 - 2.9 

8330506 

0 

Brücke B 16 über GVS bei Dietringen 

Dietringen 

126 

2,0 

2.0 - 2.4 

8330507 

0 
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Brücke B 16 über GVS Rieden 

Dietringen 

126 

2,2 

2.0 - 2.4 

8330508 

0 

Brücke B 16 überden Schleichbach 

Rieden 

153 

2,7 

2.5 - 2.9 

8330509 

0 

Brücke B 16 über VT und GRW Rieden 

Rieden 

94 

2,7 

2.5 - 2.9 

8330510 

0 

Brücke B 16 über VT und GRW St. Urban 

Rieden 

87 

2,3 

2.0 - 2.4 

8330511 

0 

Brücke B 17 über die Trauchgauer Ach 

Trauchgau 

98 

2,2 

2.0 - 2.4 

8330512 

1 

Brücke B 17 über die Trauchgauer Ach/Brücke Gehweg 
neben B 17 über die Trauchgauer Ach 

Trauchgau 

30 

2,4 

2.0 - 2.4 

8330512 

2 

Brücke B 17 über Buchinger Dorfbach 

Buching 

84 

1,1 

1.0 - 1.4 

8330515 

0 

Brücke B 17 über Schwellengraben 

Buching 

29 

2,0 

2.0 - 2.4 

8330516 

0 

Brücke B 16 über FW Dietringen 

Roßhaupten 

93 

2,2 

2.0 - 2.4 

8330525 

0 

Brücke B 17 über den Halblech/Brücke Widerlager Süd 

Flalblech 

124 

2,4 

2.0 - 2.4 

8330526 

A 

Brücke B 17 überden Halblech/Brücke Überbau 

Flalblech 

468 

2,3 

2.0 - 2.4 

8330526 

B 

Brücke B 17 überden Halblech/Brücke Widerlager Nord 

Flalblech 

127 

2,3 

2.0 - 2.4 

8330526 

C 

Brücke B 17 übereine Triebwasserleitung 

Flalblech 

84 

1,8 

1.5 - 1.9 

8330527 

0 

Brücke B 17 über FW in Flalblech 

Flalblech 

106 

2,0 

2.0 - 2.4 

8330528 

0 

Brücke B 16 über GRW bei Bischofswang 

Roßhaupten 

85 

2,3 

2.0 - 2.4 

8330529 

0 

Brücke FW über B 16 Bischofswang 

Roßhaupten 

144 

2,0 

2.0 - 2.4 

8330530 

0 

Brücke B 16 über Tränkwiesen FW 

Bischofswang 

177 

2,1 

2.0 - 2.4 

8330531 

0 

Brücke B 16 über FW Fischhaus 

Roßhaupten 

84 

2,3 

2.0 - 2.4 

8330532 

0 
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Brücke B 16 über GVS Rosshaupten 

Rosshaupten 

103 

2,3 

2.0 - 2.4 

8330533 

0 

Brücke B 16 überden Kropersbach 2 

Steinbach 

92 

2,0 

2.0 - 2.4 

8330534 

0 

Brücke B 16 über Ast B 16 (AS Bischofswang) 

Roßhaupten 

428 

2,4 

2.0 - 2.4 

8330546 

0 

Brücke B 17 über GW Ried 

Trauchgau 

110 

2,0 

2.0 - 2.4 

8330549 

0 

Brücke B 17 über Hochwasserfreilegung/Brücke B 17 über 
Hochwasserfreilegung -Durchlaß 1- 

Trauchgau 

92 

2,2 

2.0 - 2.4 

8330550 

A 

Brücke B 17 über Hochwasserfreilegung/Brücke B 17 über 
Hochwasserfreilegung -Durchlaß 2- 

Trauchgau 

92 

2,2 

2.0 - 2.4 

8330550 

B 

Brücke B 17 über Hochwasserfreilegung/Brücke B 17 über 
Hochwasserfreilegung -Durchlaß 3- 

Trauchgau 

92 

2,2 

2.0 - 2.4 

8330550 

C 

Brücke B 17 über Hochwasserfreilegung/Brücke B 17 über 
Hochwasserfreilegung -Durchlaß 4- 

Trauchgau 

92 

2,2 

2.0 - 2.4 

8330550 

D 

Brücke Bl 7 überden Neuhauserbach 

in Steingaden 

148 

2,7 

2.5 - 2.9 

8331500 

0 

Brücke Bl 7 überden Neuhauserbach 

in Steingaden 

152 

2,3 

2.0 - 2.4 

8331501 

0 

Brücke Bl 7 überden Mühlbach 

in Steingaden 

58 

3,0 

3.0 - 3.4 

8331502 

0 

Brücke Gemeindestraße über B23 

in Bad Bayersoien 

224 

2,8 

2.5 - 2.9 

8331503 

0 

Brücke B23 über einen Gemeindeweg/den Aubach 

südlich Bad Bayersoien 

46 

2,8 

2.5 - 2.9 

8331504 

0 

Brücke Bl 7 übereinen FW 

südlich Steingaden (südlich Sc 

74 

2,0 

2.0 - 2.4 

8331506 

0 

Brücke Bl 7 über einen FW 

südlich Steingaden (nördlich S 

74 

2,0 

2.0 - 2.4 

8331507 

0 

Brücke Bl 7 übereinen FW 

südlich Steingaden (östlich Brt 

74 

2,0 

2.0 - 2.4 

8331508 

0 

Brücke Bl 7/FW übereinen FW 

südlich Steingaden (westlich B 

112 

1,9 

1.5 - 1.9 

8331509 

0 

Brücke Bl 7/FW übereinen FW 

südlich Steingaden (westlich G 

112 

1,9 

1.5 - 1.9 

8331510 

0 
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Brücke B 17 über FW Birnbaum 

Birnbaum 

74 

2,1 

2.0 - 2.4 

8331651 

0 

Brücke B 17 über VT Birnbaum 

Trauchgau 

95 

1,6 

1.5 - 1.9 

8331652 

0 

Brücke B 17 über FW Unterreithen 

Unterreithen 

74 

2,5 

2.5 - 2.9 

8331653 

0 

Brücke B 17 über FW Schlauchfilz 

Unterreithen 

74 

2,4 

2.0 - 2.4 

8331654 

0 

Brücke B23 über eine Gemeindestraße 

südlich Bad Bayersoien 

94 

2,4 

2.0 - 2.4 

8332500 

0 

Brücke B23 übereinen FW 

südlich Bad Bayersoien 

76 

2,6 

2.5 - 2.9 

8332501 

0 

Brücke Gemeindestraße über B23 

nördlich Saulgrub 

131 

2,4 

2.0 - 2.4 

8332502 

0 

Brücke B23 über einen Gemeindeweg/Bach 

nordwestlich Wurmansau 

77 

2,7 

2.5 - 2.9 

8332503 

0 

Brücke B23 über den Dorfgraben/eine GVS 

westlich Wurmansau 

218 

2,9 

2.5 - 2.9 

8332504 

0 

Brücke B23 überden Grüngraben 

südlich Wurmansau 

158 

2,5 

2.5 - 2.9 

8332505 

0 

Brücke B23 über den Moosbach 

südlich Wurmansau 

72 

2,4 

2.0 - 2.4 

8332506 

0 

Brücke B23 über die Kappellaine 

nördlich Unterammergau 

117 

2,0 

2.0 - 2.4 

8332507 

0 

Brücke B23 über die Ammer 

in Unterammergau 

410 

2,8 

2.5 - 2.9 

8332508 

0 

Brücke B23 übereinen FW 

westlich Oberammergau 

78 

2,8 

2.5 - 2.9 

8332519 

0 

Brücke FW über B23 

nördlich Saulgrub 

174 

1,1 

1.0 - 1.4 

8332530 

0 

Brücke St2062 über B23 

nordöstlich Saulgrub 

420 

2,3 

2.0 - 2.4 

8332531 

0 

Brücke B2 über die Ramsach 

südlich Flechendorf 

634 

2,0 

2.0 - 2.4 

8333501 

0 

Brücke B2 überden Mühlkanal (Kanalbrücke Welche) 

südlich Flechendorf 

106 

2,2 

2.0 - 2.4 

8333502 

0 
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Brücke GRW neben B2 überden Mühlkanal 

südlich Murnau (Weichs) 

17 

2,1 

2.0 - 2.4 

8333503 

0 

Brücke B2 über eine Viehtrift 

nördlich Eschenlohe 

79 

2,0 

2.0 - 2.4 

8333526 

0 

Brücke GW über B2 

in Murnau am Staffelsee 

56 

2,2 

2.0 - 2.4 

8333536 

0 

Brücke A 95 über St2370 Kleinweil-Mühleck (62)/Brücke A 
95 ü. St2370 Kleinweil-Mühleck, FB B (62) 

Zell 

631 

2,9 

2.5 - 2.9 

8333651 

1 

Brücke A 95 über St2370 Kleinweil-Mühleck (62)/Brücke A 
95 ü. St2370 Kleinweil-Mühleck, FB A (62) 

Zell 

631 

2,7 

2.5 - 2.9 

8333651 

2 

Brücke GVS Zell-Pölten/Stern über A 95 (63) 

Zell 

336 

2,0 

2.0 - 2.4 

8333652 

0 

Brücke A 95 über Klammbach (64) 

Zell 

185 

1,7 

1.5 - 1.9 

8333653 

0 

Brücke A 95 über ÖFWW bei Kleinweil (65) 

Kleinweil 

113 

2,8 

2.5 - 2.9 

8333654 

0 

Brücke A 95 über Loisach bei Großweil (66)/Brücke A 95 
über Loisach bei Großweil, FB B (66) 

Kleinweil 

8790 

2,9 

2.5 - 2.9 

8333655 

1 

Brücke A 95 über Loisach bei Großweil (66)/Brücke A 95 
über Loisach bei Großweil, FB A (66) 

Kleinweil 

8790 

3,0 

3.0 - 3.4 

8333655 

2 

Brücke ÖFWW über A 95 (67) 

Großweil 

336 

2,3 

2.0 - 2.4 

8333656 

0 

Brücke A 95 ü. Zubringer z. St2062 (AS 

Murnau)(68)/Brücke A 95 über Zubringer zur St2062, FB B 
(68) 

Großweil 

926 

1,1 

1.0 - 1.4 

8333657 

1 

Brücke A 95 ü. Zubringer z. St2062 (AS 

Murnau)(68)/Brücke A 95 über Zubringer zur St2062, FB A 
(68) 

Großweil 

1130 

1,2 

1.0 - 1.4 

8333657 

2 

Brücke A 95 über Eigentümerweg bei Schwaig (70)/Brücke 
A 95 über Eigentümerweg b. Schwaig, FB B(70) 

Schwaiganger 

132 

2,0 

2.0 - 2.4 

8333659 

1 

Brücke A 95 über Eigentümerweg bei Schwaig (70)/Brücke 
A 95 über Eigentümerweg b. Schwaig, FB A(70) 

Schwaiganger 

132 

2,0 

2.0 - 2.4 

8333659 

2 


Stand: 29.07.2015 


584 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke A 95 über Eigentümerweg bei Schnait (71) 

Schwaiganger 

273 

2,6 

2.5 - 2.9 

8333660 

0 

Brücke A 95 über St 2062 und Mühlbachtal (72)/Brücke A 
95 ü.St2062+Mühlbacht.,WL1-Pf.1-TBW B(72) 

Schwaiganger 

2940 

2,8 

2.5 - 2.9 

8333661 

A 

Brücke A 95 über St 2062 und Mühlbachtal (72)/Brücke A 
95 ü.St2062+Mühlbachtal, TBW A-TBW C (72) 

Schwaiganger 

4680 

3,7 

3.5 - 4.0 

8333661 

B 

Brücke A 95 über St 2062 und Mühlbachtal (72)/Brücke A 
95 ü.St2062+Mühlbacht.,TBW B-Pf.2-WL2(72) 

Schwaiganger 

3060 

2,7 

2.5 - 2.9 

8333661 

C 

Brücke A 95 über Eigentümerweg bei Pömetsried (73) 

Schwaiganger 

280 

2,1 

2.0 - 2.4 

8333662 

0 

Brücke A 95 über ÖFWW bei Weichs (74)/Brücke A 95 
über ÖFWW bei Weichs, FB B (74) 

Weichs 

128 

2,0 

2.0 - 2.4 

8333663 

1 

Brücke A 95 über ÖFWW bei Weichs (74)/Brücke A 95 
über ÖFWW bei Weichs, Mittelstr. (74) 

Weichs 

63 

1,0 

1.0 - 1.4 

8333663 

2 

Brücke A 95 über ÖFWW bei Weichs (74)/Brücke A 95 
über ÖFWW bei Weichs, FB A (74) 

Weichs 

128 

2,1 

2.0 - 2.4 

8333663 

3 

Brücke A 95 über DB München-Garmisch (75)/Brücke A 95 
über DB München-Garmisch, FB B (75) 

Weichs 

2820 

2,3 

2.0 - 2.4 

8333664 

1 

Brücke A 95 über DB München-Garmisch (75)/Brücke A 95 
über DB München-Garmisch, FB A (75) 

Weichs 

2820 

2,7 

2.5 - 2.9 

8333664 

2 

Brücke A 95 über Loisach bei öhlstadt (76)/Brücke A 95 ü. 
Loisach, FB B, WL 1 -Pfeiler 58 (76) 

Buchenried 

9330 

2,8 

2.5 - 2.9 

8333665 

AI 

Brücke A 95 über Loisach bei Öhlstadt (76)/Brücke A 95 ü. 
Loisach, FB A, WL 1 -Pfeiler 19 (76) 

Buchenried 

8863 

2,7 

2.5 - 2.9 

8333665 

A2 

Brücke A 95 über Loisach bei öhlstadt (76)/Brücke A 95 ü. 
Loisach, FB B, Pf. 58 - Pf. 61 (76) 

Buchenried 

2153 

2,3 

2.0 - 2.4 

8333665 

Bl 

Brücke A 95 über Loisach bei Öhlstadt (76)/Brücke A 95 ü. 
Loisach, FB A, Pf. 19 - Pf. 22 (76) 

Buchenried 

1997 

2,8 

2.5 - 2.9 

8333665 

B2 
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Brücke A 95 über Loisach bei Ohlstadt (76)/Brücke A 95 ü. 
Loisach, FB B, Pfeiler 61 -WL 2 (76) 

Buchenried 

8242 

2,7 

2.5 - 2.9 

8333665 

Gl 

Brücke A 95 über Loisach bei Ohlstadt (76)/Brücke A 95 ü. 
Loisach, FB A, Pfeiler 22-WL 2 (76) 

Buchenried 

8864 

2,7 

2.5 - 2.9 

8333665 

G2 

Brücke ÖFWW über A 95 (77) 

Weghaus 

336 

2,0 

2.0 - 2.4 

8333666 

0 

Brücke A 95 über Viehtrieb (78) 

Eschenlohe 

106 

1,2 

1.0 - 1.4 

8333667 

0 

Brücke A 95 über Durchlaß (79) 

Eschenlohe 

146 

1,7 

1.5 - 1.9 

8333668 

0 

Brücke A 95 über Durchlaß (80) 

Eschenlohe 

146 

1,7 

1.5 - 1.9 

8333669 

0 

Brücke A 95 über Durchlaß (81 ) 

Eschenlohe 

146 

1,6 

1.5 - 1.9 

8333670 

0 

Brücke A 95 über Materialseilbahn (82)/Brücke A 95 über 
Materialseilbahn, FB B (82) 

Eschenlohe 

160 

2,3 

2.0 - 2.4 

8333671 

1 

Brücke A 95 über Materialseilbahn (82)/Brücke A 95 über 
Materialseilbahn, FB A (82) 

Eschenlohe 

160 

2,0 

2.0 - 2.4 

8333671 

2 

Brücke A 95 über ÖFWW bei Eschenlohe (83)/Brücke A 

95 über ÖFWW bei Eschenlohe, FB B (83) 

Eschenlohe 

113 

2,4 

2.0 - 2.4 

8333672 

1 

Brücke A 95 über ÖFWW bei Eschenlohe (83)/Brücke A 

95 über ÖFWW bei Eschenlohe, FB A (83) 

Eschenlohe 

113 

2,3 

2.0 - 2.4 

8333672 

2 

Brücke A 95 ü. GVS Eschenlohe-Schwaigen 
(AS)(84)/Brücke A 95 ü. GVS Eschenl.-Schwaig. FB B 
(AS)(84) 

Eschenlohe 

310 

2,7 

2.5 - 2.9 

8333673 

1 

Brücke A 95 ü. GVS Eschenlohe-Schwaigen 
(AS)(84)/Brücke A 95 ü. GVS Eschenl.-Schwaig. FB A 
(AS)(84) 

Eschenlohe 

310 

2,5 

2.5 - 2.9 

8333673 

2 

Brücke ÖFWW bei Großweil über A 95 (69neu) 

Großweil 

411 

1,8 

1.5 - 1.9 

8333675 

0 

Brücke Bll überden Lainbach 

in Ried (Kochel am See) 

245 

1,9 

1.5 - 1.9 

8334500 

0 

Brücke Bll überden Mühlbach 

in Ried (Kochel am See) 

59 

1,8 

1.5 - 1.9 

8334501 

0 
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Brücke B11 überden Pessenbach 

nordöstlich Kochel am See (Pe 

73 

1,9 

1.5 - 1.9 

8334502 

0 

Brücke B11 überden Stümpfelbach 

in Kochel am See 

48 

2,2 

2.0 - 2.4 

8334503 

0 

Brücke B11 überden Schelmbach 

in Kochel am See 

82 

1,8 

1.5 - 1.9 

8334504 

0 

Brücke B1 1 über eine Viehtrift 

südlich Ried (Kochel am See) 

53 

1,4 

1.0 - 1.4 

8334505 

0 

Brücke B11 überden Hechenbach 

südlich Kochel am See 

156 

2,6 

2.5 - 2.9 

8334506 

0 

Brücke B11 über die Untere Klamm 

am Kesselberg 

193 

2,7 

2.5 - 2.9 

8334507 

0 

Brücke B11 über die Obere Klamm 

am Kesse Iberg 

135 

2,5 

2.5 - 2.9 

8334508 

0 

Brücke B11 überden Lehmbach (Alte Lehmbachbrücke) 

am Kesselberg (Zufahrt Parkp 

80 

1,8 

1.5 - 1.9 

8334509 

0 

Brücke B11 überden Helmerhüttbach 

am Kesselberg 

63 

2,5 

2.5 - 2.9 

8334510 

0 

Brücke B11 überden Jochberggraben 

am Kesselberg 

98 

2,3 

2.0 - 2.4 

833451 1 

0 

Brücke B1 1 über den Jochberggraben 

am Kesselberg 

84 

2,2 

2.0 - 2.4 

8334512 

0 

Brücke B11 überden Wildgraben 

am Kesselberg 

133 

1,7 

1.5 - 1.9 

8334513 

0 

Brücke B11 übereine Walchenseebucht 

südlich Urfeld (am Walchensei 

223 

2,0 

2.0 - 2.4 

8334515 

0 

Brücke B11 überden Lehmbach 

am Kesselberg 

208 

1,9 

1.5 - 1.9 

8334527 

0 

Brücke B1 1 über eine Viehtrift 

nördlich Pessenbach 

54 

2,2 

2.0 - 2.4 

8334585 

0 

Brücke B13 überden Steinbach 

nördlich Lenggries (Kläranlage 

110 

2,7 

2.5 - 2.9 

8335500 

0 

Brücke B13 überden Tratenflutbach 

nördlich Lenggries 

43 

2,5 

2.5 - 2.9 

8335501 

0 

Brücke B13 überden Tratenbach 

nördlich Lenggries 

44 

2,5 

2.5 - 2.9 

8335502 

0 
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Brücke B13 überden Dorfbach 

nördlich Lenggries 

50 

2,5 

2.5 - 2.9 

8335503 

0 

Brücke B13 überden Hirschbach 

südlich Lenggries 

116 

2,9 

2.5 - 2.9 

8335505 

0 

Brücke B13 überden Almbach 

nördlich Fleck 

76 

2,4 

2.0 - 2.4 

8335506 

0 

Brücke B13 überden Klaffenbach 

südlich Fleck (Winkel) 

105 

2,7 

2.5 - 2.9 

8335507 

0 

Brücke B13 überden Wildbach 

südlich Fleck 

26 

2,6 

2.5 - 2.9 

8335508 

0 

Brücke B13 überden Riedbach 

südlich Fleck 

101 

2,7 

2.5 - 2.9 

8335509 

0 

Brücke B13 übereinen GW 

nördlich Fleck 

79 

2,5 

2.5 - 2.9 

8335518 

0 

Brücke B13 übereinen GW 

südlich Lenggries 

51 

2,0 

2.0 - 2.4 

8335533 

0 

Brücke B13 übereinen GRW 

südlich Fleck 

99 

1,0 

1.0 - 1.4 

8335534 

0 

Brücke GRW über B13 

südlich Fleck 

52 

2,7 

2.5 - 2.9 

8335547 

0 

Brücke GRW neben B13 überden Klaffenbach 

südlich Fleck (Winkel) 

28 

2,3 

2.0 - 2.4 

8335548 

0 

Brücke GRW neben B13 überden Wildbach 

südlich Fleck 

17 

2,5 

2.5 - 2.9 

8335549 

0 

Brücke B307 über Weissach bei Glashütte 

Glashütte 

149 

1,7 

1.5 - 1.9 

8335701 

0 

Brücke B307 über Reitbach bei Glashütte 

Glashütte 

268 

2,5 

2.5 - 2.9 

8335702 

0 

Brücke B307 über Wirtschaftsweg bei Glashütte 

Glashütte 

89 

2,3 

2.0 - 2.4 

8335703 

0 

Brücke B307 über Viehtrieb bei Stuben 

Stuben/Holzer Rast 

36 

2,2 

2.0 - 2.4 

8335704 

0 

Brücke B307 über Pittenbach bei Stuben 

Stuben 

89 

2,5 

2.5 - 2.9 

8335705 

0 

Brücke B307 über Rottach in Rottach-Egern 

Rottach 

171 

2,5 

2.5 - 2.9 

8336500 

0 


Stand: 29.07.2015 


588 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B307 über Weissach in Weissach 

Weissach 

405 

2,9 

2.5 - 2.9 

8336501 

0 

Brücke B307 über Hammerbach in Weissach 

Weissach 

68 

2,0 

2.0 - 2.4 

8336502 

0 

Brücke B307 über Lohbach Oberhof 

Oberhof 

58 

2,5 

2.5 - 2.9 

8336503 

0 

Brücke B307 über GRW bei Pförn 

Pförn 

43 

1,8 

1.5 - 1.9 

8336504 

0 

Brücke B307 über Viehtrieb bei Scharling 

Scharling 

44 

2,7 

2.5 - 2.9 

8336505 

0 

Brücke B307 über GRW bei Point 

Scharling 

43 

1,7 

1.5 - 1.9 

8336506 

0 

Brücke B307 über Gschwandtgraben Brunnbichl 

Brunnbichl 

180 

2,7 

2.5 - 2.9 

8336507 

0 

Brücke B307 über Viehtrieb bei Brunnbichl 

Brunnbichl 

38 

2,4 

2.0 - 2.4 

8336508 

0 

Brücke B 307 über Pletscherergraben in Kreuth 

Kreuth 

78 

1,8 

1.5 - 1.9 

8336509 

0 

Brücke B 307 über Kirchbach in Kreuth 

Kreuth 

64 

3,0 

3.0 - 3.4 

8336510 

0 

Brücke B 307 über Enterfelserbach bei Kreuth 

Kreuth 

62 

2,7 

2.5 - 2.9 

8336511 

0 

Brücke B307 über Viehtrieb Kreuth 

Kreuth 

27 

1,2 

1.0 - 1.4 

8336512 

0 

Brücke B307 über Flutmulde Kreuth 

Kreuth 

31 

1,0 

1.0 - 1.4 

8336513 

0 

Brücke B307 über Flutmulde südl. Kreuth 

Kreuth 

25 

2,7 

2.5 - 2.9 

8336514 

0 

Brücke B307 über Schwarzenbach bei Kreuth 

Kreuth 

63 

1,0 

1.0 - 1.4 

8336515 

0 

Brücke B307 über Alpelbach bei Bayerwald 

Bayerwald 

44 

1,6 

1.5 - 1.9 

8336516 

0 

Brücke B307 über Schliffbach bei Glashütte 

Glashütte 

80 

2,3 

2.0 - 2.4 

8336517 

0 

Brücke B318 über Ringseezufluss bei Bad Wiessee 

Bad Wiessee 

59 

2,2 

2.0 - 2.4 

8336518 

0 
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Brücke B 318 über Hammerbach bei Weißach 

Weißach bei Rottach-Egern 

81 

2,2 

2.0 - 2.4 

8336519 

0 

Brücke B307 über Felsergraben Wildbad Kreuth 

Kreuth 

67 

2,0 

2.0 - 2.4 

8336520 

0 

Brücke B307 über den Bergbach bei Geitau 

Geitau 

56 

2,4 

2.0 - 2.4 

8337500 

0 

Brücke B307 über Leitzach bei Geitau 

Geitau 

327 

1,3 

1.0 - 1.4 

8337501 

0 

Brücke B307 über Dorfbach bei Osterhofen 

Osterhofen 

77 

2,3 

2.0 - 2.4 

8337502 

0 

Brücke B 307 über Pfarrbach bei Bayrischzell 

Bayrischzell 

71 

3,5 

3.5 - 4.0 

8338500 

0 

Brücke B 307 über Larchgraben 

Bayrischzell 

257 

2,9 

2.5 - 2.9 

8338502 

0 

Brücke B 307 über Zellergraben 

Bayrischzell 

144 

2,8 

2.5 - 2.9 

8338503 

1 

Brücke B 307 über Grableiten 1 

Bayrischzell 

168 

2,8 

2.5 - 2.9 

8338504 

0 

Brücke B 307 über Grableiten 2 

Bayrischzell 

151 

2,1 

2.0 - 2.4 

8338505 

0 

Brücke B 307 über Larchergraben 

Bayrischzell 

183 

2,9 

2.5 - 2.9 

8338506 

0 

Brücke B 307 über Waldalmgraben 

Sudelfeld bei Bayrischzell 

151 

2,3 

2.0 - 2.4 

8338507 

0 

Brücke B 307 über Auerbach 

Sudelfeld bei Bayrischzell 

173 

1,7 

1.5 - 1.9 

8338508 

0 

Brücke B 307 über Gebirgsbach bei Himmelmoos 

Sudelfeld bei Bayrischzell 

516 

3,0 

3.0 - 3.4 

8338509 

0 

Brücke B 307 über Arzbach 

Sudelfeld bei Bayrischzell 

510 

3,0 

3.0 - 3.4 

8338510 

0 

Brücke A 93 Süd über Fußweg bei Zankel (48)/Brücke A 

93 Süd über Fußweg bei Zankel, FB B (48) 

Kirnstein 

72 

1,5 

1.5 - 1.9 

8338721 

1 

Brücke A 93 Süd über Fußweg bei Zankel (48)/Brücke A 

93 Süd über Fußweg bei Zankel, FB A (48) 

Kirnstein 

69 

1,9 

1.5 - 1.9 

8338721 

2 

Brücke A 93 Süd über Fußweg bei Inndamm (49)/Brücke A 
93 Süd über Fußweg bei Inndamm, FB B (49) 

Niederaudorf 

74 

1,2 

1.0 - 1.4 

8339651 

1 
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Brücke A 93 Süd über Fußweg bei Inndamm (49)/Brücke A 
93 Süd über Fußweg bei Inndamm, FB A (49) 

Niederaudorf 

70 

1,9 

1.5 - 1.9 

8339651 

2 

Brücke A 93 Süd über GVS bei Reisach (50)/Brücke A 93 
Süd über GVS bei Reisach, FB B (50) 

Reisach 

106 

1,3 

1.0 - 1.4 

8339652 

1 

Brücke A 93 Süd über GVS bei Reisach (50)/Brücke A 93 
Süd über GVS bei Reisach, FB A (50) 

Reisach 

99 

2,0 

2.0 - 2.4 

8339652 

2 

Brücke A 93 Süd über GVS bei Reisach (50)/Brücke A 93 
Süd ü. GVS b. Reisach, LSW-Brücke (50) 

Reisach 

82 

1,7 

1.5 - 1.9 

8339652 

3 

Brücke A 93 Süd über Auerbach (51 )/Brücke A 93 Süd 
über Auerbach, FB B (51) 

Reisach 

376 

1,4 

1.0 - 1.4 

8339653 

1 

Brücke A 93 Süd über Auerbach (51 )/Brücke A 93 Süd 
über Auerbach, FB A (51 ) 

Reisach 

355 

2,4 

2.0 - 2.4 

8339653 

2 

Brücke A 93 Süd über Auerbach (51 )/Brücke A 93 Süd 
über Auerbach, LSW-Brücke (51) 

Reisach 

93 

2,3 

2.0 - 2.4 

8339653 

3 

Brücke A 93 Süd über Thalergraben (52)/Brücke A 93 Süd 
über Thalergraben, FB B (52) 

Reisach 

139 

1,3 

1.0 - 1.4 

8339654 

1 

Brücke A 93 Süd über Thalergraben (52)/Brücke A 93 Süd 
über Thalergraben, FB A (52) 

Reisach 

132 

2,3 

2.0 - 2.4 

8339654 

2 

Brücke GVS Erlenau über A 93 Süd (53) 

Oberaudorf 

276 

2,2 

2.0 - 2.4 

8339655 

0 

Brücke St2093 (AS Oberaudorf) über A 93 Süd (54) 

Oberaudorf 

692 

3,0 

3.0 - 3.4 

8339656 

0 

Brücke A 93 Süd über Mühlbach (55)/Brücke A 93 Süd 
über Mühlbach, FB B (55) 

Oberaudorf 

141 

1,5 

1.5 - 1.9 

8339657 

1 

Brücke A 93 Süd über Mühlbach (55)/Brücke A 93 Süd 
über Mühlbach, FB A (55) 

Oberaudorf 

135 

2,4 

2.0 - 2.4 

8339657 

2 

Brücke ÖFWW Mühlbach über A 93 Süd (56) 

Oberaudorf 

277 

2,0 

2.0 - 2.4 

8339658 

0 

Brücke A 93 Süd über GVS Kiefersf.-Innsiedl. (61)/Brücke 

A 93 Süd ü. GVS Kiefersf.-Inns., FB B (61) 

Kiefersfelden 

160 

2,0 

2.0 - 2.4 

8339663 

1 

Brücke A 93 Süd über GVS Kiefersf.-Innsiedl. (61)/Brücke 

A 93 Süd ü. GVS Kiefersf.-Inns., FB A (61) 

Kiefersfelden 

160 

2,6 

2.5 - 2.9 

8339663 

2 

Brücke A 93 Süd über Kieferbach (62)/Brücke A 93 Süd 
über Kieferbach, FB B (62) 

Kiefersfelden 

374 

1,3 

1.0 - 1.4 

8339664 

1 

Brücke A 93 Süd über Kieferbach (62)/Brücke A 93 Süd 
über Kieferbach, FB A (62) 

Kiefersfelden 

374 

1,9 

1.5 - 1.9 

8339664 

2 
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Brücke A 93 Süd über ÖFWW und Werkkanal (63) 

Kiefersfelden 

498 

2,0 

2.0 - 2.4 

8339665 

0 

Brücke A 93 Süd über Inn bei Kiefersfelden (64) 

Kiefersfelden 

9570 

3,4 

3.0 - 3.4 

8339666 

0 

Brücke Zubringer St2589 ü. A93S (AS Klefersf.)(58) 

Kiefersfelden 

633 

2,0 

2.0 - 2.4 

8339687 

0 

Brücke B 305 über Welßlofer bei Groissenbach 

Reit Im Winkl 

118 

2,8 

2.5 - 2.9 

8340512 

0 

Brücke B 307 über Schlucht bei Schleching 

Ettenhausen 

960 

2,0 

2.0 - 2.4 

8340515 

0 

Brücke B 305 über Harenauer Graben Wasserfallberg 

Oberwössen 

46 

2,2 

2.0 - 2.4 

8340516 

0 

Brücke B 305 über den Augraben bei Reit Im Winkl 

Reit Im Winkl 

37 

2,8 

2.5 - 2.9 

8340517 

0 

Brücke B 307 überden Tannersbach 

Ettenhausen 

171 

1,3 

1.0 - 1.4 

8340518 

0 

Lehnenkonstrukt. B 305, Wasserfallberg Oberwössen 

Oberwössen 

295 

2,7 

2.5 - 2.9 

8340521 

0 

Brücke B 307 über Hang am Windeck 

Ettenhausen 

137 

3,0 

3.0 - 3.4 

8340522 

0 

Brücke B 305 über den Dosbach Reit Im Winkl (1 ) 

Reit Im Winkl 

37 

2,0 

2.0 - 2.4 

8340523 

0 

Brücke B 305 über den Dosbach Reit Im Winkl (2) 

Reit Im Winkl 

24 

1,3 

1.0 - 1.4 

8340524 

0 

Brücke B 305 ü. VIehdurchl. zw. Lodens, u. Seehaus 

Ruhpolding 

41 

2,0 

2.0 - 2.4 

8341500 

0 

Brücke B 305 über den Hausgraben b. Lödensee (2) 

Ruhpolding 

73 

2,0 

2.0 - 2.4 

8341501 

0 

Brücke B 305 überden Hausgraben b. Lödensee (4) 

Ruhpolding 

73 

2,0 

2.0 - 2.4 

8341502 

0 

Brücke B 305 über den Hausgraben b. MIttersee (6) 

Ruhpolding 

70 

2,0 

2.0 - 2.4 

8341503 

0 

Brücke B 305 über den Rohreckgraben b. MIttersee 

Ruhpolding 

73 

2,0 

2.0 - 2.4 

8341504 

0 

Brücke B 305 über Flutöffnung beim MIttersee 

Ruhpolding 

73 

2,0 

2.0 - 2.4 

8341505 

0 
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Brücke B 305 über den Seebach beim Weitsee 

Reit im Winkl 

61 

2,3 

2.0 - 2.4 

8341506 

0 

Brücke B 305 über den Grosswappach beim Weitsee 

Reit im Winkl 

100 

2,2 

2.0 - 2.4 

8341507 

0 

Brücke B 305 über den Dürnbach bei Seegatterl (2) 

Seegatterl 

57 

2,7 

2.5 - 2.9 

8341508 

0 

Brücke B 305 überden Dürnbach bei Seegatterl (1) 

Seegatterl 

55 

3,3 

3.0 - 3.4 

8341509 

0 

Brücke B 305 über die Weißlofer 1 bei Entfelden 

Reit im Winkl 

59 

2,3 

2.0 - 2.4 

8341510 

0 

Brücke B 305 über die Weißlofer 2 bei Entfelden 

Entfelden 

109 

2,7 

2.5 - 2.9 

8341511 

0 

Brücke B 305 über Spitzgraben 2 bei Entfelden 

Entfelden 

37 

2,0 

2.0 - 2.4 

8341512 

0 

Brücke B 305 überden Hausgraben b. Lödensee (1) 

Ruhpolding 

68 

2,0 

2.0 - 2.4 

8341513 

0 

Brücke B 305 über Viehdurchlass beim Mittersee 

Ruhpolding 

47 

2,1 

2.0 - 2.4 

8341514 

0 

Brücke B 305 überden Kleinwappach beim Weitsee 

Reit im Winkl 

68 

2,3 

2.0 - 2.4 

8341515 

0 

Brücke B 305 über Spitzgraben 1 bei Entfelden 

Entfelden 

40 

2,0 

2.0 - 2.4 

8341516 

0 

Brücke B 21 überden Müssbach bei Scheuerl 

Melleck 

57 

2,0 

2.0 - 2.4 

8342501 

0 

Brücke B 21 überden Weißbach in Schneizlreuth/Brücke 
GRW überden Weißbach in Schneizlreuth 

Schneizlreuth 

45 

2,5 

2.5 - 2.9 

8342502 

1 

Brücke B 21 überden Weißbach in Schneizlreuth 

Schneizlreuth 

176 

3,0 

3.0 - 3.4 

8342502 

2 

Brücke B 21 über Saalach bei Unterjettenberg 

Unterjettenberg 

759 

2,5 

2.5 - 2.9 

8342503 

0 

Brücke B 21 über Schwarzbach bei Unterjettenberg 

Unterjettenberg 

275 

2,3 

2.0 - 2.4 

8342504 

0 

Brücke B 305 über den Weißbach - Samerbrücke 

Schneizlreuth 

162 

2,3 

2.0 - 2.4 

8342505 

0 

Brücke B 305 überden Weißbach in Schneizlreuth 

Schneizlreuth 

368 

2,9 

2.5 - 2.9 

8342506 

0 
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Brücke B 305 über den Eisbach bei Unterjettenberg 

Unterjettenberg 

102 

2,4 

2.0 - 2.4 

8342507 

0 

Brücke B 305 über kleinen Kälbigraben 1 

Unterjettenberg 

41 

2,2 

2.0 - 2.4 

8342508 

0 

Brücke B 21 über Bach bei Unterjettenberg 

Unterjettenberg 

65 

2,2 

2.0 - 2.4 

8342509 

0 

Brücke B 305 über Viehtrieb bei U'jettenberg 

Unterjettenberg 

32 

1,8 

1.5 - 1.9 

8342510 

0 

Brücke B 305 über kleinen Kälbergrabendurchlaß 

Unterjettenberg 

39 

2,8 

2.5 - 2.9 

8342512 

0 

Brücke B 305 über kleinen Kälbigraben 2 

Unterjettenberg 

38 

2,2 

2.0 - 2.4 

8342513 

0 

Brücke B 21 überden Motzenbach in Melleck 

Melleck 

72 

2,0 

2.0 - 2.4 

8342514 

0 

Lehnenkonstruktion B 21 bei Melleck 

Melleck 

974 

1,5 

1.5 - 1.9 

8342516 

A 

Lehnenkonstruktion B 21 bei Melleck 

Melleck 

55 

1,5 

1.5 - 1.9 

8342516 

B 

Brücke B 21 über FW in Zenau 

Melleck 

370 

2,2 

2.0 - 2.4 

8342517 

0 

Brücke B 21 über Steinbach Melleck Grenzbrücke 

Melleck 

718 

2,0 

2.0 - 2.4 

8342518 

0 

Brücke B 20 über den Mausbach bei Breindlfeld 

Winkl 

113 

2,2 

2.0 - 2.4 

8343501 

0 

Brücke B 20 ü. den Schwarzengraben bei Wiesenhäusl 

Winkl 

48 

2,3 

2.0 - 2.4 

8343502 

0 

Brücke B 21 über Seitengraben bei Baumgarten (1) 

Baumgarten 

43 

2,0 

2.0 - 2.4 

8343503 

0 

Brücke B 21 über Seitengraben bei Baumgarten (2) 

Baumgarten 

43 

2,4 

2.0 - 2.4 

8343504 

0 

Brücke B 21 über Röthelbach bei Baumgarten 

Baumgarten 

90 

2,4 

2.0 - 2.4 

8343505 

0 

Brücke B 305 über gr.KälbIgraben bei U'jettenberg 

Unterjettenberg 

62 

2,8 

2.5 - 2.9 

8343506 

0 

Brücke B 305 über den Schwarzbach - Bucherbrücke 

Weißbach a.d. Alpenstrasse 

816 

1,3 

1.0 - 1.4 

8343507 

0 
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Brücke B 305 über den Seitengraben 1 Wachterl 

Unterjettenberg 

83 

1,5 

1.5 - 1.9 

8343508 

1 

Brücke B 305 über den Seitengraben 2 Wachterl 

Unterjettenberg 

172 

1,5 

1.5 - 1.9 

8343509 

1 

Brücke B 305 über FW bei Taubensee 

Taubensee 

70 

2,2 

2.0 - 2.4 

8343510 

0 

Brücke B 305 überden Lattenbach bei Taubensee 

Taubensee 

290 

3,3 

3.0 - 3.4 

834351 1 

0 

Brücke B 305 über den Tiefengraben in Langbruck 

Langbruck 

449 

2,2 

2.0 - 2.4 

8343512 

0 

Brücke B 305 überden Seitengraben bei Langbruck 

Ramsau bei Berchtesgaden 

66 

2,9 

2.5 - 2.9 

8343513 

0 

Brücke B 305 überden Seitengraben Hindenburglinde 

Ramsau bei Berchtesgaden 

73 

1,9 

1.5 - 1.9 

8343514 

0 

Brücke B 305 überden Seitengraben bei Graben 

Ramsau bei Berchtesgaden 

73 

2,3 

2.0 - 2.4 

8343515 

0 

Brücke B 305 über den Klettnergraben 

Ramsau bei Berchtesgaden 

78 

2,3 

2.0 - 2.4 

8343516 

0 

Brücke B 305 überden Lehenmühlgraben 

Klettner 

92 

1,8 

1.5 - 1.9 

8343517 

0 

Brücke B 305 über den Freidingergraben 

Freiding 

76 

3,1 

3.0 - 3.4 

8343518 

0 

Brücke B 305 über den Seitengraben Wachterl Süd 

Ramsau bei Berchtesgaden 

56 

2,0 

2.0 - 2.4 

8343519 

0 

Brücke B 305 über oberen Neidhardtgraben 

Ramsau bei Berchtesgaden 

58 

2,2 

2.0 - 2.4 

8343520 

0 

Brücke B 305 über unteren Neidhardtgraben 

Ramsau bei Berchtesgaden 

51 

2,1 

2.0 - 2.4 

8343522 

0 

Brücke B 305 über Bischofswiesener Ache - Gmundbr. 

Strub 

211 

2,5 

2.5 - 2.9 

8343524 

0 

Brücke B 20 über FW bei Schönbichl 

Strub 

64 

1,5 

1.5 - 1.9 

8343525 

0 

Brücke B 20 über die DB und Bischofswieser Achen 

Unterthann 

543 

1,8 

1.5 - 1.9 

8343526 

0 

Brücke B 20 überden Flainzengraben 

Königssee 

142 

2,4 

2.0 - 2.4 

8343534 

0 
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Brücke B 20 über Viehtrieb 2 Aubachhof 

Königssee 

50 

2,2 

2.0 - 2.4 

8343535 

0 

Brücke B 20 über Viehtrieb 3 beim Triebenbachhof 

Schönau am Königssee 

50 

2,3 

2.0 - 2.4 

8343536 

0 

Brücke B 21 über Grabenrinne beim Saalachsee 

Baumgarten 

36 

2,3 

2.0 - 2.4 

8343537 

1 

Brücke B 21 über Grabenrinne beim Saalachsee 

Baumgarten 

26 

1,7 

1.5 - 1.9 

8343537 

2 

Brücke B 21 über Graben (3) bei Unterjettenberg 

Unterjettenberg 

41 

2,0 

2.0 - 2.4 

8343538 

0 

Brücke B 305 über kleinen Kälbigraben 3 

Unterjettenberg 

34 

2,2 

2.0 - 2.4 

8343539 

0 

Brücke B 305 über kleinen Kälbigraben 4 

Unterjettenberg 

35 

2,3 

2.0 - 2.4 

8343540 

0 

Brücke GRW ü. den Schwarzengraben bei Wiesenhäusl 

Winkl 

14 

1,1 

1.0 - 1.4 

8343544 

0 

Lehnenkonstruktion B 21 am Saalachsee BW 1 

Baumgarten 

303 

2,6 

2.5 - 2.9 

8343547 

0 

Brücke B 20 überden Enziangraben beim Seppenhäusl 

Bischofswiesen 

57 

2,0 

2.0 - 2.4 

8343548 

0 

Brücke B 20 über Seppenhäusigraben Ruppenlehen 

Bischofswiesen 

26 

2,2 

2.0 - 2.4 

8343549 

0 

Brücke B 20 überden Bichlgraben bei Seilboden 

Seilboden 

69 

1,2 

1.0 - 1.4 

8343550 

0 

Brücke B 20 über Viehtrieb b. Kröll & Schneewinkel 

Königssee 

46 

2,2 

2.0 - 2.4 

8343551 

0 

Brücke B 20 über GRW bei Schwarzenlehen 

Winkl 

64 

2,0 

2.0 - 2.4 

8343637 

0 

Brücke B 20 überden Höllgraben bei Wemholz 

Berchtesgaden 

45 

2,0 

2.0 - 2.4 

8344500 

0 

Brücke B 305 über die Berchtesgadener Ache Markts. 

Marktschellenberg 

398 

2,5 

2.5 - 2.9 

8344502 

0 

Brücke B 305 überden Tiefenbach in Schellenberg 

Marktschellenberg 

59 

3,3 

3.0 - 3.4 

8344503 

0 

Brücke B 305 über Larosbach bei Unterau 

Unterau 

46 

1,3 

1.0 - 1.4 

8344504 

1 
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Brücke B 305 über Larosbach bei Unterau 

Unterau 

52 

1,8 

1.5 - 1.9 

8344504 

2 

Brücke B 305 über die BGD Ache - Freimannbrücke 

Berchtesgaden 

688 

2,0 

2.0 - 2.4 

8344505 

0 

Brücke B 305 über GRW - Salinenzufahrt 

Berchtesgaden 

72 

2,4 

2.0 - 2.4 

8344506 

0 

Brücke B 305 über den Gernerbach - Anzenbachfeld 

Berchtesgaden 

131 

2,5 

2.5 - 2.9 

8344507 

0 

Brücke B 305 überden Mühlbach - Anzenbachfeld 

Berchtesgaden 

145 

2,4 

2.0 - 2.4 

8344508 

0 

Brücke B 305 überden Mühlbach in Berchtesgaden 

Berchtesgaden 

511 

1,6 

1.5 - 1.9 

8344509 

0 

Brücke B 305 über den Mühlbach in Berchtesgaden/alter 
Teil unterstrom 

Berchtesgaden 

274 

2,0 

2.0 - 2.4 

8344510 

1 

Brücke B 305 überden Mühlbach in Berchtesgaden/neuer 
Teil Oberstrom 

Berchtesgaden 

77 

2,1 

2.0 - 2.4 

8344510 

2 

Brücke B 319 überden Saugraben bei Resten 

Obersalzberg 

56 

3,3 

3.0 - 3.4 

8344515 

0 

Brücke B 319 überden Larosbach bei Resten 

Obersalzberg 

56 

1,8 

1.5 - 1.9 

8344516 

0 

Brücke B 319 überden Thongraben bei Landau 

Oberau 

46 

1,9 

1.5 - 1.9 

8344517 

0 

Brücke B 319 überden Kainbach bei Oberau 

Oberau 

71 

2,2 

2.0 - 2.4 

8344518 

0 

Brücke B 319 über Berchtesgadener Ache-Schießstätt 

Markt Berchtesgaden 

370 

2,2 

2.0 - 2.4 

8344519 

0 

Brücke B 319 über Rodelweg Stadler 

Berchtesgaden 

137 

1,2 

1.0 - 1.4 

8344520 

0 

Brücke B 305 überden Kainbach bei Unterau 

Unterau 

74 

1,5 

1.5 - 1.9 

8344534 

0 

Brücke B 305 überden Nesselgraben bei Unterau 

Unterau 

55 

1,8 

1.5 - 1.9 

8344538 

0 

Brücke B 305 über Soleleitung 

Berchtesgaden 

31 

2,2 

2.0 - 2.4 

8344546 

0 

Brücke B 305 über Werkskanal in Marktschellenberg 

Marktschellenberg 

85 

2,2 

2.0 - 2.4 

8344547 

0 
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Brücke B 305 über Ramsauer Ache Frauenreuth 

Berchtesgaden 

400 

2,1 

2.0 - 2.4 

8344651 

0 

Brücke B 305 über Berchtesgadener Ache Adelgunden 

Berchtesgaden 

423 

2,2 

2.0 - 2.4 

8344652 

0 

Brücke B 305 über Königsseer Ache in BGD - Kreisel 

Berchtesgaden 

357 

2,1 

2.0 - 2.4 

8344653 

0 

Brücke B 999 über Hintereckstollen IV 

Buchenhöhe 

27 

1,0 

1.0 - 1.4 

8344665 

0 

Brücke B 999 über Viehtrieb bei Gmerk 

Oberau 

46 

2,9 

2.5 - 2.9 

8344903 

0 

Brücke B 999 über Skihang bei Prülwald 

Oberau 

39 

2,9 

2.5 - 2.9 

8344904 

0 

Brücke B 999 überden Prielgraben 

Oberau 

620 

1,0 

1.0 - 1.4 

8344905 

0 

Brücke B 999 über den Lettengraben 

Oberau 

40 

2,3 

2.0 - 2.4 

8344906 

0 

Brücke B 999 über Saugraben bei Ofnerboden 

Obersalzberg 

32 

2,2 

2.0 - 2.4 

8344909 

0 

Brücke B 999 über Larosbach bei Enzianhütte 

Obersalzberg 

56 

2,0 

2.0 - 2.4 

8344910 

0 

Brücke B 999 über Bach bei Unterer Ahornalpe 

Obersalzberg 

34 

2,4 

2.0 - 2.4 

834491 1 

0 

Brücke B 999 über Bach obere Ahornalpe 1 

Obersalzberg 

31 

2,3 

2.0 - 2.4 

8344916 

0 

Brücke B 999 über Bach obere Ahornalpe 2 

Obersalzberg 

48 

2,2 

2.0 - 2.4 

8344917 

0 

Brücke B 999 über Viehtrieb beim Ahornkaser 

Obersalzberg 

29 

1,5 

1.5 - 1.9 

8344918 

0 

Brücke B 999 über den Lettenbach 

Oberau 

23 

2,5 

2.5 - 2.9 

8344919 

0 

Brücke B 999/1 00_4, 648/FR 
Oberau/unten/Lehnenkonstruktion Untere Ahornalpe 

Obersalzberg 

62 

1,0 

1.0 - 1.4 

8344921 

A 

Brücke B 999 über Viehtrieb beim Ahornbüchsenkopf 

Obersalzberg 

29 

2,0 

2.0 - 2.4 

8344922 

0 

Lehnenkonstruktion B 999 über Hang Scheitelstrecke 

Oberau 

472 

2,0 

2.0 - 2.4 

8344923 

0 
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Brücke B 31 über FW Taubenberg 

Taubenberg 

53 

2,2 

2.0 - 2.4 

8423755 

0 

Brücke GVS Bruggach über B 31 

Bruggach 

496 

2,2 

2.0 - 2.4 

8423756 

0 

Brücke B 31 überden Bruckgraben 1 

Rickatshofen 

113 

1,1 

1.0 - 1.4 

8423757 

0 

Brücke B 31 über K-Li 6 Rickatshofen 

Rickartshofen 

641 

2,7 

2.5 - 2.9 

8423758 

0 

Brücke B 12 über DB Rehlings 

Rehlings 

521 

2,5 

2.5 - 2.9 

8424500 

0 

Brücke B 12 über K-Li 6 (AS Weißensberg) 

Rehlings 

270 

3,0 

3.0 - 3.4 

8424501 

0 

Brücke B 12 über Feldweg Niederhaus 

Rehlings 

224 

3,4 

3.0 - 3.4 

8424502 

0 

Brücke B 12 über Leiblach Grenze 

Lindau 

276 

3,5 

3.5 - 4.0 

8424513 

0 

Brücke B 308 über die Leiblach 3 

Dörnach 

720 

2,4 

2.0 - 2.4 

8424514 

0 

Brücke Kemptener Straße über B 31 

Rehlings 

360 

2,1 

2.0 - 2.4 

8424520 

0 

Brücke B 12 über B 31 (AS Rehlings) 

Rehlings 

1228 

2,4 

2.0 - 2.4 

8424521 

0 

Brücke GVS Waldstraße über die B 31 

Weißensberg 

325 

2,3 

2.0 - 2.4 

8424522 

0 

Brücke B 31 über den Motzachtobel 

Weißensberg 

1469 

3,4 

3.0 - 3.4 

8424523 

0 

Brücke B 31 über FW Oberhof 

Weißensberg 

105 

1,9 

1.5 - 1.9 

8424524 

0 

Brücke B 308 über FW Zeisertsweiler 

Schlachters 

78 

2,0 

2.0 - 2.4 

8424525 

0 

Brücke K-Li 1 über B 308 Schlachters 

Schlachters 

532 

2,5 

2.5 - 2.9 

8424526 

0 

Brücke B 308 über FW Thumen 

Schlachters 

119 

1,8 

1.5 - 1.9 

8424527 

0 

Brücke B 12 überden Wolfbach 

Lindau 

38 

2,7 

2.5 - 2.9 

8424528 

0 
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Brücke B 308 über den Kammbach 2 

Niederstaufen 

82 

2,3 

2.0 - 2.4 

8424530 

0 

Brücke GVS Eichwaldstraße über B 12 und 
DB/Kamelbuckelbrücke See (Achse 4 - 5) 

Lindau 

171 

2,3 

2.0 - 2.4 

8424532 

A 

Brücke GVS Eichwaldstraße über B 12 und 
DB/Kamelbuckelbrücke Mitte (Achse 1 -4) 

Lindau 

856 

2,7 

2.5 - 2.9 

8424532 

B 

Brücke GVS Eichwaldstraße über B 12 und 
DB/Kamelbuckelbrücke Land (Achse 0-1) 

Lindau 

174 

2,4 

2.0 - 2.4 

8424532 

C 

Brücke B 12 über Hochwassergraben 

Lindau (Bodensee) 

59 

1,1 

1.0 - 1.4 

8424533 

0 

Brücke Bahlsen Gehweg über B 12/Brücke Balsen 

Gehweg über B 12 

Lindau 

271 

2,8 

2.5 - 2.9 

8424534 

A 

Brücke Bahlsen Gehweg über B 12/Brücke Balsen 

Gehweg über B 12 

Lindau 

264 

3,0 

3.0 - 3.4 

8424534 

B 

Brücke Bahlsen Gehweg über B 12/Brücke Treppe über 
die B 12 

Lindau 

106 

2,3 

2.0 - 2.4 

8424534 

C 

Brücke GVS -Am Schönbühl- über B 31 /Golfplatz 

Rehlings 

390 

2,7 

2.5 - 2.9 

8424550 

0 

Brücke B 31 über GW Wanderweg Moos 

Oberrengersweiler 

140 

1,5 

1.5 - 1.9 

8424551 

0 

Brücke GVS Oberrengersweiler über B 31 

Oberrengersweiler 

401 

2,2 

2.0 - 2.4 

8424552 

0 

Brücke B 31 überden Wolfbach 

Oberrengersweiler 

1153 

2,2 

2.0 - 2.4 

8424553 

0 

Brücke FW Diepoldsberg über B 31 

Lindau 

108 

2,2 

2.0 - 2.4 

8424554 

0 

Brücke B 31 über die Ach -Achtalbrücke- 

Lindau/Schönau 

3341 

2,4 

2.0 - 2.4 

8424556 

0 

Brücke B 31 über St 2374 und DB Lindau-Schönau 

Oberreitnau 

991 

2,4 

2.0 - 2.4 

8424557 

0 

Brücke B 31 über St 2375 

Schönau 

628 

2,8 

2.5 - 2.9 

8424558 

0 

Brücke B 31 über Bach Fenkwiesen 

Oberrengersweiler 

122 

1,7 

1.5 - 1.9 

8424559 

0 

Brücke Bl 2 Lindau-Kempten über A96(AS 

Weißensberg )/Brücke Bl 2 Li-Ke über A96(AS 
Weißensberg) (5-1) 

Wildberg 

480 

3,0 

3.0 - 3.4 

8424751 

0 
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Brücke A96 über K-Li2 Lindau - Oberstaufen/Brücke A96 
über K-Li2 Lindau - Oberstaufen (4-3) 

Schlachters 

188 

3,0 

3.0 - 3.4 

8424752 

2 

Brücke A96 über K-Li2 Lindau - Oberstaufen/Brücke A96 
über K-Li2 Lindau - Oberstaufen (4-3) 

Schlachters 

188 

3,0 

3.0 - 3.4 

8424752 

3 

Brücke GVS Weißensberg - Schlachters über A96/Brücke 
GVS Weißensberg - Schlachters ü. A96 (4-1) 

Weißensberg 

360 

2,8 

2.5 - 2.9 

8424754 

0 

Brücke B308 Li-Oberstaufen ü. A96 (AS 
Sigmarszell)/Brücke B308 über A96 (AS Sigmarszell) (3-1) 

Weißensberg 

720 

2,5 

2.5 - 2.9 

8424755 

0 

Brücke GVS Bösenreutin - Zeisertsweiler über A96/Brücke 
GVS Bösenreutin - Zeisertsw. über A96 (2-2) 

Bösenreutin 

360 

2,8 

2.5 - 2.9 

8424756 

0 

Brücke A96 über GVS Bösenreutin - Witzigmänn/Brücke 
A96 über GVS Bösenreutin - Witzigmänn (2-1) 

Bösenreutin 

632 

2,2 

2.0 - 2.4 

8424757 

0 

Brücke FW (Staatsforstverwaltung) über A96/Brücke FW 
(Staatsforstverwaltung) über A96 (1-1) 

Bösenreutin 

290 

2,9 

2.5 - 2.9 

8424758 

0 

Brücke A96 über K-Lii Rickenbach - Stockach/Brücke A96 
über K-LiI Rickenbach - Stockach (0-4) 

Rickenbach 

209 

2,7 

2.5 - 2.9 

8424759 

1 

Brücke A96 über K-Lii Rickenbach - Stockach/Brücke A96 
über K-Lii Rickenbach - Stockach (0-4) 

Rickenbach 

209 

2,7 

2.5 - 2.9 

8424759 

2 

Brücke Rampe A96 von B31 über A96 (AS Lindau)/Brücke 
Rampe A96 von B31 ü. A96 (AS Lindau) (0-3) 

Stockach 

786 

2,9 

2.5 - 2.9 

8424760 

0 

Brücke GVS Zech - Stockach über A96/Brücke GVS Zech - 
Stockach über A96 (0-2) 

Stockach 

650 

2,8 

2.5 - 2.9 

8424761 

0 

Brücke A96 über Leiblach (Bundesgrenze )/Brücke A96 
über Leiblach (Bundesgrenze) (0-1) 

Oberhochsteg 

548 

2,3 

2.0 - 2.4 

8424762 

1 

Brücke A96 über Leiblach (Bundesgrenze )/Brücke A96 
über Leiblach (Bundesgrenze) (0-1) 

Oberhochsteg 

505 

2,3 

2.0 - 2.4 

8424762 

2 

Brücke A96 über FW bei Wildberg/Brücke A96 über FW 
bei Wildberg (5-2) 

Wildberg 

92 

2,8 

2.5 - 2.9 

8424763 

1 
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Brücke A96 über FW bei Wildberg/Brücke A96 über FW 
bei Wildberg (5-2) 

Wildberg 

92 

2,8 

2.5 - 2.9 

8424763 

2 

Brücke GW über A96 neben DB bei Schlachters/Brücke 

GW über A96 neben DB bei Schlachters (4-2a) 

Schlachters 

164 

2,8 

2.5 - 2.9 

8424764 

A 

Brücke GW über A96 neben DB bei Schlachters/Brücke 

GW über A96 neben DB bei Schlachters (4-2a) 

Schlachters 

7 

2,8 

2.5 - 2.9 

8424764 

B 

Brücke B 308 über Bach Gretenmühle West 

Scheidegg 

19 

3,0 

3.0 - 3.4 

8425500 

0 

Brücke B 308 über Bach Gretenmühle Ost 

Scheidegg 

21 

2,8 

2.5 - 2.9 

8425501 

0 

Brücke B 308 überden Scheibenbach 2 

Scheidegg 

54 

2,8 

2.5 - 2.9 

8425502 

0 

Brücke B 308 überden Scheibenbach 1 

Scheidegg 

135 

1,0 

1.0 - 1.4 

8425503 

0 

Brücke B 308 über Bergstraße 

Schreckenmanklitz 

33 

2,2 

2.0 - 2.4 

8425504 

0 

Brücke B 308 über Bach Groben 

Simmerberg 

65 

2,5 

2.5 - 2.9 

8425505 

0 

Brücke B 308 über VT Rieder 

Unterreute 

19 

2,5 

2.5 - 2.9 

8425506 

0 

Brücke B 308 über FW Buflings-Ried 

Buflings 

116 

2,2 

2.0 - 2.4 

8425507 

0 

Brücke B 308 über FW Oberreute 

Oberreute 

29 

2,2 

2.0 - 2.4 

8425508 

0 

Brücke B 308 über GVS Kremlermühle 

Oberreute 

176 

2,2 

2.0 - 2.4 

8425509 

0 

Brücke B 308 über VT Kremierbad 

Oberreute 

30 

2,5 

2.5 - 2.9 

8425510 

0 

Brücke B 308 über VT Flopfen 

Oberreute 

31 

2,1 

2.0 - 2.4 

842551 1 

0 

Brücke B 308 über VT Gschwend 

Gschwend 

23 

2,2 

2.0 - 2.4 

8425512 

0 

Brücke B 308 über VT Flinterreute 

Flinterreute 

23 

2,0 

2.0 - 2.4 

8425513 

0 


Stand: 29.07.2015 


602 von 620 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

Brücke B 308 über FW Laufenegg 

Oberstaufen 

34 

2,2 

2.0 - 2.4 

8425514 

0 

Brücke B 308 überden Bergertobel 

Knechtenhofen 

152 

2,2 

2.0 - 2.4 

8425515 

0 

Brücke B 308 über GW Haus 

Scheidegg 

64 

2,5 

2.5 - 2.9 

8425531 

0 

Brücke B 308 über GW Lindenberg 

Lindenberg 

51 

2,0 

2.0 - 2.4 

8425558 

0 

Brücke GRW über die B 308 bei Oberreute 

Oberreute 

80 

1,6 

1.5 - 1.9 

8425562 

0 

Brücke B 308 über GRW Kreisverkehr Simmerberg 

Simmerberg 

100 

2,5 

2.5 - 2.9 

8425564 

0 

Brücke B 308 über FW bei Oberreute 

Oberreute 

84 

1,1 

1.0 - 1.4 

8425565 

0 

Brücke B 308 über den Stockklausertobel 

Willis 

150 

2,3 

2.0 - 2.4 

8426500 

0 

Brücke B 308 über St 2005 (AS Oberstaufen) 

Oberstaufen 

568 

2,0 

2.0 - 2.4 

8426501 

0 

Brücke B 308 über GVS und Bahn 

Oberstaufen 

662 

3,4 

3.0 - 3.4 

8426502 

0 

Brücke B 308 über VT Bad Rain 

Bad Rain 

44 

2,0 

2.0 - 2.4 

8426503 

0 

Brücke B 308 über FW Bad Rain 

Bad Rain 

80 

2,3 

2.0 - 2.4 

8426504 

0 

Brücke B 308 über VT Wasserscheide 

Oberstaufen 

44 

2,4 

2.0 - 2.4 

8426505 

0 

Brücke B 308 über Hinterstaufen Bahn 

Hinterstaufen 

493 

2,8 

2.5 - 2.9 

8426506 

0 

Brücke B 308 über FW Hündle 

Oberstaufen 

69 

3,0 

3.0 - 3.4 

8426507 

0 

Brücke B 308 über die Konstanzer Ach 

Oberstaufen 

157 

2,1 

2.0 - 2.4 

8426508 

0 

Brücke B 308 über FW 1 Knechtenhofen 

Knechtenhofen 

71 

2,3 

2.0 - 2.4 

8426509 

0 

Brücke B 308 über FW 2 Knechtenhofen 

Knechtenhofen 

76 

2,3 

2.0 - 2.4 

8426510 

0 
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Brücke B 308 über VT 1 Salmas 

bei Salmas 

44 

2,2 

2.0 - 2.4 

842651 1 

0 

Brücke B 308 über VT 2 Salmas 

bei Salmas 

44 

2,4 

2.0 - 2.4 

8426512 

0 

Brücke B 308 über den Wildbach 2 Salmas 

Salmas 

58 

2,4 

2.0 - 2.4 

8426513 

0 

Brücke B 308 über VT 1 Thalkirchdorf 

bei Thalkirchdorf 

32 

2,3 

2.0 - 2.4 

8426514 

0 

Brücke B 308 über den Wildbach 3 

bei Thalkirchdorf 

54 

2,4 

2.0 - 2.4 

8426515 

0 

Brücke B 308 über VT 2 in Thalkirchdorf 

Thalkirchdorf 

32 

2,2 

2.0 - 2.4 

8426516 

0 

Brücke B 308 über GRW in Thalkirchdorf 

Thalkirchdorf 

32 

2,2 

2.0 - 2.4 

8426517 

0 

Brücke B 308 über Wildbach 4 in Thalkirchdorf 

Thalkirchdorf 

61 

2,5 

2.5 - 2.9 

8426518 

0 

Brücke B 308 über FW Thalkirchdorf/Brücke B 308 über 

FW Thalkirchdorf, Nordteil 

Thalkirchdorf 

48 

2,7 

2.5 - 2.9 

8426519 

1 

Brücke B 308 über VT 1 in Wiedemannsdorf 

Wiedemannsdorf 

44 

2,0 

2.0 - 2.4 

8426520 

0 

Brücke B 308 über Wildbach 5 in Wiedemannsdorf 

Wiedemannsdorf 

56 

2,2 

2.0 - 2.4 

8426521 

0 

Brücke B 308 über VT 2 in Wiedemannsdorf 

Wiedemannsdorf 

32 

2,1 

2.0 - 2.4 

8426522 

0 

Brücke B 308 über VT 3 Wiedemannsdorf 

Wiedemannsdorf 

44 

2,1 

2.0 - 2.4 

8426523 

0 

Brücke B 308 über Konstanzer Ach 2 

Osterdorf 

151 

2,7 

2.5 - 2.9 

8426524 

0 

Brücke B 308 über GW bei Konstanzer 

Konstanzer 

28 

2,2 

2.0 - 2.4 

8426525 

0 

Brücke B 308 über den Katzenbuckelbach 

Konstanzer 

27 

2,9 

2.5 - 2.9 

8426526 

0 

Brücke B 308 über VT Katzenbuckel 

Hub 

51 

3,0 

3.0 - 3.4 

8426527 

0 

Brücke B 308 über VT 1 Flub 

Hub 

31 

3,0 

3.0 - 3.4 

8426528 

0 
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Brücke B 308 über VT 2 Hub 

Hub 

32 

2,9 

2.5 - 2.9 

8426529 

0 

Brücke B 308 über VT 3 Ratholz 

Ratholz 

31 

3,0 

3.0 - 3.4 

8426530 

0 

Brücke B 308 über Kapellenbach und GW 

Ratholz 

102 

1,2 

1.0 - 1.4 

8426531 

0 

Brücke B 308 über den Sägebach 

Ratholz 

56 

2,2 

2.0 - 2.4 

8426532 

0 

Brücke B 308 über VT Hintersee 

Ratholz 

31 

1,9 

1.5 - 1.9 

8426533 

0 

Brücke B 308 überden Hintersee Bach 

Rieder 

50 

1,7 

1.5 - 1.9 

8426534 

0 

Brücke B 308 über den Alpseebach 

Rieder 

50 

1,6 

1.5 - 1.9 

8426535 

0 

Brücke B 308 über Bachlauf 1 In Hub 

Hub 

32 

Nicht feststellba 

8426565 

0 

Brücke B 308 über Bachlauf 2 In Hub 

Hub 

33 

Nicht feststellba 

8426566 

0 

Brücke B 19 über Amphlblendurchlass bei Seifen 

Seifen 

237 

1,7 

1.5 - 1.9 

8427500 

0 

Brücke B 308 Ast über B 308 (AS Stein) 

Immenstadt 

1451 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427502 

0 

Brücke B 308 Ast D-E über GW Laubenberg 

Laubenberg 

53 

1,9 

1.5 - 1.9 

8427503 

0 

Brücke B 308 über VT Laubenberg 

Laubenberg 

97 

1,9 

1.5 - 1.9 

8427504 

0 

Brücke B 308 über die DB und Iller 

bei Stein - Immenstadt 

1679 

3,5 

3.5 - 4.0 

8427505 

0 

Brücke B 308 über die B 19 (AS Immenstadt/Steln) 

Stein 

451 

2,5 

2.5 - 2.9 

8427506 

0 

Brücke B 19 über K-OA 30 bei Rauhenzell/Brücke B 19 
über K-OA 30/FR Oberstdorf 

Rauhenzell 

150 

2,5 

2.5 - 2.9 

8427507 

1 

Brücke B 19 über K-OA 30 bei Rauhenzell/Brücke B 19 
über K-OA 30/FR Kempten 

Rauhenzell 

166 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427507 

2 

Brücke B 19 über GVS Buchwaldstraße/Brücke B 19 über 
GVS Buchwaldstraße/FR Oberstdorf 

Rauhenzell 

109 

2,7 

2.5 - 2.9 

8427508 

1 
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Brücke B 19 über GVS Buchwaldstraße/Brücke B 19 über 
GVS Buchwaldstraße/FR Kempten 

Rauhenzell 

109 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427508 

2 

Brücke Rettenberger Str. über B 19 

Rauhenzell 

337 

2,3 

2.0 - 2.4 

8427509 

0 

Brücke St 2006 über die B 19 (AS I.stadt/Rauhenz.) 

Rauhenzell 

594 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427510 

0 

Brücke B 19 überden Rossbach 3 

Immenstadt 

322 

2,5 

2.5 - 2.9 

842751 1 

0 

Brücke B 19 über FW Rauhenzell/Brücke B 19 über FW 
Rauhenzell/FR Oberstdorf 

Immenstadt 

69 

2,5 

2.5 - 2.9 

8427512 

1 

Brücke B 19 über FW Rauhenzell/Brücke B 19 über FW 
Rauhenzell/FR Kempten 

Immenstadt 

69 

2,5 

2.5 - 2.9 

8427512 

2 

Brücke B 19 überden Brunnenbach/Brücke B 19 überden 
Brunnenbach/FR Oberstdorf 

Immenstadt 

120 

2,5 

2.5 - 2.9 

8427513 

1 

Brücke B 19 überden Brunnenbach/Brücke B 19 überden 
Brunnenbach/FR Kempten 

Immenstadt 

120 

2,4 

2.0 - 2.4 

8427513 

2 

Brücke B 19 über FW Fläusern/Brücke B 19 über FW 
Fläusern/FR Oberstdorf 

Immenstadt 

69 

2,3 

2.0 - 2.4 

8427514 

1 

Brücke B 19 über FW Fläusern/Brücke B 19 über FW 
Fläusern/FR Kempten 

Immenstadt 

69 

2,3 

2.0 - 2.4 

8427514 

2 

Brücke OA 29 über B 19 und Iller/Teilstück Brücke OA 29 
über Bl 9 

Blaichach 

540 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427515 

A 

Brücke B 19 über FW Ortwang/Brücke B 19 über FW 
Ortwang/FR Oberstdorf 

Blaichach 

69 

2,3 

2.0 - 2.4 

8427516 

1 

Brücke B 19 über FW Ortwang/Brücke B 19 über FW 
Ortwang/FR Kempten 

Blaichach 

69 

2,2 

2.0 - 2.4 

8427516 

2 

Brücke B 19 über die Ostrach 3/Brücke B 19 über die 
Ostrach 3/FR Oberstdorf 

Sonthofen 

546 

2,9 

2.5 - 2.9 

8427517 

1 

Brücke B 19 über die Ostrach 3/Brücke B 19 über die 
Ostrach 3/FR Kempten 

Sonthofen 

546 

2,4 

2.0 - 2.4 

8427517 

2 

Brücke B 19 über FW und Werkkanal 

Sonthofen 

368 

2,5 

2.5 - 2.9 

8427518 

0 

Brücke B 19 über die DB/Brücke B 19 über die DB/FR 
Oberstdorf 

Sonthofen 

190 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427519 

1 

Brücke B 1 9 über die DB/Brücke B 1 9 über die DB/FR 
Kempten 

Sonthofen 

190 

2,9 

2.5 - 2.9 

8427519 

2 
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Brücke B 19 über Hans-Böckler-Straße/Brücke B 19 über 
Hans-Böckler-Str./FR Oberstdorf 

Sonthofen 

297 

2,9 

2.5 - 2.9 

8427520 

1 

Brücke B 19 über Hans-Böckler-Straße/Brücke B 19 über 
Hans-Böckler-Str./FR Kempten 

Sonthofen 

297 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427520 

2 

Brücke B 308 über B 19 (AS Sonthofen-Nord) 

Sonthofen 

444 

2,0 

2.0 - 2.4 

8427521 

0 

Brücke B 19 über GVS Theo-Aufsberg-Straße/Brücke B 19 
ü. GVS Theo-Aufsberg-Str/FR Oberstdorf 

Sonthofen 

169 

2,7 

2.5 - 2.9 

8427522 

1 

Brücke B 19 über GVS Theo-Aufsberg-Straße/Brücke B 19 
ü. GVS Theo-Aufsberg-Str/FR Kempten 

Sonthofen 

153 

2,5 

2.5 - 2.9 

8427522 

2 

Brücke B 19 über GVS Immenstädter Straße 

bei Sonthofen 

630 

2,0 

2.0 - 2.4 

8427523 

0 

Brücke B 19 über Ast B 19 (AS Sonthofen-Süd) 

Sonthofen 

184 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427524 

0 

Brücke B 19 über die Iller bei Sigishofen 

Sonthofen 

1197 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427525 

0 

Brücke B 19 über K-OA 5 

Sigishofen 

236 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427526 

0 

Brücke B 19 über VT 2 Sigishofen 

Sigishofen 

71 

1,7 

1.5 - 1.9 

8427527 

0 

Brücke B 19 über VT 1 Sigishofen 

Sigishofen 

24 

2,8 

2.5 - 2.9 

8427528 

0 

Brücke B 308 überden Gschwender Tobelbach 

Bühl am Alpsee 

27 

2,7 

2.5 - 2.9 

8427529 

0 

Brücke B 308 über GW Bühl 

Bühl 

54 

2,0 

2.0 - 2.4 

8427530 

A 

Brücke B 308 über den Steigbach Nord 

Immenstadt 

164 

2,0 

2.0 - 2.4 

8427533 

1 

Brücke B 308 über die Konstanzer Ach 

Immenstadt 

169 

2,7 

2.5 - 2.9 

8427535 

0 

Brücke B 308 über DB 

Sonthofen 

212 

2,6 

2.5 - 2.9 

8427536 

0 

Brücke B 308 über GW Sonthofen 

Sonthofen 

47 

2,5 

2.5 - 2.9 

8427537 

0 

Brücke B 308 über den Löwenbach 

Binswangen 

150 

2,4 

2.0 - 2.4 

8427538 

0 
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Brücke B 308 über GW Binswangen 

Binswangen 

88 

2,0 

2.0 - 2.4 

8427539 

0 

Brücke B 308 über die Ostrach 1 

Sonthofen 

1187 

2,8 

2.5 - 2.9 

8427540 

0 

Brücke B 308 über GW Tiefenbach 

Vorderhindelang 

88 

2,3 

2.0 - 2.4 

8427541 

0 

Brücke B 308 überden Schelmenbach 

Vorderhindelang 

98 

2,0 

2.0 - 2.4 

8427542 

0 

Brücke B 19 über die Flutrinne/Brücke B 19 über die 
Flutrinne/FR Oberstdorf 

Untermaiselstein 

859 

2,0 

2.0 - 2.4 

8427550 

1 

Brücke B 19 über die Flutrinne/Brücke B 19 über die 
Flutrinne/FR Kempten 

Untermaiselstein 

878 

2,2 

2.0 - 2.4 

8427550 

2 

Brücke GRW über B 19/lller und Illerflutmulde 

Immenstadt 

716 

2,4 

2.0 - 2.4 

8427569 

0 

Brücke B 308 über Albrecht-Dürer-Straße 

Sonthofen 

372 

2,2 

2.0 - 2.4 

8427575 

0 

Brücke B 308 über GW Reckenberg 

Vorderhindelang 

72 

2,3 

2.0 - 2.4 

8428500 

0 

Brücke B 308 über Reckenberger Bach 

Vorderhindelang 

100 

1,9 

1.5 - 1.9 

8428501 

0 

Brücke B 308 über Vorderhindelanger Bach und VT 

Vorderhindelang 

172 

1,9 

1.5 - 1.9 

8428502 

A 

Brücke B 308 über den Zillenbach 

Vorderhindelang 

96 

2,0 

2.0 - 2.4 

8428503 

0 

Brücke B 308 über GW 1 Flindelang 

Flindelang 

78 

2,8 

2.5 - 2.9 

8428504 

A 

Brücke B 308 über GVS Alpgasse in Flindelang 

Flindelang 

75 

2,8 

2.5 - 2.9 

8428505 

A 

Brücke B 308 über GRW in Flindelang 

Flindelang 

73 

2,5 

2.5 - 2.9 

8428506 

0 

Brücke B 308 über Bad Oberdörfer Straße 

Flindelang 

368 

3,3 

3.0 - 3.4 

8428507 

0 

Brücke B 308 über den Flirschbach 

Flindelang 

130 

2,9 

2.5 - 2.9 

8428508 

0 

Brücke B 308 über GW Jochstraße 

Oberjoch 

25 

2,7 

2.5 - 2.9 

8428509 

0 
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Brücke B 308 über VT Kanzel 

Oberjoch 

80 

1,9 

1.5 - 1.9 

8428510 

0 

Brücke B 308 über den Kaltenbrunner Bach West 

Oberjoch 

78 

2,3 

2.0 - 2.4 

842851 1 

1 

Brücke B 308 überden Kaltenbrunner Bach West/Brücke 
GW neben B 308 überden Kaltenbrunner Bach 

Oberjoch 

24 

2,1 

2.0 - 2.4 

842851 1 

2 

Brücke B 310 über Mühlbach bei Unterjoch 

Unterjoch 

78 

1,0 

1.0 - 1.4 

8428514 

0 

Brücke B 310 übereinen Bach 

Unterjoch 

43 

1,7 

1.5 - 1.9 

8428515 

0 

Brücke B 310 über Bach bei der Pfelffermühle 

Jungholz 

53 

1,9 

1.5 - 1.9 

8428516 

0 

Brücke B 310 über Weg Pfelffermühle 

Jungholz 

39 

2,3 

2.0 - 2.4 

8428517 

0 

Brücke B 310 über Bach bei Jungholz 

Jungholz 

38 

2,2 

2.0 - 2.4 

8428518 

0 

Brücke B 310 über Bach Habsbichl 

Jungholz 

72 

2,3 

2.0 - 2.4 

8428519 

0 

Brücke B 310 über Wertach 1 Jungholz 

Jungholz 

246 

2,7 

2.5 - 2.9 

8428521 

0 

Brücke B 31 0 über die Wertach 2 Salzhalle 

Wertach 

230 

2,7 

2.5 - 2.9 

8428522 

0 

Brücke B 310 über FW bei Wertach 

Wertach 

58 

2,5 

2.5 - 2.9 

8428523 

0 

Brücke B 310 über Wertach 3 

Wertach 

720 

2,7 

2.5 - 2.9 

8428524 

0 

Brücke GVS über B 31 0 -Enthalb der Ach- 

Wertach 

494 

2,8 

2.5 - 2.9 

8428525 

0 

Brücke B 308 überden Mühlkanal Unterwasser 

Vorderhindelang 

260 

2,0 

2.0 - 2.4 

8428531 

0 

Brücke B 308 überden Mühlkanal Oberwasser 

Vorderhindelang 

178 

2,4 

2.0 - 2.4 

8428532 

0 

Brücke B 310 über Bach Sorgalpe 

Jungholz 

55 

2,3 

2.0 - 2.4 

8428533 

0 

Brücke B 308 über den Loipenweg In Oberjoch 

Oberjoch 

67 

2,4 

2.0 - 2.4 

8428534 

0 
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Brücke B 308 über GW in Oberjoch 

Oberjoch 

72 

2,0 

2.0 - 2.4 

8428535 

0 

Brücke B 308 überden Kaltenbrunner Bach Ost 

Oberjoch 

78 

2,5 

2.5 - 2.9 

8428536 

1 

Brücke B 308 überden Kaltenbrunner Bach Ost/Brücke 

GW neben B 308 überden Kaltenbrunner Bach 

Oberjoch 

24 

2,0 

2.0 - 2.4 

8428536 

2 

Brücke B 308 überden Melchebach 

Oberjoch 

127 

2,5 

2.5 - 2.9 

8428537 

1 

Brücke B 308 überden Melchebach/Brücke GW neben B 
308 überden Melchebach 

Oberjoch 

24 

2,3 

2.0 - 2.4 

8428537 

2 

Brücke B 308 über den Jörgbach 

Oberjoch 

78 

2,0 

2.0 - 2.4 

8428538 

0 

Brücke B 31 0 über Bach Enthalb der Ach 

Wertach 

72 

1,9 

1.5 - 1.9 

8428539 

0 

Brücke B 310 über FW Unterjoch 

Unterjoch 

58 

2,0 

2.0 - 2.4 

8428540 

0 

Brücke B 308 über den Egg-Bach 

Oberjoch 

569 

2,5 

2.5 - 2.9 

8428541 

0 

Brücke B 31 0 über Wertach 4 

Wertach 

257 

2,0 

2.0 - 2.4 

8428542 

0 

Brücke B 310 über GRW Versehrtenheim 

Unterjoch 

101 

2,0 

2.0 - 2.4 

8428577 

0 

Brücke B 310 über Bach bei Unterjoch 

Unterjoch 

58 

1,0 

1.0 - 1.4 

8428916 

0 

Brücke B 310 überden Weissenbach 

Unterjoch 

282 

2,3 

2.0 - 2.4 

8428917 

0 

Brücke B 310 überden Finkelesbach 

Unterjoch 

282 

1,8 

1.5 - 1.9 

8428918 

0 

Brücke B 310 über VT+Bach Versehrtenheim 

Unterjoch 

59 

2,2 

2.0 - 2.4 

8428919 

0 

Brücke B 310 über VT Schwand Alm 

Oberjoch 

56 

1,1 

1.0 - 1.4 

8428920 

0 

Brücke B 310 über VT Schollbuche 

Oberjoch 

45 

2,2 

2.0 - 2.4 

8428921 

0 

Brücke B 310 über VT 2 Kematsried Alm 

Oberjoch 

28 

2,2 

2.0 - 2.4 

8428922 

0 
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Brücke B 310 über VT 1 Kematsried Alm 

Oberjoch 

47 

2,3 

2.0 - 2.4 

8428923 

0 

Brücke B 309 über die Vils Pfronten-Ried 

Pfronten-Ried 

220 

2,5 

2.5 - 2.9 

8429500 

0 

Brücke B 309 über die Steinacher Achen 

Pfronten-Steinach 

158 

2,4 

2.0 - 2.4 

8429501 

0 

Brücke B 309 über Reichenbach Grenze 

Pfronten 

50 

2,1 

2.0 - 2.4 

8429502 

0 

Brücke B 310 über die Faule Ache Kreuzegg 

Pfronten-Kreuzegg 

128 

2,1 

2.0 - 2.4 

8429503 

0 

Brücke Vorderegger Straße über die B 310 

Wiedmar 

164 

2,5 

2.5 - 2.9 

8429504 

0 

Brücke B 31 0 über die Füssener Achen 

Füssen 

147 

1,8 

1.5 - 1.9 

8429505 

0 

Brücke B 309 überden Mühlbach Steinach 

Pfronten Steinach 

56 

2,2 

2.0 - 2.4 

8429506 

0 

Brücke B 309 über den Kesselbach Pfronten Steinach 

Pfronten Steinach 

62 

2,2 

2.0 - 2.4 

8429507 

0 

Brücke B 310 über VT in Wiedmar 

Wiedmar 

104 

1,7 

1.5 - 1.9 

8429508 

0 

Brücke B 310 über die Weissensee Achen 1 

Schwarzenbach 

38 

2,9 

2.5 - 2.9 

8429509 

0 

Brücke B 309 über den Ahorn-Bach 

Pfronten-Steinach 

55 

2,2 

2.0 - 2.4 

8429510 

0 

Brücke B 309 über den Weißbach in Pfronten 

Pfronten Weißbach 

52 

1,9 

1.5 - 1.9 

842951 1 

0 

Brücke B 310 überGRW Wiedmar 

Wiedmar 

79 

1,8 

1.5 - 1.9 

8429518 

0 

Brücke B 310 über GRW Oberkirch 

Füssen 

111 

2,0 

2.0 - 2.4 

8429519 

0 

Brücke B 310 über GRW Steinrumpel 

Pfronten-Kreuzegg 

104 

1,7 

1.5 - 1.9 

8429520 

0 

Brücke B310 Füssen-Pfronten ü. A7 (AS Füssen)/Brücke 
B310 FÜ-Pfronten ü. A7 (AS Füssen) (124-1) 

Füssen 

1345 

2,2 

2.0 - 2.4 

8429651 

0 

Brücke A7 über KrOAL2 Füssen-Flopferau/Brücke A7 über 
KrOAL2 Füssen-Flopferau (122-1) 

Flopfen 

209 

1,7 

1.5 - 1.9 

8429655 

1 
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Brücke A7 über KrOAL2 Füssen-Hopferau/Brücke A7 über 
KrOAL2 Füssen-Hopferau (122-1) 

Hopfen 

209 

2,5 

2.5 - 2.9 

8429655 

2 

Brücke A7 über die Füssener Achen/Brücke A7 über die 
Füssener Achen (123-1) 

Füssen 

349 

2,0 

2.0 - 2.4 

8429656 

0 

Brücke GRW "Geometerweg" über A7/Brücke GRW 
"Geometerweg" über A7 (123-2) 

Füssen 

138 

2,2 

2.0 - 2.4 

8429657 

0 

Brücke B 16 über die Füssener Achen 

Füssen 

564 

2,8 

2.5 - 2.9 

8430500 

0 

Brücke B 17 über die Jagdbergrinne 

Schwangau 

63 

2,8 

2.5 - 2.9 

8430501 

0 

Brücke B 1 7 über den T ristaller Bach 

Schwangau 

112 

2,8 

2.5 - 2.9 

8430502 

0 

Brücke B 17 über die Pöllat 

Schwangau 

155 

2,3 

2.0 - 2.4 

8430503 

0 

Brücke B 17 über Schwarzbach Grenze 

Füssen 

33 

2,4 

2.0 - 2.4 

8430504 

0 

Brücke B 16 überden Lech -König-Ludwig-Brücke- 

Füssen 

1452 

3,0 

3.0 - 3.4 

8430505 

1 

Brücke B 16 überden Lech -König-Ludwig-Brücke-/Brücke 
GRW neben Brücke B 16 ü.den Lech/Lechsteg 

Füssen 

418 

2,3 

2.0 - 2.4 

8430505 

2 

Brücke B 310 über FW Froschenseeanger 

Füssen 

131 

2,3 

2.0 - 2.4 

8430518 

0 

Brücke B 310 über die Bahn Froschensee 

Füssen 

194 

2,4 

2.0 - 2.4 

8430519 

0 

Brücke B 310 über K-OAL 2 Hopferauer Straße 

Füssen 

807 

2,3 

2.0 - 2.4 

8430520 

0 

Brücke B 310 über GVS -Am Stieranger- 

Füssen 

132 

2,2 

2.0 - 2.4 

8430521 

0 

Brücke B 310 über FW Moosanger 

Füssen 

105 

2,0 

2.0 - 2.4 

8430522 

0 

Brücke St 2008 über B 310 -Hopfener Straße- 

Füssen 

670 

2,5 

2.5 - 2.9 

8430523 

0 

Brücke B 17 über GW Galgenbichl 

Füssen 

74 

2,2 

2.0 - 2.4 

8430524 

1 

Brücke B 17 über GW St. Coloman 

Schwangau 

91 

1,8 

1.5 - 1.9 

8430525 

0 
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Brücke B2 überden Gießenbach 

in Oberau 

63 

3,2 

3.0 - 3.4 

8432500 

0 

Brücke B2 über einen GW 

in Oberau 

73 

2,2 

2.0 - 2.4 

8432501 

0 

Brücke GRW neben B23 über den Lichtenstättgraben 

westlich Ettal 

15 

1,1 

1.0 - 1.4 

8432506 

0 

Brücke B23 über den Lichtenstättgraben 

westlich Ettal 

45 

2,7 

2.5 - 2.9 

8432509 

0 

Brücke B23 überden Mühlberggraben 

in Ettal 

61 

2,5 

2.5 - 2.9 

8432510 

0 

Brücke B23 über den Mauergraben 

am Ettaler Berg 

209 

2,7 

2.5 - 2.9 

843251 1 

0 

Brücke B23 über den Mittergraben 

am Ettaler Berg 

151 

2,7 

2.5 - 2.9 

8432512 

0 

Brücke B23 über den Unterberggraben 

am Ettaler Berg 

121 

2,6 

2.5 - 2.9 

8432513 

B 

Brücke B23 überden Wurfgraben 

am Ettaler Berg 

100 

2,0 

2.0 - 2.4 

8432514 

0 

Brücke B23 über den Schärtelgraben 

am Ettaler Berg 

204 

2,4 

2.0 - 2.4 

8432515 

0 

Brücke B23 überden Wildbach 

am Ettaler Berg 

25 

2,2 

2.0 - 2.4 

8432516 

0 

Brücke B23 überden Gießenbach 

in Oberau 

95 

1,7 

1.5 - 1.9 

8432517 

0 

Brücke B23 über den Kramerbach 

in Garmisch-Partenkirchen 

93 

3,0 

3.0 - 3.4 

8432519 

0 

Brücke B23 über den Markgraben 

am Ettaler Berg 


2,0 

2.0 - 2.4 

8432552 

0 

Brücke B23 über die Kreislaine 

westlich Oberammergau 

160 

2,7 

2.5 - 2.9 

8432559 

0 

Brücke B23 über die Ammer 

südlich Oberammergau 

1931 

2,4 

2.0 - 2.4 

8432562 

0 

Brücke B23 über einen GRW 

südlich Oberammergau 

157 

2,2 

2.0 - 2.4 

8432563 

0 

Brücke B 2 über Ronetsbach (9/1) 

Farchant 

246 

1,8 

1.5 - 1.9 

8432703 

0 
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Brücke B 2 über Ronetsbach (9/2s) 

Farchant 

111 

2,1 

2.0 - 2.4 

8432704 

0 

Brücke B 2 über Dorfbachl (10/2) 

Farchant 

122 

1,9 

1.5 - 1.9 

8432705 

0 

Brücke B 2 über Loisach bei Farchant (11/1 )/Brücke B 2 ü. 
Loisach bei Farchant, FB B (11/1) 

Burgrain 

1624 

2,3 

2.0 - 2.4 

8432706 

1 

Brücke B 2 über Loisach bei Farchant (11/1 )/Brücke B 2 ü. 
Loisach bei Farchant, FB A (1 1/1 ) 

Burgrain 

1604 

2,5 

2.5 - 2.9 

8432706 

2 

Brücke B 2 über Schweinsbach (13/1)/Brücke B 2 über 
Schweinsbach, FB B (13/1) 

Burgrain 

247 

1,7 

1.5 - 1.9 

8432707 

1 

Brücke B 2 über Schweinsbach (13/1)/Brücke B 2 über 
Schweinsbach, FB A (1 3/1 ) 

Burgrain 

390 

1,1 

1.0 - 1.4 

8432707 

2 

Brücke GVS Farchant-Partenk. über B 2 (13/2) 

Burgrain 

749 

2,0 

2.0 - 2.4 

8432708 

0 

Brücke B 2 Rampe über B 2 (14/1 ) 

Burgrain 

555 

2,3 

2.0 - 2.4 

8432709 

0 

Brücke B 2 Rampe über Katzenbach (14/1 s) 

Burgrain 

269 

1,7 

1.5 - 1.9 

8432710 

0 

Brücke B 2 über GRW Partenk.-Farchant (14/2)/Brücke B 

2 ü. GRW Partenk-Farchant, FB B (14/2) 

Burgrain 

78 

2,2 

2.0 - 2.4 

843271 1 

1 

Brücke B 2 über GRW Partenk.-Farchant (14/2)/Brücke B 

2 ü. GRW Partenk-Farchant, FB A (14/2) 

Burgrain 

78 

2,2 

2.0 - 2.4 

843271 1 

2 

Brücke Industriestraße über B 23 (14/3s) 

Burgrain 

234 

2,2 

2.0 - 2.4 

8432713 

0 

Brücke B 23 über Loisach bei Burgrain (15/1s) 

Burgrain 

589 

2,2 

2.0 - 2.4 

8432714 

0 

Brücke B2 über einen FW 

westlich Eschenlohe 

53 

3,0 

3.0 - 3.4 

8433500 

0 

Brücke B2 über eine Gemeindestraße 

südlich Krün (Buckelwiesen) 

92 

2,4 

2.0 - 2.4 

8433503 

0 

Brücke B2 über eine Gemeindestraße 

südlich Krün 

92 

2,7 

2.5 - 2.9 

8433504 

0 

Brücke Bll überden Deinigsbach 

in Walchensee (am Walchensi 

98 

2,3 

2.0 - 2.4 

8433506 

0 

Brücke Bll überden Silbertsgraben 

in Walchensee (am Walchenst 

89 

2,9 

2.5 - 2.9 

8433507 

0 
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Brücke B11 überden Lobesaugraben 

südlich Walchensee 

165 

1,0 

1.0 - 1.4 

8433508 

0 

Brücke B11 überden Wildbach 

nördlich Einsiedl 

37 

1,8 

1.5 - 1.9 

8433509 

0 

Brücke B11 über die Obernach 

in Einsiedl 

326 

2,5 

2.5 - 2.9 

8433510 

0 

Brücke B11 überden Lainaugraben 

südlich Einsiedl 

38 

2,6 

2.5 - 2.9 

843351 1 

0 

Brücke B11 überden Finzbach 

südlich Wallgau 

252 

2,4 

2.0 - 2.4 

8433513 

0 

Brücke B2 über einen Bach 

westlich Eschenlohe 

46 

2,9 

2.5 - 2.9 

8433515 

0 

Brücke A 95 über ÖFWW bei Vestbühl (85) 

Eschenlohe 

464 

2,1 

2.0 - 2.4 

8433701 

0 

Brücke A 95 über B2 (86) 

Eschenlohe 

102 

1,6 

1.5 - 1.9 

8433702 

0 

Brücke B307 über einen Wildwechsel 

östlich Vorderriß 

88 

1,5 

1.5 - 1.9 

8434500 

0 

Brücke B13 über die Isar 

nördlich vom Sylvensteinsee 

485 

3,0 

3.0 - 3.4 

8435500 

0 

Brücke B13 überden Schronbach 

nördlich vom Sylvensteinsee 

81 

2,7 

2.5 - 2.9 

8435501 

0 

Brücke B13 überden Wildbach 

nördlich vom Sylvensteinsee 

88 

2,6 

2.5 - 2.9 

8435502 

0 

Brücke B307 überden Pittenbach 

nordöstlich Fall (Kaiserwacht) 

84 

2,0 

2.0 - 2.4 

8435503 

0 

Brücke B307 überden Wildbach 

nordöstlich Fall 

48 

2,3 

2.0 - 2.4 

8435504 

0 

Brücke B307 über die Welchen (Geißalmbrücke) 

nordöstlich Fall 

1079 

2,9 

2.5 - 2.9 

8435505 

0 

Brücke B307 über die Welchen (Rauchstubenbrücke) 

nordöstlich Fall 

317 

2,8 

2.5 - 2.9 

8435506 

0 

Brücke B307 über den Röthenbach 

nordöstlich Fall 

165 

2,7 

2.5 - 2.9 

8435507 

0 

Brücke B307 über den Röthengraben 

nordöstlich Fall 

164 

2,6 

2.5 - 2.9 

8435508 

0 
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Brücke B307 über den Achselgraben 

nordöstlich Fall 

54 

2,2 

2.0 - 2.4 

8435509 

0 

Brücke B307 über den östlichen Brandgraben 

nordöstlich Fall 

242 

2,7 

2.5 - 2.9 

8435510 

0 

Brücke B307 über den westlichen Brandgraben 

nordöstlich Fall 

173 

2,5 

2.5 - 2.9 

8435511 

0 

Brücke B307 ü.d. Sylvensteinsee (Faller-Klammbr.) 

nordöstlich Fall 

3392 

2,8 

2.5 - 2.9 

8435512 

0 

Brücke B307 über den Riesbach 

westlich Fall 

50 

2,5 

2.5 - 2.9 

8435513 

0 

Brücke B307 über den Pflastergraben 

westlich Fall 

212 

2,7 

2.5 - 2.9 

8435514 

0 

Brücke B307 über Pittenbach Landesgrenze 

Glashütte 

81 

3,0 

3.0 - 3.4 

8435731 

0 

Brücke B 20 über den Prosenbach bei Grafenlehen 

Königssee 

32 

3,0 

3.0 - 3.4 

8443501 

1 

Brücke B 20 über den Prosenbach bei Grafenlehen/Brücke 
GRW über den Prosenbach bei Grafenlehen 

Königssee 

32 

2,8 

2.5 - 2.9 

8443501 

2 

Brücke B 19 überden Krebsbach 

Ofterschwang 

30 

2,2 

2.0 - 2.4 

8527500 

1 

Brücke B 19 überden Krebsbach/Brücke GRW neben B 

19 überden Krebsbach 

Ofterschwang 

26 

1,0 

1.0 - 1.4 

8527500 

2 

Brücke B 19 über FW bei Weiler 

Weiler 

51 

2,9 

2.5 - 2.9 

8527501 

0 

Brücke B 1 9 über die Weiler Ach 

Weiler 

136 

3,3 

3.0 - 3.4 

8527502 

0 

Brücke B 1 9 über FW neben Weiler Ach 

Weiler 

45 

2,9 

2.5 - 2.9 

8527503 

0 

Brücke B 19 über GRW in Fischen 

Fischen 

68 

2,2 

2.0 - 2.4 

8527504 

0 

Brücke B 19 über GW in Fischen 

Fischen 

47 

1,8 

1.5 - 1.9 

8527505 

0 

Brücke B 19 überden Grundbach Nord 

Fischen 

114 

3,3 

3.0 - 3.4 

8527506 

0 

Brücke B 19 über Grundbach Nebenarm 

Fischen 

62 

2,4 

2.0 - 2.4 

8527507 

0 
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Brücke B 19 über die Grundbachflutmulde 

Fischen 

55 

2,5 

2.5 - 2.9 

8527508 

0 

Brücke B 19 überden Grundbach Süd 

Fischen 

104 

2,7 

2.5 - 2.9 

8527509 

0 

Brücke B 19 über die Breitach/Brücke B 19 über die 
Breitach -Überbau- 

Oberstdorf 

400 

2,4 

2.0 - 2.4 

8527510 

A 

Brücke B 19 über die Breitach/Brücke B 19 über die 
Breitach -WL Nord- 

Oberstdorf 

66 

2,5 

2.5 - 2.9 

8527510 

B 

Brücke B 19 über FW Abzweig Walsertal 

Oberstdorf 

78 

2,2 

2.0 - 2.4 

8527921 

0 

Brücke B23 über die Beistallaine 

östlich Griesen 

67 

2,5 

2.5 - 2.9 

8531500 

0 

Brücke B23 überden Brandgraben 

westlich Garmisch-Partenkirch 

41 

2,9 

2.5 - 2.9 

8531501 

0 

Brücke B23 überden Buchberggraben 

westlich Garmisch-Partenkirch 

25 

2,7 

2.5 - 2.9 

8531502 

0 

Brücke B23 über den Schwarzenbach 

östlich Griesen 

132 

2,3 

2.0 - 2.4 

8531503 

0 

Brücke B23 über die Neidernach 

in Griesen 

277 

2,4 

2.0 - 2.4 

8531504 

0 

Brücke GRW neben B23 über den Schwarzenbach 

östlich Griesen 

32 

1,2 

1.0 - 1.4 

8531505 

0 

Brücke B2 über die Kanker 

in Garmisch-Partenkirchen 

151 

3,3 

3.0 - 3.4 

8532500 

0 

Brücke B2 übereinen FW 

östlich Garmisch-Partenkirchei 

42 

2,3 

2.0 - 2.4 

8532501 

0 

Brücke B2 überden Ellergraben 

östlich Garmisch-Partenkirchei 

207 

2,5 

2.5 - 2.9 

8532502 

0 

Brücke B23 überden Mühlbach 

in Garmisch-Partenkirchen 

204 

2,5 

2.5 - 2.9 

8532503 

0 

Brücke B23 über die Loisach 

in Garmisch-Partenkirchen 

567 

3,0 

3.0 - 3.4 

8532504 

0 

Brücke B23 über die Degernlaine 

östlich Grainau 

79 

2,0 

2.0 - 2.4 

8532507 

0 

Brücke B23 über den Flammersbach 

in Grainau 

298 

2,3 

2.0 - 2.4 

8532508 

0 
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Brücke B23 über die Loisach 

westlich Garmisch-Partenkirch 

352 

1,9 

1.5 - 1.9 

8532509 

0 

Brücke B23 über den Zieggraben 

westlich Garmisch-Partenkirch 

54 

2,7 

2.5 - 2.9 

8532510 

0 

Brücke B23 überden Laingraben 

in Garmisch-Partenkirchen 

299 

2,0 

2.0 - 2.4 

853251 1 

0 

Brücke B2 über die Kanker/Fauken 

in Garmisch-Partenkirchen 


2,1 

2.0 - 2.4 

8532514 

1 

Brücke B2 über die Kanker/Fauken/Brücke B2 über die 
Kanker 

in Garmisch-Partenkirchen 

508 

2,2 

2.0 - 2.4 

8532514 

2 

Behelfsbrücke B23 Grainau 

nördlich Grainau 


2,0 

2.0 - 2.4 

8532546 

0 

Brücke B2 über den Gütlegraben 

in Kaltenbrunn 

48 

2,5 

2.5 - 2.9 

8533500 

0 

Brücke B2 über die Kanker 

westlich Klais (am Plattele) 

400 

2,7 

2.5 - 2.9 

8533501 

0 

Brücke B2 über die Kanker 

westlich Klais 

174 

2,5 

2.5 - 2.9 

8533502 

0 

Brücke B2 über einen FW 

in Gerold 

56 

2,8 

2.5 - 2.9 

8533503 

0 

Brücke B2 über den Kranzbach 

in Klais 

113 

2,7 

2.5 - 2.9 

8533504 

0 

Brücke B2 über den Kranzbach 

östlich Klais 

81 

2,2 

2.0 - 2.4 

8533505 

0 

Brücke B2 über eine Gemeindestraße 

nordöstlich Klais (Tennsee) 

98 

2,1 

2.0 - 2.4 

8533506 

0 

Brücke B2 über den Kranzbach 

südwestlich Krün 

100 

2,0 

2.0 - 2.4 

8533507 

0 

Brücke B2 über B2-Ast 

südlich Krün 

234 

2,5 

2.5 - 2.9 

8533508 

0 

Brücke B2 über einen FW 

südlich Krün 

119 

1,7 

1.5 - 1.9 

8533509 

0 

Brücke B2 über die Isar (Isarhornbrücke) 

nördlich Mittenwald 

518 

2,7 

2.5 - 2.9 

8533510 

0 

Brücke B2 über die Isar (Isarseinsbrücke) 

nördlich Mittenwald 

519 

2,5 

2.5 - 2.9 

8533511 

0 
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Brücke B2 über B2-Äste und die Isar 

nördlich Mittenwald 

886 

2,3 

2.0 - 2.4 

8533512 

0 

Brücke B2 über den Marmorgraben 

nördlich Mittenwald 

112 

2,4 

2.0 - 2.4 

8533513 

0 

Brücke B2 übereinen FW 

nordöstlich Mittenwald 

116 

1,0 

1.0 - 1.4 

8533514 

0 

Brücke B2 überden Gasseilahnbach 

nordöstlich Mittenwald 

143 

2,0 

2.0 - 2.4 

8533515 

0 

Brücke B2 über B2-Ast und einen FW 

östlich Mittenwald (Raineck) 

101 

1,8 

1.5 - 1.9 

8533516 

0 

Brücke B2 über die Arzgrubenlähne 

östlich Mittenwald 

136 

2,4 

2.0 - 2.4 

8533517 

0 

Brücke B2 über die Rainlähne 

südöstlich Mittenwald 

158 

2,0 

2.0 - 2.4 

8533518 

0 

Brücke B2 übereinen Wildbach (Rupfenvogelbrücke) 

südöstlich Mittenwald 

55 

2,0 

2.0 - 2.4 

8533519 

0 

Brücke B2 über eine Gemeindestraße (Gerberbrücke) 

südöstlich Mittenwald 

95 

2,2 

2.0 - 2.4 

8533520 

0 

Brücke B2 über B2-Ast und die DB 

südlich Mittenwald 

2760 

2,2 

2.0 - 2.4 

8533521 

0 

Brücke B2 ü.d. Deiningsbach (Sulzle-Klammbrücke) 

südlich Mittenwald 

27 

2,5 

2.5 - 2.9 

8533522 

0 

Brücke B2 über eine Viehtrift 

südlich Krün 

185 

2,5 

2.5 - 2.9 

8533526 

0 

Brücke B2 über den Altenbach 

in Kaltenbrunn 

63 

2,9 

2.5 - 2.9 

8533527 

0 

Brücke B2 über einen GW 

in Kaltenbrunn 

47 

2,1 

2.0 - 2.4 

8533545 

0 

Brücke B2 über einen GW 

in Klais 

54 

2,4 

2.0 - 2.4 

8533546 

0 

Brücke B2 über einen GRW 

östlich Gerold 

46 

2,3 

2.0 - 2.4 

8533548 

0 

Brücke GRW neben B2 überden Gütlegraben 

östlich Kaltenbrunn 

14 

2,7 

2.5 - 2.9 

8533551 

0 

Brücke B 19 überden Schlattentobel 

Oberstdorf 

210 

2,9 

2.5 - 2.9 

8627500 

0 
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Brücke B 19 überden Schanztobel Grenze 

Oberstdorf 

280 

2,3 

2.0 - 2.4 

8627501 

0 


Stand: 29.07.2015 
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Anlage 2 


Bauwerke (Teilbauwerke) im Zuge von Bundesfernstraßen in der Zuständigkeit des Freistaates Bayern (Stand 29.07.2015) 
hier: Bauwerke (Teilbauwerke) mit einer Zustandsnote > 3,0 mit Verkehrsmengen (Stand 2010) 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

DTV 

DTVsv 

DTVsv 

[%] 

Brücke B 85 über die DB und Loquitz bei Lauenstein/Brücke B 85 
über die DB bei Lauenstein 

bei Lauenstein 

217 

3,3 

3.0 - 3.4 

5434502 

B 

2407 

289 

12 

Brücke B 279 über den Feldweg bei Frankenheim 

Frankenheim 

201 

3,0 

3.0 - 3.4 

5525853 

0 

8814 

1234 

14 

Brücke A7 über Tal /Grenzwaldbrücke 

Speicherz 

28050 

3,4 

3.0 - 3.4 

5624701 

0 

37133 

8541 

23 

Brücke B27 über A7 /AS Volkers Nr.99 

Volkers 

1630 

3,0 

3.0 - 3.4 

5624702 

0 

35941 

7907 

22 

Brücke B 4 ü.d. DB bei Neustadt 

Neustadt 

764 

3,5 

3.5 - 4.0 

5632507 

0 

8279 

745 

9 

Brücke Bl 73 über die DB 

Naila 

320 

3,8 

3.5 - 4.0 

5636501 

0 

8517 

1192 

14 

Brücke FW über A9 

Berg 

259 

3,0 

3.0 - 3.4 

5636653 

0 

39130 

8609 

22 

Brücke über die Bahnlinie (Obere Jahnbrücke) 

Jahnstraße, 95028 Hof 

221 

3,0 

3.0 - 3.4 

5637523 

0 




Brücke B 2 übereine Bahnlinie (Jahnbrücke) 

Jahnstraße, 95028 Hof 

657 

3,0 

3.0 - 3.4 

5637524 

0 




Brücke Bl 5 über das Otterbachtal 

bei Hof 

713 

3,0 

3.0 - 3.4 

5637905 

1 

19869 

1590 

8 

Brücke GRW über DB entlang der Bl 73 in Kronach 

Kronach 

110 

3,8 

3.5 - 4.0 

5733502 

0 

24356 

1948 

8 

Brücke Bl 73 über die DB bei Johannisthal 

Johannisthal 

181 

3,3 

3.0 - 3.4 

5733509 

0 

13269 

1194 

9 

Brücke B289 über das Perlen-ZMühlbachtal 

Rehau 

1398 

3,0 

3.0 - 3.4 

5738521 

0 

4539 

272 

6 

Brücke B 27 über Fränkische Saale bei Hammelburg 

Hammelburg 

1646 

3,4 

3.0 - 3.4 

5825502 

0 

6932 

555 

8 

Brücke B 287 über die Saale bei Hammelburg (West) 

Hammelburg 

3550 

3,0 

3.0 - 3.4 

5825539 

0 

8105 

729 

9 

Brücke A7 über ST2291/AS Bad Kissingen, RiFb Fulda - Ulm 

Oberthulba 

361 

3,0 

3.0 - 3.4 

5825626 

2 

38685 

8511 

22 
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Brücke A7 über Tal /Thulbabrücke 

Oberthulba 

15525 

3,0 

3.0 - 3.4 

5825627 

0 

38685 

8511 

22 

Brücke B173 überden Main in Hochstadt 

Hochstadt 

608 

3,5 

3.5 - 4.0 

5833501 

0 

13644 

1501 

11 

Brücke B173 über die DB bei Redwitz 

Redwitz 

395 

3,2 

3.0 - 3.4 

5833504 

0 

11697 

1287 

11 

Brücke B15 über eine Ortsstraße 

Unterweißenbach 

60 

3,3 

3.0 - 3.4 

5838504 

0 




Brücke A45 über ST2805 /AS Alzenau Mitte/Brücke A45 über 
ST2805 /AS Alzenau Mitte/ FR Gl 

Alzenau 

492 

3,0 

3.0 - 3.4 

5920752 

1 

39482 

5133 

13 

Brücke A45 über ST2805 /AS Alzenau Mitte/Brücke A45 über 
ST2805 /AS Alzenau Mitte/ FR AB 

Alzenau 

492 

3,0 

3.0 - 3.4 

5920752 

2 

39482 

5133 

13 

Brücke A45 über B8 /AS Kleinostheim/Brücke A45 über B8 /AS 
Kleinostheim/RF AB 

Kleinostheim 

351 

3,0 

3.0 - 3.4 

5920765 

2 

36738 

5511 

15 

Brücke A45 über Main /Mainbrücke Mainflingen/Brücke A45 über 
Main /Mainbrücke Mainflingen /Gl 

Mainflingen 

5320 

3,3 

3.0 - 3.4 

5920768 

Bl 

36738 

5511 

15 

Brücke A45 über Main /Mainbrücke Mainflingen/Brücke A45 über 
Main /Mainbrücke Mainflingen /AB 

Mainflingen 

5320 

3,3 

3.0 - 3.4 

5920768 

B2 

36738 

5511 

15 

Brücke B26 über die DB bei Wernfeld 

bei Wernfeld 

300 

3,3 

3.0 - 3.4 

5924501 

0 

6101 

549 

9 

Brücke B26 über die Saale in Gemünden 

in Gemünden 

1606 

3,2 

3.0 - 3.4 

5924505 

0 

16193 

1134 

7 

Brücke B26 über die DB bei Langenprozelten 

bei Langenprozelten 

846 

3,0 

3.0 - 3.4 

5924521 

0 

16193 

1134 

7 

Brücke B26 über einen Geh- und Radweg bei Gemünden 

bei Gemünden 

52 

3,0 

3.0 - 3.4 

5924522 

0 

16193 

1134 

7 

Brücke A7 über B303 (AS Kn.Nr103)/Rfb. Fulda 

Rütschenhausen 

557 

3,0 

3.0 - 3.4 

5926653 

1 

41768 

8771 

21 

Brücke, BAB A7 über 

Gemeindeverbindungsstraße/Richtungsfahrbahn Fulda 

Kaisten 

117 

3,0 

3.0 - 3.4 

5926657 

1 

41768 

8771 

21 

Brücke, BAB A7 über 

Gemeindeverbindungsstraße/Richtungsfahrbahn Würzburg 

Kaisten 

114 

3,0 

3.0 - 3.4 

5926657 

2 

41768 

8771 

21 

Brücke B286 überden Main in SW, Hahnenhügelbrücke 

Schweinfurt 

7239 

3,0 

3.0 - 3.4 

592751 1 

0 

33942 

1697 

5 

Brücke 70 über Tal /Talbrücke Untereuerheim/Rfb. A7 

Untereuerheim 

6833 

3,0 

3.0 - 3.4 

5928653 

1 

27904 

4465 

16 

Brücke GVS über A70 

Buckendorf 

381 

3,0 

3.0 - 3.4 

5933503 

0 

18404 

2761 

15 
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Brücke FW über A70 

Leesau 

266 

3,0 

3.0 - 3.4 

5934504 

0 

18566 

2971 

16 

Brücke A70 über die ST 2689 Thurnau- Alladorf/Brücke FR 

Bayreuth 

Thurnau 

414 

3,0 

3.0 - 3.4 

5934512 

2 

19159 

3065 

16 

Brücke A70 über Tal - Friesentalbrücke/Richtungsfahrbahn 

Bamberg 

Thurnau 

1403 

3,0 

3.0 - 3.4 

5934513 

1 

19159 

3065 

16 

Brücke A70 über St 2189/Brücke A70 über St 2189, FR Bamberg 

Thurnau 

501 

3,0 

3.0 - 3.4 

5934516 

1 

19145 

2872 

15 

Brücke A70 über Roten Main/Brücke A70 über Roten Main, FR 
Schweinfurt 

Langenstadt 

425 

3,0 

3.0 - 3.4 

5934519 

1 

19145 

2872 

15 

Brücke A70 über Flutgelände bei Langenstadt/Brücke FR Bamberg 

Langenstadt 

765 

3,5 

3.5 - 4.0 

5934520 

1 

19145 

2872 

15 

Brücke A70 über Flutgelände bei Langenstadt/Brücke FR Bamberg 

Langenstadt 

266 

3,4 

3.0 - 3.4 

5934521 

1 

19145 

2872 

15 

Brücke B303 über den Weißen Main 

Flinterröhrenhof 

193 

3,0 

3.0 - 3.4 

5936508 

0 

6497 

1234 

19 

Brücke B2 über den Knodenbach 

Bad Berneck 

35 

3,2 

3.0 - 3.4 

5936520 

0 

2102 

63 

3 

Brücke B303 über die Bahnlinie "Weiden-Oberkotzau” 

Marktredwitz 

359 

3,0 

3.0 - 3.4 

5938507 

0 

7364 

1178 

16 

Brücke B303 über das Flitterbachtal 

Arzberg 

4550 

3,4 

3.0 - 3.4 

5939513 

0 

5450 

1199 

22 

Brücke B469 über B26/Brücke über die B26 

Stockstadt a.Main 

630 

3,2 

3.0 - 3.4 

6020617 

1 

28720 

2585 

9 

Brücke B469 über FW (ehern. DB) 

Großostheim 

487 

3,7 

3.5 - 4.0 

6020624 

0 

28720 

2585 

9 

Brücke DB, Schafweg und Fußweg über B469/Fußweg 

Stockstadt 

352 

3,2 

3.0 - 3.4 

6020628 

1 

40890 

4498 

11 

Brücke DB, Schafweg und Fußweg über B469/Schafweg 

Stockstadt 

352 

3,0 

3.0 - 3.4 

6020628 

3 

40890 

4498 

11 

Brücke B469 über die Gersprenz 

Stockstadt a.Main 

301 

3,0 

3.0 - 3.4 

6020631 

0 

40890 

4498 

11 

Brücke A3 über FW/RiFb Nürnberg - Frankfurt 

Weibersbrunn 

104 

3,0 

3.0 - 3.4 

6022651 

1 

59258 

11852 

20 

Brücke A3 über FW/Überschüttet, Sonderfall! RFB F 

Weibersbrunn 

107 

3,0 

3.0 - 3.4 

6022653 

1 

59258 

11852 

20 

Brücke A3 über FW/RiFb Nürnberg - Frankfurt 

Weibersbrunn 

96 

3,0 

3.0 - 3.4 

6022654 

1 

59258 

11852 

20 
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Brücke A3 über Waldweg/Brücke, A3 über Waldweg 

Weibersbrunn 

286 

3,1 

3.0 - 3.4 

6022655 

1 

59258 

11852 

20 

Brücke B26 über die DB in Lohr 

in Lohr 

122 

3,0 

3.0 - 3.4 

6023503 

0 

7750 

853 

11 

Brücke B27 übereinen Flutgraben in Eußenheim 

in Eußenheim 

114 

3,4 

3.0 - 3.4 

6024508 

0 

5377 

323 

6 

Brücke B26 über einen Flutgraben bei Binsfeld 

bei Binsfeld 

175 

3,5 

3.5 - 4.0 

6025500 

0 

5242 

681 

13 

Brücke B26 über die Wern bei Binsfeld 

bei Binsfeld 

126 

3,0 

3.0 - 3.4 

6025501 

0 

5242 

681 

13 

Brücke K-WÜ9 überA7 

Flausen-Gramschatz 

687 

3,0 

3.0 - 3.4 

6025730 

0 

56322 

9012 

16 

Brücke A7 über Tal/K-SW12 /Talbrücke Schraudenbach/Talbrücke 
Schraudenbach - RFB FD 

Schraudenbach 

3540 

3,5 

3.5 - 4.0 

6026662 

1 

56322 

9012 

16 

Brücke A7 über Tal/K-SW12 /Talbrücke Schraudenbach/Talbrücke 
Schraudenbach - RFB WÜ 

Schraudenbach 

3540 

3,5 

3.5 - 4.0 

6026662 

2 

56322 

9012 

16 

Brücke A7 über Tal/B26/DB /Werntalbrücke/Brücke A7 über 
Tal/B26/DB /Werntalbrücke/FR FD 

Arnstein, OT Gänheim 

6865 

3,0 

3.0 - 3.4 

6026665 

1 

56322 

9012 

16 

Brücke A7 überTal/B26/DB /Werntalbrücke/Brücke A7 über 
Tal/B26/DB /Werntalbrücke/FR UL 

Arnstein, OT Gänheim 

6864 

3,2 

3.0 - 3.4 

6026665 

2 

56322 

9012 

16 

Brücke B 286 über Industriestrasse bei Schwebheim 

Schwebheim 

226 

3,3 

3.0 - 3.4 

6027502 

0 

12889 

1160 

9 

Brücke St 2271 über die B 286 bei Schwebheim 

Schwebheim 

958 

3,0 

3.0 - 3.4 

6027503 

0 

12889 

1160 

9 

Brücke, A70 über Tai u. Main/Mainbrücke Eltmann (Vorland SW), 

FR SW, 'L ' 

Eltmann 

2085 

3,0 

3.0 - 3.4 

6029716 

AI 

24718 

4202 

17 

Brücke, A70 über Tal u. Main/Mainbrücke Eltmann (Vorland Ba), FR 
SW, 'L' 

Eltmann 

8180 

3,0 

3.0 - 3.4 

6029716 

CI 

24718 

4202 

17 

Brücke A70 über GRW bei AS Flallstadt/Brücke A70 über GRW, FR 
Bayreuth 

Flallstadt 

108 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031539 

2 

48616 

5834 

12 

Brücke B279 über die Mainflut bei Baunach 

Baunach 

474 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031562 

0 

13324 

666 

5 

Brücke B279 überden Main bei Baunach 

Baunach 

691 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031563 

0 

13324 

666 

5 

Brücke B279 über die Baunach bei Baunach 


157 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031564 

1 

13324 

666 

5 

Brücke A70 über BA 16/Brücke FR Bayreuth 

Drosendorf 

473 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031574 

2 

22908 

3436 

15 
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Brücke A70 über Fluß /Mainbrücke Oberhaid/RFB Bamberg - 
Schweinfurt - AD A7/70 Werneck 

Oberhaid 

8059 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031704 

1 

31494 

4094 

13 

Brücke A70 über Fluß /Mainbrücke Oberhald/RFB AD A7/70 
Werneck - Schweinfurt - Bamberg 

Oberhaid 

8059 

3,0 

3.0 - 3.4 

6031704 

2 

31494 

4094 

13 

Brücke A70 über FW und Gelände, Flangbrücke 

Würgau/Hangbrücke Würgau, FR Bayreuth 

Würgau 

6268 

3,0 

3.0 - 3.4 

6032510 

2 

20976 

2937 

14 

Brücke B22 über die Ölschnitz 

Neunkirchen 

169 

3,0 

3.0 - 3.4 

6035501 

0 

10429 

730 

7 

Brücke B2 über A9, DB, Stadtstraße, Fuß-+Radweg/Südöstllche 
Rampe 1 über Bahn und Radweg 

Bayreuth 

1584 

3,0 

3.0 - 3.4 

6035656 

AI 




Brücke B2 über A9, DB, Stadtstraße, Fuß-+Radweg/Nordöstllche 
Rampe 3 über A9 

Bayreuth 

1510 

3,4 

3.0 - 3.4 

6035656 

A3 

56195 

9553 

17 

Brücke B2 über A9, DB, Stadtstraße, Fuß-+Radweg/Nordwestllche 
Rampe 4 über A9 

Bayreuth 

1869 

3,0 

3.0 - 3.4 

6035656 

A4 

61101 

9776 

16 

Brücke B2 über A9, DB, Stadtstraße, Fuß-+Radweg/Hauptbrücke 
über DB, Radweg, Stadtstraße, A 9 

Bayreuth 

9513 

3,0 

3.0 - 3.4 

6035656 

H 

56195 

9553 

17 

Brücke A93 über Selbertsbach, Bahn und Wirtsch-Weg/Brücke FR 
Hof 

MIttertelch 

3377 

3,3 

3.0 - 3.4 

6039726 

1 

20228 

3439 

17 

Brücke K-MIL38 über B469 

Grosswallstadt 

658 

3,0 

3.0 - 3.4 

6120656 

0 

33367 

2336 

7 

Brücke St2312 über A3 

Welbersbrunn 

1373 

3,0 

3.0 - 3.4 

6122651 

0 

58245 

12231 

21 

Brücke, BAB A3 über Tal /Rohrbuchbrücke/Talbrücke Rohrbuch 
(RFB Nürnberg-Frankfurt) 

Welbersbrunn 

3886 

3,0 

3.0 - 3.4 

6122652 

1 

58245 

12231 

21 

Brücke, BAB A3 über Tal /Rohrbuchbrücke/Talbrücke Rohrbuch 
(RFB Frankfurt-Nürnberg) 

Welbersbrunn 

3886 

3,0 

3.0 - 3.4 

6122652 

2 

58245 

12231 

21 

Brücke K-MSP12 über A3 

MIchelrleth 

342 

3,0 

3.0 - 3.4 

6123653 

0 

58245 

12231 

21 

Brücke A3 über K-MSP31 /Brücke A3 über K-MSP31 /RF Nürnberg 

Altfeld 

159 

3,0 

3.0 - 3.4 

6123654 

2 

58245 

12231 

21 

Brücke A3 über FW /WIesenweg/Brücke A3 über FW /Wiesenweg 
/FR Frankfurt 

Altfeld 

86 

3,0 

3.0 - 3.4 

6123655 

1 

58245 

12231 

21 

Brücke A3 über K-MSP38/RIFb Frankfurt - Nürnberg 

Rettershelm 

153 

3,0 

3.0 - 3.4 

6123660 

2 

57136 

11999 

21 

Brücke A3 über Bach /Klingelsbach 

Altfeld 

80 

3,0 

3.0 - 3.4 

6123661 

0 

57136 

11999 

21 

Brücke A7 über Tal/Fluss /Plelchachtalbrücke/Plelchachbrücke, 

RIFb Fulda - Ulm 

Mühlhausen 

5075 

3,0 

3.0 - 3.4 

6125702 

2 

59012 

10032 

17 


Stand: 29.07.2015 


5 von 29 


Bauwerksname / Teilbauwerksname 

nächster Ort 

Fläche 

[m^] 

Zustands- 

note 

Zustands- 

notenklasse 

Bauwerks 

Nr. 

Teil 

BW- 

Nr. 

DTV 

DTVsv 

DTVsv 

[%] 

Brücke, Waldweg über BAB A7/Überführung Waldweg 

Hllpertshausen 

428 

3,7 

3.5 - 4.0 

6126650 

0 

59012 

10032 

17 

Brücke FW über A7 

Estenfeld 

404 

3,4 

3.0 - 3.4 

6126651 

0 

59012 

10032 

17 

Brücke BAB A7 über Tal/K-WÜ26/Bach /Kürnachbrücke 

Estenfeld 

10150 

3,0 

3.0 - 3.4 

6126654 

0 

38612 

8495 

22 

Brücke A7 über Tal/DB/ Rothofbrücke 

Rothof 

10660 

3,0 

3.0 - 3.4 

6126657 

0 

38612 

8495 

22 

Brücke B22 über den Güßgraben In Düllstadt 

In Düllstadt 

54 

3,0 

3.0 - 3.4 

6127505 

0 

3312 

265 

8 

Brücke B22 über die Ebrachflut bei Mönchsambach 

Mönchsambach 

45 

3,1 

3.0 - 3.4 

6130641 

0 

3158 

316 

10 

Brücke B22 über die B 505 bei Bamberg 

Bamberg 

1725 

3,4 

3.0 - 3.4 

6131505 

1 

11475 

1607 

14 

Brücke Zubringer Bamberg über BAB A73 

Bamberg 

797 

3,0 

3.0 - 3.4 

6131704 

0 

45727 

5945 

13 

Brücke B22 über den linken RegnItzarm In Bamberg 

Bamberg 

5108 

3,5 

3.5 - 4.0 

6131907 

0 

28208 

846 

3 

Brücke GVS über A73 

HIrschald 

457 

3,0 

3.0 - 3.4 

6132657 

0 

46745 

5142 

11 

Brücke A73 über BA 25 und Möstenbach/Talbrücke Möstenbach, 

FR Nürnberg 

Strullendorf 

2072 

3,0 

3.0 - 3.4 

6132659 

2 

46745 

5142 

11 

Brücke B2 über den Gosenbach (Parkplatz) 

Lankenreuth 

87 

3,0 

3.0 - 3.4 

6135517 

0 

9715 

486 

5 

Brücke B 22 über den Kuchenreuther Bach, Herzogbr 

Kemnath 

34 

3,5 

3.5 - 4.0 

6137503 

0 

6081 

426 

7 

Brücke A93 über FW/Brücke A93 über FW, FR Hof 

Bernstein 

253 

3,0 

3.0 - 3.4 

6138700 

1 

23396 

3509 

15 

Brücke B469 über B469 - AS Miltenberg 

Klelnheubach 

432 

3,0 

3.0 - 3.4 

6221506 

0 

15615 

1718 

11 

Brücke A3 über FW /TrIebweg/Brücke A3 über FW /Triebweg /FR 
Frankfurt 

Dertingen 

113 

3,0 

3.0 - 3.4 

6223508 

1 

58189 

12802 

22 

Brücke A3 über K-WÜ59/Brücke A3 über K-WÜ59 /FR Frankfurt 

Dertingen-Kembach 

159 

3,0 

3.0 - 3.4 

6223509 

1 

58189 

12802 

22 

Brücke A3 offene Stellflächel/RFB Frankfurt 

Rettershelm 

297 

3,2 

3.0 - 3.4 

6223852 

1 

57136 

11999 

21 

Brücke Ast A3 (6224215F-Z Stat.1142) über A3/RIFb Hellbronn - 
Frankfurt 

KIst 

7605 

3,0 

3.0 - 3.4 

6224691 

0 

59401 

12474 

21 
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Brücke A81 über A3/RiFb Würzburg - Heilbronn 

Kist 

2340 

3,3 

3.0 - 3.4 

6224692 

0 

74997 

16499 

22 

Brücke Ast A3 über FW/622421 5A-E/Stat.770/RiFb Frankfurt - 
Heilbronn 

Kist 

667 

3,0 

3.0 - 3.4 

6224693 

0 




Brücke, BABA81 über Wirtschaftsweg/Richtungsfahrbahn 

Würzburg - Heilbronn 

Kist 

159 

3,0 

3.0 - 3.4 

6224695 

2 

26055 

4429 

17 

Brücke, A81 über Forststraße/RiFb Heilbronn - Würzburg 

Kist 

150 

3,0 

3.0 - 3.4 

6224699 

1 

26820 

4559 

17 

Brücke, A81 über Forststraße/RiFb Würzburg - Heilbronn 

Kist 

136 

3,0 

3.0 - 3.4 

6224699 

2 

26820 

4559 

17 

Brücke B8 über Geh- und Radweg bei Waldbüttelbrunn 

bei Waldbüttelbrunn 

40 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225501 

0 

24590 

1230 

5 

Brücke A3 über Tal / Talbrücke Heidingsfeld 

Würzburg-Heidingsfeld 

21925 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225606 

0 

61823 

14219 

23 

Brücke A3 über GVS/RFB Frankfurt 

Würzburg-Heidingsfeld 

194 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225607 

1 

61823 

14219 

23 

Brücke A3 über GW/RFB Nürnberg 

Würzburg-Heidingsfeld 

119 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225608 

3 

61823 

14219 

23 

Brücke A3 über FW/mittlerer Geisbergweg 

Würzburg-Heidingsfeld 

222 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225609 

0 

61823 

14219 

23 

Brücke A3 über FW 

Würzburg-Heidingsfeld 

299 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225610 

0 

61823 

14219 

23 

Brücke B8 über die Leistenstraße bei Würzburg 

bei Würzburg 

785 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225902 

0 

31621 

1265 

4 

Brücke Bl 9 über den Reichenberger Grund / St51 1 

bei Würzburg 

5807 

3,0 

3.0 - 3.4 

6225939 

0 

14082 

1127 

8 

Brücke AS-B13 über Gelände - Rampenbrücke 

bei Sommerhausen 

1651 

3,5 

3.5 - 4.0 

6226574 

0 




Brücke FW über A3 

Theilheim 

275 

3,4 

3.0 - 3.4 

6226651 

1 

61149 

14064 

23 

Brücke, BAB A7 RFB FD - N über BAB A3/Autobahnkreuz 

Biebelried A3 / A7 

Biebelried 

2183 

3,3 

3.0 - 3.4 

6226659 

1 

59555 

13102 

22 

Brücke Betriebsumfahrt über A3/Brücke, Betriebsumfahrt über BAB 
A3 

Dettelbach 

259 

3,2 

3.0 - 3.4 

6226662 

0 

59555 

13102 

22 

Brücke Ast A3 über A7 und Ast A3/Autobahnkreuz Biebelried A3 / 

A7 

Biebelried 

2724 

3,0 

3.0 - 3.4 

6226670 

1 

38612 

8495 

22 

Brücke GVS über BAB A3 

Mainsondheim 

350 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227650 

0 

59555 

13102 

22 
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Brücke K-KT12 über A3 

Hörblach 

365 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227655 

0 

57786 

12713 

22 

Brücke FW über A3 

Haidt 

271 

3,2 

3.0 - 3.4 

6227656 

0 

57786 

12713 

22 

Brücke A3 über GVS/1 . Überbau, FR Frankfurt 

Atzhausen 

147 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227660 

1 

57786 

12713 

22 

Brücke A3 über GVS/1 . Überbau, FR Nürnberg 

Atzhausen 

147 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227660 

2 

57786 

12713 

22 

Brücke FW über A3 

Kieiniangheim 

249 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227663 

0 

57786 

12713 

22 

Brücke A3 über ST2421/RRB Frankfurt 

Rüdenhausen 

185 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227665 

1 

57786 

12713 

22 

Brücke A3 über ST2421/RFB Nürnberg 

Rüdenhausen 

185 

3,0 

3.0 - 3.4 

6227665 

2 

57786 

12713 

22 

Brücke B286 über die K-KT 24 bei Wiesentheid 

bei Wiesentheid 

140 

3,0 

3.0 - 3.4 

6228501 

0 

5173 

828 

16 

Brücke A3 über B286 /AS Wiesenthaid Nr.75/RFB Frankfurt, AS 
SW-Wiesentheid 

Rüdenhausen 

344 

3,0 

3.0 - 3.4 

6228653 

1 

57339 

13188 

23 

Brücke A3 über B286 /AS Wiesenthaid Nr.75/RFB Nürnberg, AS 
SW-Wiesentheid 

Rüdenhausen 

344 

3,0 

3.0 - 3.4 

6228653 

2 

57339 

13188 

23 

Brücke K-KT24 über A3 

Abtswind 

335 

3,2 

3.0 - 3.4 

6228655 

0 

57339 

13188 

23 

Brücke FW über A3 /Wildbrücke v. Schonborn 

üntersambach 

231 

3,0 

3.0 - 3.4 

6228657 

0 

57339 

13188 

23 

Brücke B505 Anschiußstelle Pommersfelden 

Pommersfelden 

358 

3,0 

3.0 - 3.4 

6230631 

0 

6934 

1456 

21 

Brücke A3 über ST2763 /AS Flöchstadt Nr.78/AS Höchstadt, RFB 
Nürnberg 

Etzelskirchen 

232 

3,0 

3.0 - 3.4 

6230699 

2 

60944 

12798 

21 

Brücke A3 über GVS/FR Nürnberg 

Medbach 

147 

3,0 

3.0 - 3.4 

6231721 

2 

59951 

11990 

20 

Brücke A73 über B470/Brücke FR Nürnberg 

Forchheim 

263 

3,0 

3.0 - 3.4 

6232651 

2 

47650 

5242 

11 

Brücke A73 über Hafenstraße/Brücke FR Bamberg 

Forchheim 

518 

3,0 

3.0 - 3.4 

6232653 

1 

47650 

5242 

11 

Brücke A73 über Hafenstraße/Brücke FR Nürnberg 

Forchheim 

518 

3,0 

3.0 - 3.4 

6232653 

2 

47650 

5242 

11 

Brücke B470 ü. d. linken Wiesentarm in Forchheim 

Forchheim 

162 

3,0 

3.0 - 3.4 

6232901 

1 

27573 

1103 

4 
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Brücke B470 ü. d. Trubbach in Forchheim 

Forchheim 

426 

3,0 

3.0 - 3.4 

6232911 

2 

27573 

1103 

4 

Brücke B 470 über die Kreisstraße AS 43 

Auerbach 

413 

3,0 

3.0 - 3.4 

6235647 

0 

4350 

522 

12 

Brücke B 470 und Wirtschaftsweg über den Thumbach 

Kirchenthumbach 

146 

3,4 

3.0 - 3.4 

6236511 

0 

4476 

582 

13 

Brücke B 299 über K-NEW 8, Haidenaab u. Brandigrab 

Zintlhammer 

2544 

3,3 

3.0 - 3.4 

6237539 

0 

6353 

699 

11 

Brücke B 22 über K-NEW 25 

Kirchendemenreuth 

78 

3,0 

3.0 - 3.4 

6238503 

0 

4029 

282 

7 

Brücke A93 über GVS Klobenreuth/Brücke FR Hof, BA 1 

Denkenreuth 

244 

3,0 

3.0 - 3.4 

6238709 

1 

27624 

3867 

14 

Brücke B47 über die Mud 

Amorbach 

380 

3,0 

3.0 - 3.4 

6321601 

0 

1605 

209 

13 

Brücke B13 überden Main in Ochsenfurt 

in Ochsenfurt 

2796 

3,7 

3.5 - 4.0 

6326501 

0 

13399 


0 

Brücke, BAB A7 über Maintai/Mainbrücke Marktbreit, RiFb Fulda 

Segnitz - Marktbreit 

13688 

3,0 

3.0 - 3.4 

6326682 

1 

25252 

4545 

18 

Brücke, BAB A7 über Maintai/Mainbrücke Marktbreit, RiFb Uim 

Segnitz - Marktbreit 

13688 

3,0 

3.0 - 3.4 

6326682 

2 

25252 

4545 

18 

Brücke L2271 über A7 /AS Marktbreit 

Marktbreit 

684 

3,0 

3.0 - 3.4 

6326685 

0 

25090 

4265 

17 

Brücke GVS über A7 

Obernbreit 

342 

3,0 

3.0 - 3.4 

6326686 

0 

25090 

4265 

17 

Brücke B8 über den FW bei Langenfeid 

Langenfeld 

52 

3,0 

3.0 - 3.4 

6329500 

0 

8335 

834 

10 

Brücke GVS über A3 

Buch 

307 

3,0 

3.0 - 3.4 

6331671 

0 

66638 

11328 

17 

Brücke A73 über Werkerstr. in Erlnagen (37a)/Überbau FR 

Bamberg 

Erlangen-Werker 

164 

3,0 

3.0 - 3.4 

6332702 

2 

67126 

5370 

8 

Brücke K-FO 25 über A73 

Kersbach 

442 

3,0 

3.0 - 3.4 

6332713 

0 

57718 

5772 

10 

Brücke Rehbühlstr. über A93 

Weiden 

474 

3,0 

3.0 - 3.4 

6338707 

0 

37454 

4494 

12 

Brücke A6 über den Zottbach (105-2)/Überbau FR Heilbronn 

Lohma 

502 

3,0 

3.0 - 3.4 

6340603 

1 

14735 

4568 

31 

Brücke A6 über den Zottbach (105-2)/Überbau FR Waidhaus 

Lohma 

501 

3,0 

3.0 - 3.4 

6340603 

2 

14735 

4568 

31 
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Brücke A6 über GVS (102-1) 

Vohenstrauß 

1088 

3,2 

3.0 - 3.4 

6340622 

0 

14905 

4770 

32 

Brücke A7 über Fluß /Gollach/Unterführung Gollach, RFB Fulda 

Gollhofen 

635 

3,3 

3.0 - 3.4 

6427705 

1 

24724 

4698 

19 

Brücke A7 über Fluß /Gollach/Unterführung Gollach, RFB Ulm 

Gollhofen 

635 

3,3 

3.0 - 3.4 

6427705 

2 

24724 

4698 

19 

Brücke A3 über den Bimbach 

Büchenbach 

230 

3,0 

3.0 - 3.4 

6431681 

0 

65793 

11843 

18 

Brücke A3 über St 2244/Überbau FR Regensburg 

Frauenaurach 

210 

3,3 

3.0 - 3.4 

6431683 

2 

78690 

12590 

16 

Brücke A73 über A3 (31b) 

Erlangen 

3224 

3,0 

3.0 - 3.4 

6431692 

1 

88002 

14960 

17 

Brücke Tennenloher Str. über A73 in Erlangen (32b) 

Erlangen-Bruck 

554 

3,0 

3.0 - 3.4 

6431703 

0 

75306 

6024 

8 

Brücke Bl 4 über Pegnitz bei Lauf 

Lauf a.d. Pegnitz 

2022 

3,0 

3.0 - 3.4 

6433545 

0 

6956 

278 

4 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR Berlin 

Neunkirchen a. Sand 

167 

3,0 

3.0 - 3.4 

6433635 

1 

60591 

9695 

16 

Brücke B 14n über A9 

Lauf a. d. Pegnitz 

846 

3,0 

3.0 - 3.4 

6433653 

0 

74269 

11140 

15 

Brücke Bl 4 über GVS /Ostbahnstraße 

Fiersbruck 

3358 

3,0 

3.0 - 3.4 

6434506 

0 

12662 

506 

4 

Talbrücke Schnaittach/Überbau FR Berlin (Bergfahrt) 

Schnaittach 

20476 

3,0 

3.0 - 3.4 

6434715 

1 

55470 

8875 

16 

Talbrücke Schnaittach/Überbau FR München (Talfahrt) 

Schnaittach 

23088 

3,0 

3.0 - 3.4 

6434715 

2 

55470 

8875 

16 

Osternoher Flangbrücke/Brücke A9 über den Osternoher Flang 

Osternohe 

6472 

3,0 

3.0 - 3.4 

6434719 

0 

55470 

8875 

16 

Brücke B 22 über den Mühlbach 

Lampenricht 

102 

3,0 

3.0 - 3.4 

6439506 

0 

3579 

465 

13 

Schilternbachtalbrücke (82-2)/Überbau FR Fleilbronn 

Wernberg-Köblitz 

2752 

3,0 

3.0 - 3.4 

6439761 

1 

14862 

4904 

33 

Brücke, BAB A7 über ein Gleis der DB/Ensbrücke, RFB Fulda 

Endsee, Steinach 

2670 

3,0 

3.0 - 3.4 

6527708 

1 

26529 

4510 

17 

Brücke, BAB A7 über ein Gleis der DB/Ensbrücke, RFB Ulm 

Endsee, Steinach 

2670 

3,0 

3.0 - 3.4 

6527708 

2 

26529 

4510 

17 

Brücke Poppenreuther Str. über A73 (22e)/Nord-Brücke 
Poppenreuther Str. über A73 

Fürth-Poppenreuth 

620 

3,0 

3.0 - 3.4 

6532726 

1 

67120 

4698 

7 
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Brücke Geh- und Radweg über A73 (22a) 

Fürth-Poppenreuth 

490 

3,0 

3.0 - 3.4 

6532727 

0 

67120 

4698 

7 

Brücke A73 über die Pegnitz u. Geh- u. Radweg 20h/Überbau FR 
Feucht 

Fürth 

710 

3,5 

3.5 - 4.0 

6532730 

1 

67120 

4698 

7 

Brücke A73 über die Pegnitz u. Geh- u. Radweg 20h/Überbau FR 
Bamberg 

Fürth 

710 

3,0 

3.0 - 3.4 

6532730 

2 

67120 

4698 

7 

Kurgartenbrücke (20g)/Brücke Kurgarten über A73 (20g) 

Nürnberg-Doos 

1449 

3,4 

3.0 - 3.4 

6532746 

1 

67120 

4698 

7 

Brücke B 14 über A3 

Fleroldsberg 

1197 

3,2 

3.0 - 3.4 

6533627 

0 

100597 

15090 

15 

Brücke St 2241 über A3 

Schwaig b. Nürnberg 

918 

3,3 

3.0 - 3.4 

6533631 

0 

96843 

15495 

16 

Brücke Privatweg über A3 

Schwaig b. Nürnberg 

301 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533634 

0 

96843 

15495 

16 

Brücke A3 über A9/Überbau FR Frankfurt (Flauptfahrbahn) 

Schwaig b. Nürnberg 

563 

3,2 

3.0 - 3.4 

6533637 

2 

103594 

16575 

16 

Brücke A3 über A9/Überbau FR Regensburg (Nebenfahrbahn) 

Schwaig b. Nürnberg 

485 

3,2 

3.0 - 3.4 

6533637 

4 

103594 

16575 

16 

Brücke A6 über A3/Überbau FR Heiibronn (Nebenfahrbahn) 

Winkeihaid 

686 

3,2 

3.0 - 3.4 

6533644 

1 

46455 

9291 

20 

Brücke A6 über A3/Überbau FR Wiadhaus (Nebenfahrbahn) 

Winkeihaid 

686 

3,2 

3.0 - 3.4 

6533644 

4 

46455 

9291 

20 

Brücke GVS über A9 

Lauf a. d. Pegnitz 

592 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533650 

0 

74269 

11140 

15 

Brücke St 2405 über A9 

Röthenbach a. d. Pegnitz 

460 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533653 

0 

74269 

11140 

15 

Brücke A9 über K-LAU 15 

Schwaig b. Nürnberg 

580 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533656 

0 

74269 

11140 

15 

Brücke A9 über Röthenbach und Forstweg 

Schwaig b. Nürnberg 

553 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533657 

0 

74269 

11140 

15 

Brücke A9 über Äste A3 

Schwaig b. Nürnberg 

2182 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533658 

0 




Brücke Forstweg über A9 

Schwaig b. Nürnberg 

395 

3,2 

3.0 - 3.4 

6533661 

0 

103594 

16575 

16 

Brücke A6 über öffenti. Feid- u. Waldweg 

Feucht 

271 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533673 

0 

38419 

8452 

22 

Brücke A6 über GVS 

Moosbach 

355 

3,0 

3.0 - 3.4 

6533674 

0 

38419 

8452 

22 
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Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Flegnenberg 

293 

3,0 

3.0 - 3.4 

6534653 

0 

25229 

6812 

27 

Talbrücke Unterrleden/Überbau FR Flellbronn 

Unterrieden 

9217 

3,0 

3.0 - 3.4 

6534656 

1 

25229 

6812 

27 

Brücke A6 über öffentl. Feld- u. Waldweg 

Poppberg 

189 

3,0 

3.0 - 3.4 

6535656 

0 

23545 

6593 

28 

Brücke Kr. Str. AS 4 über d. B 299 bei Ursensollen 

Ursensollen 

475 

3,0 

3.0 - 3.4 

6536504 

0 

9660 

1063 

11 

Brücke St 21 56 über A93 

Nabburg 

798 

3,0 

3.0 - 3.4 

6539753 

0 

34846 

4878 

14 

Brücke GVS über A93 

Perschen 

373 

3,0 

3.0 - 3.4 

6539754 

0 

32675 

4575 

14 

Brücke A93 über den Kurmhofbach 

Perschen 

218 

3,4 

3.0 - 3.4 

6539763 

0 

32675 

4575 

14 

Brücke K-AN7 über A7 /Faulenberg-Dlebach/rücke K-AN7 über A7 
/Faulenberg-Diebach 

Diebach 

762 

3,0 

3.0 - 3.4 

6627665 

0 

26850 

4565 

17 

Brücke A7 über Tal /Talbrücke Pfeffermühle/Talbrücke 

Pfeffermühle, RFB Fulda 

Rothenburg o.d. Tauber 

5992 

3,0 

3.0 - 3.4 

6627666 

1 

26850 

4565 

17 

Brücke B14 über DB bei Fleilsbronn 

Fleilsbronn 

163 

3,0 

3.0 - 3.4 

6630506 

0 

9712 

680 

7 

Brücke A6 über Gehweg 

Schwabach 

138 

3,0 

3.0 - 3.4 

6632665 

0 

66322 

14591 

22 

Brücke A6 über B 2/Überbau FR Flellbronn 

Schwabach 

388 

3,0 

3.0 - 3.4 

6632666 

1 

66322 

14591 

22 

Brücke Lindenstraße in Schwabach über A6 

Schwabach 

534 

3,0 

3.0 - 3.4 

6632668 

0 

56296 

12385 

22 

Brücke A73 über Geh- und Radweg/Überbau FR Bamberg 

Nürnberg 

100 

3,0 

3.0 - 3.4 

6632674 

2 

81009 

8101 

10 

Brücke A73 Aste der AS Feucht über A9/Überbau FR Feucht 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

511 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633661 

1 

61953 

8054 

13 

Brücke A73 Aste der AS Feucht über A9/Überbau FR Bamberg 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

510 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633661 

2 

62358 

8730 

14 

Brücke A9 über die Schwarzach b. Feucht/Überbau FR Berlin 
(Nebenfahrbahn) 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

818 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633666 

1 

62358 

8730 

14 

Brücke A9 über die Schwarzach b. Feucht/Überbau FR Berlin 
(Flauptfahrbahn) 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

1478 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633666 

2 

62358 

8730 

14 

Brücke A9 über die Schwarzach b. Feucht/Überbau FR München 
(Flauptfahrbahn) 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

1460 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633666 

3 

62358 

8730 

14 
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Brücke A9 über die Schwarzach b. Feucht/Überbau FR München 
(Nebenfahrbahn) 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

809 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633666 

4 

62358 

8730 

14 

Brücke A73 über A9/Überbau FR Feucht 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

688 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633674 

1 

76489 

10708 

14 

Brücke A73 über A9/Überbau FR Bamberg 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

922 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633674 

2 

76489 

10708 

14 

Brücke A73 über AS Wendelstein (FR 1 ) und FW 

Röthenbach b. St. Wolfgang 

939 

3,0 

3.0 - 3.4 

6633682 

0 

39198 

3920 

10 

Brücke A3 über GVS/Überbau FR Frankfurt 

Altdorf b. Nürnberg 

137 

3,0 

3.0 - 3.4 

6634584 

1 

40185 

8439 

21 

Brücke A3 über St 2401/Überbau FR Frankfurt 

Altdorf b. Nürnberg 

355 

3,0 

3.0 - 3.4 

6634585 

1 

40185 

8439 

21 

Brücke B 15 über die Naab in Schwandorf 

Schwandorf 

298 

3,0 

3.0 - 3.4 

6638506 

0 

8412 

421 

5 

Brücke B 1 5 über die Naab in Schwandorf (Große) 

Schwandorf 

716 

3,0 

3.0 - 3.4 

6638507 

0 

8412 

421 

5 

Brücke B 85 ü. d. Kr.Str. SAD 22 bei Schwandorf 

Schwandorf 

399 

3,0 

3.0 - 3.4 

6638530 

0 

8361 

1254 

15 

Brücke A93 über einen Bach 

Schwandorf 

242 

3,5 

3.5 - 4.0 

6638767 

0 

36343 

4725 

13 

Brücke A6 über GVS 

Schnelldorf-Grimmschwinden 

696 

3,0 

3.0 - 3.4 

6726960 

0 

49599 

13392 

27 

Brücke K-AN16 über A7 

Wörnitz 

550 

3,3 

3.0 - 3.4 

6727673 

0 

25152 

4527 

18 

Brücke A7 über Bach /Moriedenbach 

Wörnitz 

119 

3,3 

3.0 - 3.4 

6727674 

0 

25152 

4527 

18 

Brücke A6 über DB/Überbau FR Heilbronn 

Ansbach 

833 

3,3 

3.0 - 3.4 

6729703 

1 

52723 

13181 

25 

Brücke A6 über DB/Überbau FR Waidhaus 

Ansbach 

833 

3,2 

3.0 - 3.4 

6729703 

2 

52723 

13181 

25 

Brücke A6 Ausfahrrampe über GRW, Ast M - G 

Ansbach 

36 

3,0 

3.0 - 3.4 

6729715 

0 




Brücke A6 über St 2223/Überbau FR Waidhaus 

Immeldorf 

310 

3,0 

3.0 - 3.4 

6730705 

2 

53600 

13400 

25 

Brücke A6 über Tal/Talbrücke Rezat/Überbau FR Heilbronn 

Immeldorf 

4037 

3,0 

3.0 - 3.4 

6730706 

1 

52723 

13181 

25 

Brücke A9 über St 2237/Überbau FR M u. FR N / Verbreiterungen 
1971/79 

Allersberg 

186 

3,0 

3.0 - 3.4 

6733658 

2 

68392 

10259 

15 
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Brücke A9 über K-RH 8 

Göggelsbuch 

314 

3,2 

3.0 - 3.4 

6733663 

1 

68392 

10259 

15 

Brücke A3 über St 2240/Überbau FR Regensburg 

Frickenhofen 

579 

3,0 

3.0 - 3.4 

6735652 

2 

34740 

8685 

25 

Brücke A3 über Tal/Talbrücke Krondorf/Überbau FR Frankfurt 

Krondorf 

7125 

3,0 

3.0 - 3.4 

6735658 

1 

34740 

8685 

25 

Brücke A3 über Tal/Talbrücke Krondorf/Überbau FR Regensburg 

Krondorf 

7125 

3,0 

3.0 - 3.4 

6735658 

2 

34740 

8685 

25 

Brücke B85 über den Regen Roding 

Roding 

1530 

3,5 

3.5 - 4.0 

6741504 

0 

12341 

1604 

13 

Brücke St2147 über B 85 bei Roding 

Roding 

341 

3,0 

3.0 - 3.4 

6741505 

0 

12341 

1604 

13 

Brücke B25 über FIWW bei Schopfloch 

Schopfioch 

356 

3,0 

3.0 - 3.4 

6827674 

0 

9052 

905 

10 

Brücke A3 über öffenti. Feid- u. Waldweg/Überbau FR Frankfurt 

Flackenhofen 

154 

3,2 

3.0 - 3.4 

6836654 

1 

34180 

8545 

25 

Brücke A3 über GW und Graben bei Fleimberg (2) 

Parsberg 

133 

3,0 

3.0 - 3.4 

6836701 

0 

36985 

8876 

24 

Brücke K-Ni\/I33 Raitenbuch-Degerndorf über A3 (4) 

Degerndorf 

542 

3,0 

3.0 - 3.4 

6836703 

0 

36985 

8876 

24 

Brücke A3 über GW und Graben bei Pöfersdorf (7) 

Pöfersdorf 

131 

3,0 

3.0 - 3.4 

6836706 

0 

36985 

8876 

24 

Brücke ÖFWW bei Prünthai über A3 (9) 

zwischen Pöfersdorf und Granswang 

259 

3,0 

3.0 - 3.4 

6836708 

0 

36985 

8876 

24 

Brücke A93 über St2149 Kaiimünz-Regenstauf (6) 

Diesenbach 

703 

3,1 

3.0 - 3.4 

6838704 

0 

44745 

5369 

12 

Brücke A9 über Ökodurchlass mit Bach 

üntermässing 

123 

3,2 

3.0 - 3.4 

6933650 

0 

68105 

10897 

16 

Brücke A9 über GVS/Überbau FR München / Verbreiterung 1 978 

Günzenhofen 

37 

3,0 

3.0 - 3.4 

6933655 

3 

68105 

10897 

16 

Brücke ÖFWW Brunn-Anger über A3 (25) 

Brunn 

269 

3,0 

3.0 - 3.4 

6937640 

0 

37644 

8658 

23 

Brücke A3 über GVS Brunn-Bergstetten (27)/Brücke A3 über GVS 
Brunn-Bergstetten; FR 2 (27) 

Bergstetten 

138 

3,0 

3.0 - 3.4 

6937642 

1 

37329 

7839 

21 

Brücke K-R13 Poizhausen-Deuerling über A3 (33) 

Waidetzenberg 

381 

3,0 

3.0 - 3.4 

6937648 

0 

37329 

7839 

21 

Brücke GVS Pollenried-Ündorf über A3 (35) 

Pollenried 

383 

3,0 

3.0 - 3.4 

6937650 

0 

37329 

7839 

21 
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Brücke B8 Regensburg-Nürnberg über A3 (AS) (36) 

Undorf 

633 

3,4 

3.0 - 3.4 

6937651 

0 

37329 

7839 

21 

Brücke K-R14 Nittendorf-Undorf über A3 (38) 

Nittendorf 

503 

3,3 

3.0 - 3.4 

6937653 

0 

43746 

8312 

19 

Brücke ÖFWW bei Arzweg über A3 (40) 

Nittendorf 

320 

3,2 

3.0 - 3.4 

6937655 

0 

43746 

8312 

19 

Brücke GVS bei Grafenried über A3 (41) 

Eiisbrunn 

280 

3,2 

3.0 - 3.4 

6937656 

0 

43746 

8312 

19 

Brücke A3 über GVS Kieinprüfening-Eiisbrunn (44)/Brücke A3 über 
GVS Kleinpr.-Eiisbrunn; FR 1 (44) 

Eiisbrunn 

101 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938700 

2 

43746 

8312 

19 

Brücke A3 über ÖFWW Waldhäusi-Eiisbrunn 1 (45) 

Eiisbrunn 

293 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938701 

0 

43746 

8312 

19 

Brücke GVS Dechbetten-Pentiing über A3 (49) 

Sinzing 

383 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938702 

0 

52128 

8862 

17 

Brücke A93 über südi. Verteilerring B16(AS)(19)/Brücke A93 ü. südi. 
Vert. Bl 6 (AS); FR Hof (19) 

Lappersdorf 

407 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938704 

1 

64946 

5845 

9 

Brücke A93 über nördl.Verteilerring B16(AS)(18)/Brücke A93 ü. 
nördi. Vert. Bl 6 (AS); FR Hoii. (18) 

Lappersdorf 

405 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938705 

2 

50831 

5591 

11 

Brücke GVS Regensburg-Kareth über A93 (21) 

Lappersdorf 

727 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938709 

0 

64946 

5845 

9 

Brücke A93 über die Ringstraße (AS) (34)/Brücke A93 über 
Ringstraße (AS); FR Hof (34) 

Regensburg 

858 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938711 

1 

64773 

5830 

9 

Brücke A93 über die Ringstraße (AS) (34)/Brücke A93 über 
Ringstraße (AS); FR Hoiied. (34) 

Regensburg 

858 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938711 

2 

64773 

5830 

9 

Brücke Scharnhorststraße über A93 (30) 

Regensburg 

576 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938715 

0 

73927 

5914 

8 

Brücke Bl 6 über Regen bei Gallingkofen 

Gaiiingkofen 

3973 

3,0 

3.0 - 3.4 

6938940 

0 

24619 

1477 

6 

Brücke B85 über Talübergang bei Viechtach 

Viechtach 

2465 

4,0 

3.5 - 4.0 

6943508 

0 

12304 

984 

8 

Brücke A9 Hangbrücke Kinding 

libling 

11813 

3,0 

3.0 - 3.4 

7034701 

0 

65960 

9894 

15 

Brücke A3 über ÖFWW Waldhäusi-Eiisbrunn li (46) 

Eiisbrunn 

415 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038670 

0 

43746 

8312 

19 

Brücke A3 über die Donau bei Sinzing (AS)(48)/Brücke A3 über die 
Donau bei Sinzing (FR Nü.) (48) 

Sinzing 

13486 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038672 

1 

52128 

8862 

17 

Brücke A3 über die Donau bei Sinzing (AS)(48)/Brücke A3 über die 
Donau bei Sinzing (FR Rgb.)(48) 

Sinzing 

13486 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038672 

2 

52128 

8862 

17 
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Brücke A3 über A93 (AK Regensburg) (50)/Brücke A3 über A93 (AK 
Rgbg.); Rampe Nord (50) 

Pentling 

588 

3,3 

3.0 - 3.4 

7038673 

1 

68910 

13093 

19 

Brücke A3 über A93 (AK Regensburg) (50)/Brücke A3 über A93 (AK 
Rgbg.); FR Nürnberg (50) 

Pentling 

835 

3,8 

3.5 - 4.0 

7038673 

2 

68910 

13093 

19 

Brücke A3 über A93 (AK Regensburg) (50)/Brücke A3 über A93 (AK 
Rgbg.); FR Passau (50) 

Pentling 

835 

3,2 

3.0 - 3.4 

7038673 

3 

68910 

13093 

19 

Brücke A3 über A93 (AK Regensburg) (50)/Brücke A3 über A93 (AK 
Rgbg.); Rampe Süd (50) 

Pentling 

588 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038673 

4 

68910 

13093 

19 

Brücke Hadamarstraße über A3 (51) 

Pentling 

729 

3,5 

3.5 - 4.0 

7038674 

0 

68910 

13093 

19 

Brücke Augsburgerstraße über A3 (52) 

Pentling 

615 

3,7 

3.5 - 4.0 

7038675 

0 

68910 

13093 

19 

Brücke A3 über Universitätsstraße (55)/Brücke A3 über 
Universitätsstraße; FR Passau (55) 

Graß 

200 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038677 

2 

68910 

13093 

19 

Brücke A3 über Bl 5 Rgbg. -Burgweinting (AS)(58)/Brücke A3 über 

Bl 5 Rgbg. -Burgweinting (AS) FR2(58) 

Regensburg 

495 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038680 

1 

67817 

12207 

18 

Brücke A3 über Bl 5 Rgbg. -Burgweinting (AS)(58)/Brücke A3 über 

Bl 5 Rgbg. -Burgweinting (AS) FR2(58) 

Regensburg 

605 

3,0 

3.0 - 3.4 

7038680 

2 

67817 

12207 

18 

Brücke A3 über DB bei Burgweinting (59)/Brücke A3 über DB bei 
Burgweinting; FR Rgbg. (59) 

Burgweinting 

2851 

3,9 

3.5 - 4.0 

7038681 

1 

67817 

12207 

18 

Brücke A3 über DB bei Burgweinting (59)/Brücke A3 über DB bei 
Burgweinting; FR Passau (59) 

Burgweinting 

2851 

3,7 

3.5 - 4.0 

7038681 

2 

67817 

12207 

18 

Brücke GVS Barbing-Oberheising über A3 (66) 

Neutraubling 

293 

3,0 

3.0 - 3.4 

7039721 

0 

51676 

10335 

20 

Brücke A3 über Bogenbach und zwei ÖFWW (121)/Brücke A3 ü. 
Bogenb. u. zwei ÖFWW; FR Passau (121) 

Waitersdorf 

452 

3,4 

3.0 - 3.4 

7042708 

2 

34893 

8374 

24 

Brücke A3 über St2147 (AS Schwarzach)(129)/Brücke A3 über 
St2147 (AS Schwarz.); FR Rgb. (129) 

Niederwinkling 

380 

3,0 

3.0 - 3.4 

7042716 

1 

35816 

8238 

23 

Brücke B85 über den Fiinsbach bei Arnetsried 

Arnetsried 

88 

3,0 

3.0 - 3.4 

7044524 

0 

5667 

737 

13 

Brücke A 9 über Lentinger Bach (9) 

Lenting 

260 

3,0 

3.0 - 3.4 

7134651 

1 

78680 

10228 

13 

Brücke Bl 5 über Fiutgraben bei Eggmühi 

Eggmühl 

444 

3,0 

3.0 - 3.4 

7139522 

0 

4670 

1027 

22 

Brücke A3 ü.St2125 Offenberg-Niederwinkling (134)/Brücke A3 über 
St2125 Offenberg-Ni.; FR Rgb. (134) 

Niederwinkling 

279 

3,0 

3.0 - 3.4 

7143719 

1 

35816 

8238 

23 

Brücke A3 ü.St2125 Offenberg-Niederwinkling (134)/Brücke A3 ü. 
St2125 Offenberg-Nieder.;FR Pa. (134) 

Niederwinkling 

279 

3,0 

3.0 - 3.4 

7143719 

2 

35816 

8238 

23 
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Brücke B533 über B85 bei Innernzell 

Zehrermühie 

521 

3,0 

3.0 - 3.4 

7145631 

0 

5268 

527 

10 

Brücke B85 über die Mitternacher Ohe 

Eberhardsreuth 

644 

3,3 

3.0 - 3.4 

7146502 

0 

6105 

488 

8 

Brücke A 9 über DB Regensburg-IN + Sandrach (25)/Brücke A 9 
über DB Rgbg.-iN + Sandrach, FB B (25) 

Manching 

1174 

3,0 

3.0 - 3.4 

7234664 

1 

87963 

11435 

13 

Brücke A 9 über DB Regensburg-IN + Sandrach (25)/Brücke A 9 
über DB Rgbg.-IN + Sandrach, FB A (25) 

Manching 

1174 

3,0 

3.0 - 3.4 

7234664 

2 

87963 

11435 

13 

Brücke A 9 über die Paar (27)/Brücke A 9 über die Paar, Mitteit. FB 
A+B (27) 

Manching 

440 

3,0 

3.0 - 3.4 

7234666 

2 

87963 

11435 

13 

Brücke B1 6 über A 9 (AS Manching) (27/1 ) 

Manching 

933 

3,2 

3.0 - 3.4 

7234667 

0 

85428 

10251 

12 

Brücke A93 über ÖFWW Flaunsbach-Münchsmünster (100)/Brücke 
A93 ü.ÖFWW Haunsb.-Münchsm.; FR Hoii. (100) 

Haunsbach 

80 

3,0 

3.0 - 3.4 

7236700 

2 

24785 

2479 

10 

Brücke A93 über B299 Landshut-Neumarkt (AS)(84)/Brücke A93 ü. 
B299 L.-N. (AS); FR Rgbg. (84) 

Siegenburg 

465 

3,0 

3.0 - 3.4 

7237686 

1 

24483 

2448 

10 

Brücke A93 über B299 Landshut-Neumarkt (AS)(84)/Brücke A93 ü. 
B299 L.-N. (AS); FR Holiedau (84) 

Siegenburg 

465 

3,0 

3.0 - 3.4 

7237686 

2 

24483 

2448 

10 

Brücke A3 ü. Hengersberger Ohe und B 533 (AS)(154)/Brücke A3 
ü.Hengersb.Ohe u. B 533(AS);FR Rgb.(154) 

Hengersberg 

2544 

3,0 

3.0 - 3.4 

7244756 

1 

53241 

10116 

19 

Brücke A3 ü. Hengersberger Ohe und B 533 (AS)(154)/Brücke A3 
ü.Hengersb.Ohe u. B 533 (AS);FR Pa.(154) 

Hengersberg 

2548 

3,0 

3.0 - 3.4 

7244756 

2 

53241 

10116 

19 

Brücke K-DEG6 Schwanenkirchen-Hörgoiding Ü.A3 (160/Brücke K- 
DEG6 Schwanenkirch. -Hörgoiding ü. A3(160) 

Hörgoiding 

475 

3,0 

3.0 - 3.4 

7244761 

0 

47130 

9897 

21 

Brücke A3 über die Schöiinach bei Iggensbach (165)/Brücke A3 ü. 
d. Schöiinach b. Iggensb.; FR P (165) 

Iggensbach / Frommerding 

6435 

3,0 

3.0 - 3.4 

7244767 

2 

43321 

8664 

20 

Brücke OFWW Wolfertsh. -Oberlauterbach ü. A93 (1 14) 

Woifertshausen 

239 

3,3 

3.0 - 3.4 

7336712 

0 

30769 

3077 

10 

Brücke A93 über St2335 Mainburg-Geisenfeld (1 1 1 )/Brücke 

Überbau FR Rgbg. (Altbestand Ost) (111) 

Oberempfenbach 

121 

3,8 

3.5 - 4.0 

7336715 

2 

24164 

2416 

10 

Brücke A93 über St2335 Mainburg-Geisenfeld (1 1 1 )/Brücke 

Überbau FR Holled. (Altbestand West) (111) 

Oberempfenbach 

121 

3,5 

3.5 - 4.0 

7336715 

3 

24164 

2416 

10 

Brücke K-PA94 Kapfham-Garham über A3 (169) 

Kapfham-Garham 

451 

3,0 

3.0 - 3.4 

7345751 

0 

43321 

8664 

20 

Brücke GVS Vordergalgenberg-Hidring über A3 (181) 

Vordergalgenberg - Hidring 

441 

3,0 

3.0 - 3.4 

7345763 

0 

38090 

7999 

21 

Brücke GVS Oberndorf-Ratzenleithen über A3(183)/Brücke GVS 
Oberndorf-Ratzenleithen über A3 (183) 

Oberndorf - Ratzenleithen 

335 

3,0 

3.0 - 3.4 

7345765 

0 

38090 

7999 

21 
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Brücke ÖFWW Hofstetten-Scheuereck über A3 (184) 

Hofstetten - Ratzenleithen 

390 

3,0 

3.0 - 3.4 

7345766 

0 

38090 

7999 

21 

Brücke GVS Niedernhart-Schalding über A3 (191) 

Niedernhart - Schalding 

524 

3,0 

3.0 - 3.4 

7346755 

0 

38090 

7999 

21 

Brücke A93 über K-PAF10 Wolnzach-Au (AS)(1 19)/Brücke A93 ü. K- 
PAF10 Wolnzach-Au (AS); FR R (119) 

Wolnzach 

176 

3,2 

3.0 - 3.4 

7435665 

1 

30769 

3077 

10 

Brücke A92 über Kr LA 52 bei Eugenbach (54/1 )/Brücke A 92 über 

Kr LA 52 bei Eugenbach (54/1) 

Eugenbach 

1603 

3,0 

3.0 - 3.4 

7438763 

0 

36406 

3641 

10 

Brücke A92 über Tal und Buchergraben (55/2)/Brücke A92 über Tal 
und Buchergraben; FR 2 (55/2) 

Eugenbach 

2087 

3,4 

3.0 - 3.4 

7438766 

1 

36406 

3641 

10 

Brücke A92 über Tal und Buchergraben (55/2)/Brücke A92 über Tal 
und Buchergraben; FR 1 (55/2) 

Eugenbach 

2087 

3,4 

3.0 - 3.4 

7438766 

2 

36406 

3641 

10 

Brücke A92 über die Pfettrach (56/2)/Brücke A92 über die Pfettrach; 
FR Degg. (56/2) 

Altdorf 

4869 

3,0 

3.0 - 3.4 

7438767 

2 

36406 

3641 

10 

Brücke A92 über ÖFWW (60/1 )/Brücke A92 über ÖFWW; FR 
München (60/1) 

Landshut 

181 

3,0 

3.0 - 3.4 

7438771 

1 

38541 

4625 

12 

Brücke A92 über ÖFWW (60/1 )/Brücke A92 über ÖFWW; FR 
Deggendorf (60/1) 

Landshut 

181 

3,0 

3.0 - 3.4 

7438771 

2 

38541 

4625 

12 

Brücke A92 über St2143 bei Ergolding (62/1 )/Brücke A92 über 
St2143 bei Ergolding; FR Mü.(62/1) 

Ergolding 

347 

3,0 

3.0 - 3.4 

7438775 

1 

34021 

4083 

12 

Brücke A92 über St2143 bei Ergolding (62/1 )/Brücke A92 über 
St2143 b. Ergoldi.; FR Degg.(62/1) 

Ergolding 

347 

3,0 

3.0 - 3.4 

7438775 

2 

34021 

4083 

12 

Brücke A92 über Bl 5 Regensburg-Landshut (AS)(64/2)/Brücke A92 
ü. Bl 5 Regensburg-L. (AS);FR Mü. (64/2) 

Altheim 

366 

3,0 

3.0 - 3.4 

7439754 

1 

32733 

3601 

11 

Brücke B 85 donauseitig in Hacklberg (Hangbrücke) 

Passau/Hacklberg 

3574 

3,3 

3.0 - 3.4 

7446552 

1 

21565 

1510 

7 

Brücke A3 über Hammerbachtal bei Neustift (199)/Brücke A3 
ü. Hammerbachtal b. Neustift; FR Linz(199) 

Neustift 

4868 

3,0 

3.0 - 3.4 

7446716 

2 

34019 

7824 

23 

Brücke Rampe A7 Füssen - Stuttgart über A7/Brücke Rampe A7 
Füssen - Stuttgart über A7 (0-4) 

Unterelchingen 

4769 

3,0 

3.0 - 3.4 

7526958 

0 

59227 

9476 

16 

Brücke A8 ü. Kleine Mindel bei Rasth. Burgauer See 

Burgau 

129 

3,0 

3.0 - 3.4 

7528657 

3 




Brücke GVS Allershausen-Laimbach über A 9 (101)/Brücke GVS 
Allerhausen-Laimbach über A 9 (1 01 ) 

Leonhardsbuch 

494 

3,4 

3.0 - 3.4 

7535663 

0 

104220 

11464 

11 

Brücke B 301 über Stadtmoosach in Freising 

FREISING 

525 

3,2 

3.0 - 3.4 

7536509 

0 

10530 

316 

3 

Brücke B 1 1 (N) über Isar und Isarflut in Moosburg/Brücke B 1 1 (N) 
über Isar 

MGGSBURG 

718 

3,0 

3.0 - 3.4 

7537508 

A 

20736 

829 

4 
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Brücke A 92 über Isar, Isarkanal + ÖFW (46/1 )/Brücke A 92 über 

Isar, Isarkanal + ÖFW, FB B (46/1) 

Weixerau 

7120 

3,2 

3.0 - 3.4 

7538751 

1 

40978 

4098 

10 

Brücke B388 ü.DB Eggenfelden 

Eggenfelden 

920 

3,4 

3.0 - 3.4 

7542508 

0 

15589 

1247 

8 

Brücke B388 ü. Flutmulde Hebertsfelden 

Hebertsfelden 

73 

3,2 

3.0 - 3.4 

7542529 

0 

15589 

1247 

8 

Brücke B 512 überden Inn bei Neuhaus 

Neuhaus 

5585 

3,0 

3.0 - 3.4 

7546507 

0 

8591 

773 

9 

Brücke A3 über den Inn bei Buben (235)/Brücke A3 über den Inn bei 
Buben; FR Passau (235) 

Pöcking 

9921 

3,0 

3.0 - 3.4 

7546717 

1 

23862 

6920 

29 

Brücke A3 über den Inn bei Buben (235)/Brücke A3 über den Inn bei 
Buben; FR Linz (235) 

Pöcking 

10302 

3,4 

3.0 - 3.4 

7546717 

2 

23862 

6920 

29 

Brücke BIO über BIO bei Neu-Ulm/Brücke Überbau FR Ulm 
(Ostseite) 

Neu-Ulm 

586 

3,7 

3.5 - 4.0 

7625955 

1 

54933 

2747 

5 

Brücke BIO über BIO bei Neu-Ulm/Brücke Überbau FR Ke 
(Westseite) 

Neu-Ulm 

665 

3,8 

3.5 - 4.0 

7625955 

2 

54933 

2747 

5 

Brücke A7 über FW (Forstweg)/Brücke A7 über FW (Forstweg) (10- 
2) 

Neuhausen 

615 

3,4 

3.0 - 3.4 

7626654 

1 

41443 

4973 

12 

Brücke GB Neuhausen - Reutti über A7/Brücke GB Neuhausen - 
Reutti über A7 (11-1) 

Reutti 

536 

3,0 

3.0 - 3.4 

7626655 

0 

41443 

4973 

12 

Brücke Rampe B28-A7 ü. Ulm-A7+GVB Hittist.-Benden/Brücke 
Rampe B28-A7 ü. Ulm-A7+GVB Hitti.-B. (15-3) 

Hittistetten 

670 

3,0 

3.0 - 3.4 

7626660 

0 




Brücke B 13(N) über Amperkanal bei Unterbruck 

UNTERBRUCK 

386 

3,0 

3.0 - 3.4 

7635500 

0 

11923 

954 

8 

Brücke GVB Giggenhausen-Neufahrn über A 92 (16/1) 

Neufahrn 

360 

3,0 

3.0 - 3.4 

7635676 

0 

92694 

7416 

8 

Brücke B 15 über Vilsflutgraben bei Babing 

BABING 

102 

3,2 

3.0 - 3.4 

7638508 

0 

5580 

614 

11 

Brücke GRW über Vilsflutgraben neben B 15 

BABING 

23 

3,8 

3.5 - 4.0 

7638519 

0 

5580 

614 

11 

Brücke GRW über Vilsmühlbach neben B 15 

BABING 

21 

3,2 

3.0 - 3.4 

7638520 

0 

5580 

614 

11 

Brücke B388 ü.Rott Mitterhof 

Mitterhof 

1931 

3,0 

3.0 - 3.4 

7642519 

0 

10821 

1082 

10 

Brücke A7 ü. Bt2018 Oberh. -liiert. (AB Illertissen)/Brücke A 7 über Bt 
2018 (AB lllertissen) (28-1) 

lllertissen 

1120 

3,0 

3.0 - 3.4 

7726809 

2 

47313 

4258 

9 

Brücke B 304 über Würmkanal in Karlsfeld 

KARLBFELD 

238 

3,0 

3.0 - 3.4 

7734500 

0 

35851 

1076 

3 
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Brücke B 471 (Ast) über B 304 bei Dachau 

DACHAU 

860 

3,0 

3.0 - 3.4 

7734536 

0 

17096 

342 

2 

Brücke Rampe A 99 Ost über A 9 (AK M-Nord) (24/6) 

München-Freimann 

2508 

3,0 

3.0 - 3.4 

7735666 

0 

146104 

13149 

9 

Brücke Rampe A 99 Ost über A 9 (AK M-Nord)(24/2) 

München-Freimann 

912 

3,0 

3.0 - 3.4 

7735667 

0 

146104 

13149 

9 

Brücke B13(AS Unterschleißheim) über A 92 (9/1)/Brücke Bl 3 (AS 
Unterschi.) ü. A 92, FR Loh. (9/1 ) 

Lohhof 

769 

3,0 

3.0 - 3.4 

7735690 

2 

56667 

5667 

10 

Brücke B 388 über Goldach bei Zengermoos 

ZENGERMOOS 

105 

3,4 

3.0 - 3.4 

7736501 

0 

11549 

693 

6 

Brücke B 471 über Isar bei Ismaning 

ISMANING 

999 

3,0 

3.0 - 3.4 

7736509 

0 

20896 

1254 

6 

Brücke GRW über Isar neben B 471 bei Ismaning 

ISMANING 

230 

3,4 

3.0 - 3.4 

7736517 

0 

20896 

1254 

6 

Brücke B 15 über Goldach bei Kleinschwindau 

KLEINSCHWINDAU 

99 

3,0 

3.0 - 3.4 

7738502 

0 

7357 

662 

9 

Brücke B 15 über Isen in Dorfen 

DORFEN 

270 

3,0 

3.0 - 3.4 

7738503 

0 

14414 

1153 

8 

Brücke B12 über Wirtsschaftsweg Heldenstein 

Heldenstein 

61 

3,3 

3.0 - 3.4 

7740551 

0 

15535 

3573 

23 

Brücke B299 über Schoßbach bei Hermansthal 

Unterrohrbach 

77 

3,0 

3.0 - 3.4 

7741506 

0 

5285 

423 

8 

Brücke B 12 A über den Inn bei Marktl 

Marktl 

1749 

3,0 

3.0 - 3.4 

7743626 

0 

14150 

2972 

21 

Brücke A7 ü. St2031 Heimertingen-NU(AS Altenstadt)/Brücke A 7 
über St 2031 (AS Altenstadt) (36-1 ) 

Altenstadt 

1259 

3,0 

3.0 - 3.4 

7826875 

1 

47872 

4787 

10 

Brücke B 2(W) über Amper in Fürstenfeldbruck 

FÜRSTENFELDBRUCK 

256 

3,5 

3.5 - 4.0 

7833502 

0 

14036 

702 

5 

Brücke B 471 über FW bei Wildenroth 

WILDENROTH 

83 

3,0 

3.0 - 3.4 

7833506 

0 

13200 

660 

5 

Brücke B 2(W) über B 471 in Fürstenfeldbruck 

FÜRSTENFELDBRUCK 

297 

3,0 

3.0 - 3.4 

7833527 

0 

10871 

326 

3 

Brücke K Ms 23 über A 8 West (AS Langwied) (7) 

Rasthaus Langwieder See - Gröbenzell 

278 

3,1 

3.0 - 3.4 

7834657 

0 

39901 

2394 

6 

Brücke Domagkstraße Mü. -Schwabing über A 9 (144) 

München 

880 

3,0 

3.0 - 3.4 

7835659 

0 

77266 

5409 

7 

Brücke Hochäckerstraße über A 8 Ost (1 ) 

Perlach 

603 

3,0 

3.0 - 3.4 

7835666 

0 

49826 

997 

2 
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Brücke B 471 über A 94 (14) 

Feldkirchen 

569 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836506 

0 

54908 

2745 

5 

Brücke K M18 Feldk. -Messe Riem über A 94 (13) 

Feldkirchen 

1337 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836529 

0 

7235 

506 

7 

Brücke K M18 Feldk. -Messe Riem über A 94 (13) 

Feldkirchen 

1337 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836529 

0 

54908 

2745 

5 

Brücke B 471 über A 99 Ost bei Aschheim (AS)(30/4) 

Aschheim 

1737 

3,3 

3.0 - 3.4 

7836627 

0 

15271 

1069 

7 

Brücke B 471 über A 99 Ost bei Aschheim (AS)(30/4) 

Aschheim 

1737 

3,3 

3.0 - 3.4 

7836627 

0 

121137 

18171 

15 

Brücke A 99 Ost über Abfanggraben (32/2)/Brücke A 99 Ost ü. 
Abfanggr., linkes Rohr (32/2) 

Aschheim 

702 

4,0 

3.5 - 4.0 

7836629 

1 

121137 

18171 

15 

Brücke A 99 Ost über Abfanggraben (32/2)/Brücke A 99 Ost ü. 
Abfanggr., rechtes Rohr (32/2) 

Aschheim 

702 

4,0 

3.5 - 4.0 

7836629 

2 

121137 

18171 

15 

Brücke St 2082 (neu) über A 99 Ost (AS)(34/1 )/Brücke St 2082 
(neu) über A 99 Ost (AS) (34/1 ) 

Kirchheim 

1680 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836631 

0 

121137 

18171 

15 

Brücke A 94 über A 99 Nord (AK Mü.-Ost) (1 7)/Brücke A 94 über A 
99 Nord (AK M-Ost), FB B (17) 

Weißenfeld 

1600 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836636 

2 

115613 

17342 

15 

Brücke A 94 über A 99 Nord (AK Mü.-Ost) (1 7)/Brücke A 94 über A 
99 Nord (AK M-Ost), FB A (17) 

Weißenfeld 

1600 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836636 

3 

115613 

17342 

15 

Brücke A 99 Ost über K EBE4 (38/1 )/Brücke A 99 Ost über K EBE4, 
FB B (38/1 ) 

Weißenfeld 

742 

3,0 

3.0 - 3.4 

7836637 

1 

105988 

12719 

12 

Brücke A 96 über Bl 2 alt 

Neugilching 

291 

3,0 

3.0 - 3.4 

7933503 

2 

66326 

3980 

6 

Brücke A 8 Ost ü. Rampe N-F (AK M-Süd) (13) 

Kirchstockach 

1719 

3,0 

3.0 - 3.4 

7935651 

0 

113481 

2270 

2 

Brücke A 8 Ost über OFWW Ziegelweg (10) 

Ottobrunn 

197 

3,0 

3.0 - 3.4 

7935665 

0 

44871 

897 

2 

Brücke Ast A 995 (AS Unterhaching) über A 995 (2) 

Fasangarten / Unterhaching 

602 

3,0 

3.0 - 3.4 

7935670 

0 

52659 

2633 

5 

Brücke A 99 Ost über A 87 alt (43/1 )/Brücke A 99 Ost über A 87 alt, 
FB B (43/1 ) 

Grasbrunn 

2436 

3,5 

3.5 - 4.0 

7936626 

1 

88589 

11517 

13 

Brücke A 8 Ost über Kr Ml 1 Brunnthal-Otterloh (14)/Brücke A 8 Ost 
über K Ml 1 , Verbr. FBA(14) 

Brunnthal 

136 

3,0 

3.0 - 3.4 

7936640 

3 

113481 

2270 

2 

Brücke B 299 über Graben bei Kaltenbrunn 

Trostberg 

36 

3,0 

3.0 - 3.4 

7941517 

0 

9009 

721 

8 

Brücke A96 über DB (Igl) Lindau - Memmingen/Brücke A96 über 

DB (Igl) Lindau - Memmingen (62-3) 

Memmingen 

339 

3,0 

3.0 - 3.4 

8026876 

1 

42471 

5097 

12 
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Brücke A 95 über GVS Zell - Neufahrn (22) 

Neufahrn 

293 

3,0 

3.0 - 3.4 

8034702 

0 

44192 

1326 

3 

Brücke A 95 über FW bei Ziegelstadel (28) 

Walchstadt 

308 

3,0 

3.0 - 3.4 

8034708 

0 

44192 

1326 

3 

Brücke GVS Hofolding-Otterfing über A 8 Ost (18) 

Kleinkarolinenfeld 

405 

3,0 

3.0 - 3.4 

8036653 

0 

104359 

10436 

10 

Brücke B 304 über den Mühlbach bei St.Georgen 

St.Georgen 

45 

3,5 

3.5 - 4.0 

8041502 

0 

16139 

1291 

8 

Brücke B 12 über K-KF 16 Hirschzell 

Kaufbeuren 

847 

3,0 

3.0 - 3.4 

8129528 

0 

14491 

1304 

9 

Brücke K-OAL 5 über B 12 in Altdorf 

Altdorf 

456 

3,0 

3.0 - 3.4 

8129535 

0 

14491 

1304 

9 

Brücke B 12 über DB bei Ebenhofen 

Ebenhofen 

254 

3,0 

3.0 - 3.4 

8129540 

0 

11140 

1225 

11 

Brücke B 16 über GVS Kreener Straße 

Altdorf 

97 

3,0 

3.0 - 3.4 

8129544 

0 

11988 

959 

8 

Brücke B 16 über B 12 (AS Altdorf) 

Altdorf 

1167 

3,0 

3.0 - 3.4 

8129545 

0 

14491 

1304 

9 

Brücke B 16 über FW Marktoberdorf 

Marktoberdorf 

104 

3,0 

3.0 - 3.4 

8129546 

0 

12838 

770 

6 

Brücke A 8 Ost über DB Rosenheim-Holzkirchen (25)/Brücke A 8 

Ost über DB Ro-Holzk., Mittelteil (25) 

Föching 

244 

3,1 

3.0 - 3.4 

8136652 

2 

104359 

10436 

10 

Brücke Zubr.B 318 ü. A 8 Ost (AS Holzkirchen)(27)/Brücke Zubr.B 
318 ü. A 8 Ost (AS Holzkirchen) (27) 

Föching 

734 

3,2 

3.0 - 3.4 

8136654 

0 

86230 

11210 

13 

Brücke A 8 Ost über GVS Fellach-Oberlaindern (28)/Brücke A 8 Ost 
über GVS Fellach-Oberl., FB A (28) 

Oberlaindern 

178 

3,0 

3.0 - 3.4 

8136655 

2 

86230 

11210 

13 

Brücke A 8 Ost über Mangfall und St2073 (37)/Brücke A 8 Ost über 
Mangfall und St2073, FB A (37) 

Mühlthal/Weyarn 

6696 

3,0 

3.0 - 3.4 

8136664 

2 

86230 

11210 

13 

Brücke A 8 Ost über Schnaitgraben + ÖFW (49)/Brücke A 8 Ost 
ü.Schnaitgr.+ÖFW.Mittelt.FB A+B(49) 

Graßau 

248 

3,0 

3.0 - 3.4 

8137658 

1 

78400 

10192 

13 

Brücke A 8 Ost über GVS Leiten-Bernrain (61 ) 

Leiten 

180 

3,0 

3.0 - 3.4 

8137669 

0 

80820 

10507 

13 

Brücke A 8 Ost über GVS Irschenb. -Schlachtham (65)/Brücke A 8 
Ost ü.GVS Irsch.-Schl., Mittelt. A+B(65) 

Schlachtham 

128 

3,1 

3.0 - 3.4 

8137671 

2 

80820 

10507 

13 

Brücke A 8 Ost über ehern. DB BadAibl.-Feilnach (73)/Brücke A 8 

Ost ü. ehern. DB B.Aibl.-Feiln., FB A(73) 

Dettendorf 

291 

3,0 

3.0 - 3.4 

8137677 

2 

80820 

10507 

13 

Brücke GVS Pang-Grünthal über A 8 Ost (85) 

Rang 

501 

3,2 

3.0 - 3.4 

8138656 

0 

80917 

10519 

13 
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Brücke A 93 Süd über A 8 Ost (AD Inntal) (1 ) 

Pfraundorf 

863 

3,0 

3.0 - 3.4 

8138657 

0 

48644 

7297 

15 

Brücke ÖFW Grünthalweg über A 8 Ost (86) 

Pfraundorf 

156 

3,0 

3.0 - 3.4 

8138658 

0 

82134 

7392 

9 

Brücke A 8 Ost über DB Rosenheim-Frasdorf (98)/Brücke A 8 Ost ü. 
DB Rosenheim-Frasdorf, FB B (98) 

Rohrdorf 

156 

3,0 

3.0 - 3.4 

8138668 

1 

60054 

6005 

10 

Brücke A 8 Ost über DB Rosenheim-Frasdorf (98)/Brücke A 8 Ost ü. 
DB Rosenheim-Frasdorf, FB A (98) 

Rohrdorf 

156 

3,2 

3.0 - 3.4 

8138668 

2 

60054 

6005 

10 

Brücke GVS Pfaffing-Spöck über A 8 Ost (123) 

Paffing 

238 

3,0 

3.0 - 3.4 

8140651 

0 

56193 

6181 

11 

Brücke A 8 Ost über Flötzinger Bach u. Fußweg (124) 

Hötzing 

224 

3,0 

3.0 - 3.4 

8140652 

0 

56193 

6181 

11 

Brücke A 8 Ost über OFWW bei Hötzing (1 25) 

Hötzing 

103 

3,2 

3.0 - 3.4 

8140653 

2 

56193 

6181 

11 

Brücke B 306 über GVS bei Siegsdorf 

Siegsdorf 

346 

3,0 

3.0 - 3.4 

8141506 

0 

14664 

733 

5 

Brücke A 8 Ost über die Weiße Traun (166)/Brücke A 8 Ost über die 
Weiße Traun, FBB(166) 

Siegsdorf 

698 

3,0 

3.0 - 3.4 

8141670 

1 

49341 

7895 

16 

Brücke A 8 Ost über die Weiße Traun (166)/Brücke A 8 Ost über die 
Weiße Traun, FB A(166) 

Siegsdorf 

698 

3,0 

3.0 - 3.4 

8141670 

2 

49341 

7895 

16 

Brücke B 306 über Dürrengraben bei Hammer 

Hammer 

46 

3,0 

3.0 - 3.4 

8142526 

0 

7939 

397 

5 

Brücke A 8 Ost über St2102/K TS5 (AS Neuk.) (178) 

Bernbichl / Neukirchen 

293 

3,2 

3.0 - 3.4 

8142659 

0 

41398 

6624 

16 

Brücke A 8 Ost über Schwarzenberggraben + FW (180) 

Loch / Neukirchen 

1027 

3,2 

3.0 - 3.4 

8142661 

0 

41398 

6624 

16 

Brücke A 8 Ost über GVS Querchtsf.-Seiberst. (187) 

Seiberstadt 

131 

3,0 

3.0 - 3.4 

8142668 

0 

41398 

6624 

16 

Brücke A 8 Ost über GVS Teisenberg-Beilehen (190) 

Teisenberg 

130 

3,2 

3.0 - 3.4 

8142670 

0 

41398 

6624 

16 

Brücke B 304 über die DB in Strass 

Strass 

101 

3,7 

3.5 - 4.0 

8143513 

0 

4773 

382 

8 

Brücke B 20 über FW in Freilassing Aumühle 

Freilassing 

88 

3,0 

3.0 - 3.4 

8143525 

0 

11928 

835 

7 

Brücke A 8 Ost über die Stoisser Ache (202) 

Holzhausen 

1147 

3,0 

3.0 - 3.4 

8143724 

2 

41398 

6624 

16 

Brücke B 19 über die Iller -St.Mang-Brücke- 

Kempten 

804 

3,5 

3.5 - 4.0 

8227508 

0 

11267 

338 

3 
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Brücke B 309 über den Bachtelbach 

Kempten 

76 

3,5 

3.5 - 4.0 

8227513 

0 

11490 

345 

3 

Brücke B 309 über GRW Max-Schaidhauf-Str. in KE 

Kempten 

75 

3,4 

3.0 - 3.4 

8228501 

0 

10981 

329 

3 

Brücke B 12 über B 12 Ast (AS Kraftisried) 

Kraftisried 

268 

3,0 

3.0 - 3.4 

8228505 

0 

15275 

1528 

10 

Brücke B 12 über St 2012 Kraftisried 

Kraftisried 

581 

3,0 

3.0 - 3.4 

8228506 

0 

16271 

1464 

9 

Brücke B 12 über K-OA 18 und DB Betzigau 

Betzigau 

817 

3,0 

3.0 - 3.4 

8228517 

0 

15029 

1503 

10 

Brücke B 12 über FW Betzigau 

Betzigau 

98 

3,0 

3.0 - 3.4 

8228518 

0 

15029 

1503 

10 

Brücke B 12 über K-OAL 7 Geisenhofen 

Geisenhofen 

164 

3,0 

3.0 - 3.4 

8229500 

0 

11140 

1225 

11 

Brücke B 472 über VT Gehren 

Gehren 

37 

3,0 

3.0 - 3.4 

8230511 

0 

7120 

641 

9 

Brücke B 472 über VT beim Korbsee 

Gehren 

51 

3,3 

3.0 - 3.4 

8230512 

0 

7120 

641 

9 

Brücke B23 über die Ammer (Echelsbacher Brücke) 

südiich Rottenbuch 

1877 

3,3 

3.0 - 3.4 

8231515 

0 

9185 

643 

7 

Brücke A 95 ü. B 472+GVS Sindelsdorf-B.(AS)(57)/Brücke A 95 ü. 
B472+GVS Sindeisd.-B. FB A (AS)(57) 

Sindelsdorf 

314 

3,0 

3.0 - 3.4 

8233654 

2 

16809 

672 

4 

Brücke A 95 über Sindeisbach (58)/Brücke A 95 über Sindeisbach, 
FB B (58) 

Sindelsdorf 

2040 

3,0 

3.0 - 3.4 

8233655 

1 

16809 

672 

4 

Brücke A 95 über St2370 Sindelsdorf-Mühleck (59)/Brücke A 95 ü. 
St2370 Sindelsd.-Mühleck, FB A (59) 

Sindelsdorf 

283 

3,0 

3.0 - 3.4 

8233656 

2 

16809 

672 

4 

Brücke B472 über den Wiesenbach 

östlich Sindelsdorf 

94 

3,5 

3.5 - 4.0 

8234517 

0 

10543 

633 

6 

Brücke B13 über das Isar-Altwasser 

südlich Bad Tölz (Lexen) 

60 

3,0 

3.0 - 3.4 

8235505 

0 

10694 

428 

4 

Brücke B472 über eine Viehtrift 

östlich Reichersbeuern 

37 

3,0 

3.0 - 3.4 

8235508 

0 

13961 

838 

6 

Brücke B472 über den Wiidbach 

südlich Stallau 

26 

3,0 

3.0 - 3.4 

8235521 

0 

16006 

640 

4 

Brücke B318 über Moosbach südi. Kreuzstr. 

Moosrain 

42 

3,0 

3.0 - 3.4 

8236507 

0 

14717 

442 

3 

Brücke B318 über Zeiseibach in Bad Wiessee 

Bad Wiessee 

104 

3,0 

3.0 - 3.4 

8236513 

0 

11275 

338 

3 
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Brücke B472 über Mangfall in Müller am Baum 

Müller am Baum 

457 

3,2 

3.0 - 3.4 

8236517 

0 

10351 

621 

6 

Brücke B307 über DB in Hausham 

Hausham 

1556 

3,2 

3.0 - 3.4 

8237501 

0 

8378 

168 

2 

Brücke FW über B472 bei Miesbach 

Miesbach 

94 

3,0 

3.0 - 3.4 

8237505 

0 

10338 

620 

6 

Brücke A 8 Ost über GVS Unterapfelkam-Geig. (101)/Brücke A80st 
ü.GVS Unterapfelk.-Geig. Mitte (101) 

Rohrdorf 

124 

3,3 

3.0 - 3.4 

8239651 

2 

60054 

6005 

10 

Brücke A 8 Ost über Bach und Fußweg (102) 

Unterapfelkam 

207 

3,0 

3.0 - 3.4 

8239652 

0 

60054 

6005 

10 

Brücke A 8 Ost über die Kr RO 5 (103) 

Oberapfelkam 

495 

3,2 

3.0 - 3.4 

8239653 

0 

58777 

5878 

10 

Brücke B 305 über den Lettenklausbach bei Zwing 

Zwing 

231 

3,8 

3.5 - 4.0 

8242506 

0 

5963 

417 

7 

Brücke B 20 über Saalach bei Staufeneck 

Mauthausen 

964 

3,3 

3.0 - 3.4 

8243506 

0 

30692 

1842 

6 

Brücke B 20 über DB - Höglerberg 

Hammerau 

233 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243510 

0 

16525 

992 

6 

Brücke B 21 über DB, Frühlingstr. B'Reichenhall 

Bad Reichenhall 

856 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243517 

0 

20190 

1413 

7 

Brücke A 8 Ost über die St 2103 (206) 

Aufham 

334 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243672 

0 

47750 

7163 

15 

Brücke B 20 über A 8 Ost bei Piding (214) 

Piding 

335 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243680 

0 

22660 

1813 

8 

Brücke A 8 Ost über Pidinger Ache und FW (216)/Brücke A 8 Ost 
über Pidinger Ache + FW, FB A (216) 

Piding 

254 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243682 

2 

45485 

6823 

15 

Brücke A 8 Ost über Pidinger Ache II (218)/Brücke A 8 Ost über 
Pidinger Ache II, FB B (218) 

Piding 

311 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243684 

1 

45485 

6823 

15 

Brücke A 8 Ost über Pidinger Ache II (218)/Brücke A 8 Ost über 
Pidinger Ache II, FB A(218) 

Piding 

311 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243684 

2 

45485 

6823 

15 

Brücke A 8 Ost über die Saalach (219)/Brücke A 8 Ost über die 
Saalach, FB B (219) 

Piding 

936 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243685 

1 

45485 

6823 

15 

Brücke A 8 Ost über die Saalach (219)/Brücke A 8 Ost über die 
Saalach, FB A(219) 

Piding 

936 

3,0 

3.0 - 3.4 

8243685 

2 

45485 

6823 

15 

Brücke B 32 über die Leiblach Wigratzbad 

Wigratzbad 

173 

3,5 

3.5 - 4.0 

8324902 

0 

7961 

716 

9 

Brücke B 12 Ast über GVS Hergatz-Wohmbrechts 

Hergatz 

145 

3,0 

3.0 - 3.4 

8325653 

0 
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Brücke B 32 über B 12 Ast (Knoten B 12/B 32) 

Hergatz 

160 

3,2 

3.0 - 3.4 

8325660 

0 

10131 

1013 

10 

Brücke B 32 über B 12 Ast (Knoten B 12/B 32) 

Hergatz 

160 

3,2 

3.0 - 3.4 

8325660 

0 

6778 

542 

8 

Brücke Rampe Bl 2 - K-OA7 über Bl 2 (AS bei Weitnau) 

Weitnau 

576 

3,0 

3.0 - 3.4 

8326630 

0 

8114 

811 

10 

Brücke Bl 2 über FW bei Engeisberg 

Weitnau 

162 

3,0 

3.0 - 3.4 

8326640 

0 

8114 

811 

10 

Brücke A980 über die liier bei Waltenhofen/Brücke A980 über die 
liier bei Waltenhofen (3-1) 

Waitenhofen 

5458 

3,0 

3.0 - 3.4 

8327652 

2 

25751 

1545 

6 

Brücke FW Hebern - Heimen über A7/Brücke FW Hebern - Heimen 
überA7 (117-1) 

Hebern / Heimen 

303 

3,1 

3.0 - 3.4 

8329670 

0 

15151 

909 

6 

Brücke B 16 über Tiefentai/Brücke B 16 über Tiefentai Bogen 

Roßhaupten 

1041 

3,0 

3.0 - 3.4 

8330505 

B 

8777 

439 

5 

Brücke Bl 7 überden Mühibach 

in Steingaden 

58 

3,0 

3.0 - 3.4 

8331502 

0 

6934 

347 

5 

Brücke A 95 über Loisach bei Großweil (66)/Brücke A 95 über 
Loisach bei Großweii, FB A (66) 

Kieinweii 

8790 

3,0 

3.0 - 3.4 

8333655 

2 

16809 

672 

4 

Brücke A 95 über St 2062 und Mühlbachtai (72)/Brücke A 95 
ü.St2062+Mühibachtai, TBW A-TBW C (72) 

Schwaiganger 

4680 

3,7 

3.5 - 4.0 

8333661 

B 

13077 

654 

5 

Brücke B 307 über Kirchbach in Kreuth 

Kreuth 

64 

3,0 

3.0 - 3.4 

8336510 

0 

6785 

136 

2 

Brücke B 307 über Pfarrbach bei Bayrischzeii 

Bayrischzeii 

71 

3,5 

3.5 - 4.0 

8338500 

0 

4360 

131 

3 

Brücke B 307 über Gebirgsbach bei Himmeimoos 

Sudelfeid bei Bayrischzeii 

516 

3,0 

3.0 - 3.4 

8338509 

0 

1281 

26 

2 

Brücke B 307 über Arzbach 

Sudelfeid bei Bayrischzeii 

510 

3,0 

3.0 - 3.4 

8338510 

0 

1281 

26 

2 

Brücke St2093 (AS Oberaudorf) über A 93 Süd (54) 

Oberaudorf 

692 

3,0 

3.0 - 3.4 

8339656 

0 

47480 

7122 

15 

Brücke A 93 Süd über inn bei Kiefersfelden (64) 

Kiefersfelden 

9570 

3,4 

3.0 - 3.4 

8339666 

0 

43963 

7034 

16 

Brücke B 307 über Hang am Windeck 

Ettenhausen 

137 

3,0 

3.0 - 3.4 

8340522 

0 

2153 

65 

3 

Brücke B 305 überden Dürnbach bei Seegatteri (1) 

Seegatterl 

55 

3,3 

3.0 - 3.4 

8341509 

0 

2333 

117 

5 

Brücke B 21 überden Weißbach in Schneizlreuth 

Schneizlreuth 

176 

3,0 

3.0 - 3.4 

8342502 

2 

11138 

1002 

9 
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Brücke B 305 überden Lattenbach bei Taubensee 

Taubensee 

290 

3,3 

3.0 - 3.4 

834351 1 

0 

6352 

191 

3 

Brücke B 305 über den Freidingergraben 

Freiding 

76 

3,1 

3.0 - 3.4 

8343518 

0 

6352 

191 

3 

Brücke B 305 über den Tiefenbach in Scheiienberg 

Marktscheiienberg 

59 

3,3 

3.0 - 3.4 

8344503 

0 

7904 

237 

3 

Brücke B 319 über den Saugraben bei Resten 

Obersaizberg 

56 

3,3 

3.0 - 3.4 

8344515 

0 

1255 

88 

7 

Brücke B 12 über K-Li 6 (AS Weißensberg) 

Rehiings 

270 

3,0 

3.0 - 3.4 

8424501 

0 

8401 

336 

4 

Brücke B 12 über Feidweg Niederhaus 

Rehiings 

224 

3,4 

3.0 - 3.4 

8424502 

0 

10535 

316 

3 

Brücke B 12 über Leiblach Grenze 

Lindau 

276 

3,5 

3.5 - 4.0 

8424513 

0 

19731 

395 

2 

Brücke B 31 über den Motzachtobel 

Weißensberg 

1469 

3,4 

3.0 - 3.4 

8424523 

0 

17241 

2241 

13 

Brücke Bahlsen Gehweg über B 12/Brücke Baisen Gehweg über B 

12 

Lindau 

264 

3,0 

3.0 - 3.4 

8424534 

B 

18467 

554 

3 

Brücke Bl 2 Lindau-Kempten über A96(AS Weißensberg )/Brücke 

B12 Li-Ke über A96(AS Weißensberg) (5-1) 

Wildberg 

480 

3,0 

3.0 - 3.4 

8424751 

0 

31477 

3462 

11 

Brücke A96 über K-Li2 Lindau - Oberstaufen/Brücke A96 über K-Li2 
Lindau - Oberstaufen (4-3) 

Schlachters 

188 

3,0 

3.0 - 3.4 

8424752 

2 

33636 

3700 

11 

Brücke A96 über K-Li2 Lindau - Oberstaufen/Brücke A96 über K-Li2 
Lindau - Oberstaufen (4-3) 

Schlachters 

188 

3,0 

3.0 - 3.4 

8424752 

3 

33636 

3700 

11 

Brücke B 308 über Bach Gretenmühie West 

Scheidegg 

19 

3,0 

3.0 - 3.4 

8425500 

0 

5054 

101 

2 

Brücke B 308 über GVS und Bahn 

Oberstaufen 

662 

3,4 

3.0 - 3.4 

8426502 

0 

6342 

254 

4 

Brücke B 308 über FW Hündie 

Oberstaufen 

69 

3,0 

3.0 - 3.4 

8426507 

0 

6342 

254 

4 

Brücke B 308 über VT Katzenbuckei 

Hub 

51 

3,0 

3.0 - 3.4 

8426527 

0 

10391 

312 

3 

Brücke B 308 über VT 1 Flub 

Hub 

31 

3,0 

3.0 - 3.4 

8426528 

0 

10391 

312 

3 

Brücke B 308 über VT 3 Ratholz 

Ratholz 

31 

3,0 

3.0 - 3.4 

8426530 

0 

10391 

312 

3 

Brücke B 308 Ast über B 308 (AS Stein) 

Immenstadt 

1451 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427502 

0 

7496 

375 

5 
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Brücke B 308 über die DB und Iller 

bei Stein - Immenstadt 

1679 

3,5 

3.5 - 4.0 

8427505 

0 

12433 

373 

3 

Brücke B 19 über K-OA 30 bei Rauhenzell/Brücke B 19 über K-OA 
30/FR Kempten 

Rauhenzell 

166 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427507 

2 

17945 

897 

5 

Brücke B 19 über GVS Buchwaldstraße/Brücke B 19 über GVS 
Buchwaldstraße/FR Kempten 

Rauhenzell 

109 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427508 

2 

17945 

897 

5 

Brücke St 2006 über die B 19 (AS I.stadt/Rauhenz.) 

Rauhenzell 

594 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427510 

0 

17945 

897 

5 

Brücke OA 29 über B 19 und Iller/Teilstück Brücke OA 29 über Bl 9 

Blaichach 

540 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427515 

A 

22439 

1122 

5 

Brücke B 19 über die DB/Brücke B 19 über die DB/FR Oberstdorf 

Sonthofen 

190 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427519 

1 

22439 

1122 

5 

Brücke B 19 über Hans-Böckler-Straße/Brücke B 19 über Hans- 
Böckler-Str./FR Kempten 

Sonthofen 

297 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427520 

2 

22439 

1122 

5 

Brücke B 19 über Ast B 19 (AS Sonthofen-Süd) 

Sonthofen 

184 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427524 

0 

17073 

683 

4 

Brücke B 19 über die Iller bei Sigishofen 

Sonthofen 

1197 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427525 

0 

17073 

683 

4 

Brücke B 1 9 über K-OA 5 

Sigishofen 

236 

3,0 

3.0 - 3.4 

8427526 

0 

17073 

683 

4 

Brücke B 308 über Bad Oberdörfer Straße 

Flindelang 

368 

3,3 

3.0 - 3.4 

8428507 

0 

3897 

117 

3 

Brücke B 16 überden Lech -König-Ludwig-Brücke- 

Füssen 

1452 

3,0 

3.0 - 3.4 

8430505 

1 

14581 

437 

3 

Brücke B2 über den Gießenbach 

in Oberau 

63 

3,2 

3.0 - 3.4 

8432500 

0 

21547 

862 

4 

Brücke B23 über den Kramerbach 

in Garmisch-Partenkirchen 

93 

3,0 

3.0 - 3.4 

8432519 

0 

12784 

511 

4 

Brücke B2 über einen FW 

westlich Eschenlohe 

53 

3,0 

3.0 - 3.4 

8433500 

0 

7472 

299 

4 

Brücke Bl 3 über die Isar 

nördlich vom Sylvensteinsee 

485 

3,0 

3.0 - 3.4 

8435500 

0 

3314 

265 

8 

Brücke B307 über Pittenbach Landesgrenze 

Glashütte 

81 

3,0 

3.0 - 3.4 

8435731 

0 

3423 

103 

3 

Brücke B 20 über den Prosenbach bei Grafenlehen 

Königssee 

32 

3,0 

3.0 - 3.4 

8443501 

1 

9997 

400 

4 

Brücke B 1 9 über die Weiler Ach 

Weiler 

136 

3,3 

3.0 - 3.4 

8527502 

0 

17073 

683 

4 
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Brücke B 19 überden Grundbach Nord 

Fischen 

114 

3,3 

3.0 - 3.4 

8527506 

0 

14443 

578 

4 

Brücke B2 über die Kanker 

in Garmisch-Partenkirchen 

151 

3,3 

3.0 - 3.4 

8532500 

0 

19804 

792 

4 

Brücke B23 über die Loisach 

in Garmisch-Partenkirchen 

567 

3,0 

3.0 - 3.4 

8532504 

0 

12784 

511 

4 
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Anlage 3: Übersicht Maßnahmen im Brückenertüchtigungsprogramm Stand: 27.07.2015 


Straße 


Bezeichnung Bauwerk 


Art der Maßnahme 


Im Straßenbauplan 2015 enthaltene Brückenertüchtigungsmaßnahmen > 5 Mlo.€ mit geplantem Bauende vor 2015: 


A3 

Talbrücke Schallermühle 

Überbauerneuerung 

A7 

Sinntalbrücke (BW 595b) 

Ersatzneubau 

B 12 

Innbrücke Marktl (Anteil Beteiligte: 0,783) 

Ersatzneubau 

B 309 

Wertachtalübergang bei Nesselwang 

Überbauerneuerung 


Im Straßenbauplan 2015 enthaltene Brückenertüchtigungsmaßnahmen > 5 Mio.€ mit geplantem Bauende 2015 und später: 


A3 

Talbrücke Heidingsfeld (BW 288a) 

Ersatzneubau 

A3 

Erneuerung Überführung B19 (BW 287a) 

Ersatzneubau 

A3 

Main-Donau-Kanal-Brücke (BW379 b) 

Ersatzneubau 

A3 

Bauwerke 402e am AK Nürnberg 

Ersatzneubau 

A7 

Talbrücke Klöffelsberg 

Ersatzneubau 

A7 

Talbrücke Schraudenbach 

Ersatzneubau 

A7 

Bräubachtalbrücke (BW 684a) 

Ersatzneubau 

A8 

Talbrücke Bergen (BW 160neu) 

Ersatzneubau 

A70 

Hangbrücke Würgau (BW 80a) 

Ersatzneubau 

A73 

Trubbachbrücke (BW 124a) 

Ersatzneubau 

A93 

Überführung der A 93 über die A 8 (BW 1 ) 

Ersatzneubau 

A95 

Mühlbachbrücke Schwaiganger (BW 72) 

Verstärkung 

B 13 

Neue Mainbrücke Ochsenfurt 

Ersatzneubau 

A3 

Talbrücke Geigerhaid 

Ersatzneubau 

B 11 

Isarbrücke Moosburg 

Ersatzneubau 

B27 

Saalebrücke Hammelburg 

Ersatzneubau 
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Anlage 4: Brücken mit Lastbeschränkungen 


Stand: 27.07.2015 


Bauwerksname 

Bauwerksnummer 

Nächster Ort 

Beschränkung auf 


Brücke B 13 über den Main in Ochsenfurt 

6326501 

Ochsenfurt 

3,5 to 

Brücke B 85 über Talübergang bei Viechtach (Riedbachbrücke) 

6943508 

Viechtach 

7,5 to 

Brücke B 2 übereine Bahnlinie (Jahnbrücke) 

5637524 

Hof 

30 to 

Brücke B 26 über die Altach in Zeil am Main 

5929500 

Zeil 

24 to 

Brücke B 2(W) über Amper in Fürstenfeldbruck 

7833502 

Fürstenfeldbruck 

16 to 

Brücke B307 über Schatzlbach Hausham 

8237502 

Hausham 

24 to 

Brücke B 306 überden Weissenbach bei Boden 

8242513 

Boden bei Inzell 

24 to 

Brücke B 305 überden Weißbach an der Grenze 

8244500 

Marktschellenberg 

24 to 

Brücke B 305 überden Seitengraben 1 Wachterl 

8343508 

Unterjettenberg 

24 to 

Brücke B2 über einen FW 

8433500 

westlich Eschenlohe 

24 to 
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Anlage 5: Brücken mit Sperrungen der Fahrbahn 


Stand: 27.07.2015 


Bauwerksname 

Bauwerksnummer 

Nächster Ort 

Art der Beschränkung 


Brücke über A 9, Forstwegüberführung (BW 374b) 

6533661 

Schwaig bei Nürnberg 

Sperrung des überführten Forstweges für KfZ 

Brücke Bll über die Herrenmoosach in Freising 

7536502 

Freising 

Einengung der Fahrbahn zur Reduzierung der 
Belastung auf den Randträger 

Brücke B 2 über St 2239 

6632524 

Penzendorf 

Verkürzung der Verzögerungs- bzw. 
Beschleunigungsspur zur Reduzierung der 
Belastung auf das Tragwerk 

Brücke B 13 überden Main in Ochsenfurt 

6326501 

Ochsenfurt 

Einengung der Fahrbahn zur Reduzierung der 
Belastung auf den Tragwerk 
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